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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 


DECRETO 23 dicembre 2013. 


Approvazione degli studi di settore relativi ad attività eco- 
nomiche nel comparto delle manifatture. 


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 set- 
tembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di 
accertamento delle imposte sui redditi; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ot- 
tobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di im- 
posta sul valore aggiunto; 


Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni; 


Visto l’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, 
n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 otto- 
bre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Diparti- 
mento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, 
in relazione ai vari settori economici, appositi studi di 
settore; 


Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge 
n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano 
approvati con decreto del Ministro delle finanze; 


Visto l’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e suc- 
cessive modificazioni, che individua le modalità di utiliz- 
zazione degli studi di settore in sede di accertamento non- 
ché le cause di esclusione dall’applicazione degli stessi; 


Visto l’art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, 
concernente le modalità di revisione ed aggiornamento 
degli studi di settore; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, re- 
cante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di ap- 
plicazione degli studi di settore; 


Considerato che, a seguito delle analisi e delle valuta- 
zioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell’ Ammi- 
nistrazione finanziaria, sono emerse cause di non applica- 
bilità degli studi di settore; 


Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 
1998 e successive modificazioni, che ha istituito la Com- 
missione di esperti prevista dall’art. 10, comma 7, della 
legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decre- 
ti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 ago- 
sto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 
2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011 
e 8 ottobre 2012; 


Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia e delle 
finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del te- 
soro, del bilancio e della programmazione economica e 
delle finanze; 


Visto l’art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le 
Agenzie fiscali; 


Visto il provvedimento del Direttore dell’ Agenzia del- 
le entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella 
di classificazione delle attività economiche; 


Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle fi- 
nanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione 
degli obblighi di annotazione separata dei componenti 
rilevanti ai fini degli studi di settore; 


Visto l’art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, 
n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, 
recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti- 
crisi il quadro strategico nazionale; 


Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle fi- 
nanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull’elabora- 
zione degli studi di settore su base regionale o comunale; 


Visto il provvedimento del Direttore dell’ Agenzia del- 
le entrate 18 giugno 2012, e successive modificazioni, 
concernente l’approvazione dei modelli per la comunica- 
zione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi 
di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2011; 


Visto il provvedimento del Direttore dell’ Agenzia del- 
le entrate 28 gennaio 2013, concernente l’approvazione 
del programma di revisione degli studi di settore applica- 
bili a partire dal periodo d’imposta 2013; 


Acquisito il parere della predetta Commissione di 
esperti in data 28 novembre 2013; 
Decreta: 
Art. 1. 


Approvazione degli studi di settore 


1. Sono approvati, in base all’art. 62-bis del decreto- 
legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi di settore rela- 
tivi alle seguenti attività economiche nel settore delle 
manifatture: 


a) studio di settore VD39U (che sostituisce lo stu- 
dio di settore UD39U) - Fabbricazione di coloranti e pig- 
menti, codice attività 20.12.00; Fabbricazione di pitture, 
vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici 
(mastici), codice attività 20.30.00; 
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b) studio di settore VD40U (che sostituisce lo stu- 
dio di settore UD40U) - Fabbricazione di magneti metal- 
lici permanenti, codice attività 25.99.91; Fabbricazione 
di altri componenti elettronici, codice attività 26.11.09; 
Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio, codice 
attività 26.30.21; Fabbricazione di rilevatori di fiamma e 
combustione, di mine, di movimento, generatori d’impul- 
so e metal detector, codice attività 26.51.21; Fabbricazio- 
ne di motori, generatori e trasformatori elettrici, codice 
attività 27.11.00; Fabbricazione di apparecchiature per 
le reti di distribuzione e il controllo dell’elettricità, codi- 
ce attività 27.12.00; Fabbricazione di batterie di pile ed 
accumulatori elettrici, codice attività 27.20.00; Fabbrica- 
zione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di 
immagini, codice attività 27.31.01; Fabbricazione di altri 
fili e cavi elettrici ed elettronici, codice attività 27.32.00; 
Fabbricazione di apparecchiature in plastica non condut- 
tiva, codice attività 27.33.01; Fabbricazione di apparec- 
chiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di 
trasporto, codice attività 27.40.01; Fabbricazione di altre 
apparecchiature elettriche n.c.a., codice attività 27.90.09; 
Fabbricazione di macchine per la galvanostegia, codice 
attività 28.49.01; Fabbricazione di apparecchiature elet- 
triche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori, codice 
attività 29.31.00; Riparazione e manutenzione di appa- 
recchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici), codi- 
ce attività 33.14.00; Installazione di motori, generatori e 
trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribu- 
zione e il controllo dell’elettricità (esclusa l’installazione 
all’interno degli edifici), codice attività 33.20.01; 


c) studio di settore VD41U (che sostituisce lo stu- 
dio di settore UD41U) - Fabbricazione di diodi, transistor 
e relativi congegni elettronici, codice attività 26.11.01; 
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate, codice 
attività 26.12.00; Fabbricazione di computer e unità peri- 
feriche, codice attività 26.20.00; Fabbricazione di appa- 
recchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere), 
codice attività 26.30.10; Fabbricazione di altri apparec- 
chi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, codice 
attività 26.30.29; Fabbricazione di apparecchi per la ri- 
produzione e registrazione del suono e delle immagini, 
codice attività 26.40.01; Fabbricazione di strumenti per 
navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia, codi- 
ce attività 26.51.10; Fabbricazione di altri apparecchi di 
misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori 
di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance anali- 
tiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori), 
codice attività 26.51.29; Fabbricazione di orologi, codice 
attività 26.52.00; Fabbricazione di apparecchi elettrome- 
dicali (incluse parti staccate e accessori), codice attività 
26.60.02; Fabbricazione di attrezzature ottiche di misura- 
zione e controllo, codice attività 26.70.12; Fabbricazione 
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di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, 
acceleratori, codice attività 27.90.03; Fabbricazione di 
macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi compu- 
ter e periferiche), codice attività 28.23.09; Fabbricazione 
di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti 
di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici), codice 
attività 28.29.93; Fabbricazione di apparecchiature per 
l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre appa- 
recchiature per il bilanciamento, codice attività 28.99.93; 
Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi 
quelli in metalli preziosi), codice attività 32.13.01; Fab- 
bricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e 
di apparecchi medicali (incluse parti staccate e accesso- 
ri), codice attività 32.50.12; Riparazione e manutenzio- 
ne di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle 
per le telecomunicazioni ed i computer), codice attività 
33.13.09; Installazione di apparecchi elettrici ed elettro- 
nici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti ra- 
diotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (esclusa l’installazione all’interno degli edifi- 
ci), codice attività 33.20.02; Installazione di strumenti ed 
apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione 
e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei pro- 
cessi industriali), codice attività 33.20.03; Installazione 
di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili, 
codice attività 33.20.06; Installazione di apparecchi elet- 
tromedicali, codice attività 33.20.08; Configurazione di 
personal computer, codice attività 62.09.01; Riparazione 
e manutenzione di altre apparecchiature per le comunica- 
zioni, codice attività 95.12.09; 


d) studio di settore VD42U (che sostituisce lo stu- 
dio di settore UD42U) - Fabbricazione di elementi ottici 
e strumenti ottici di precisione, codice attività 26.70.11; 
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cine- 
matografiche, codice attività 26.70.20; Fabbricazione di 
fibre ottiche, codice attività 27.31.02; Fabbricazione di 
lenti oftalmiche, codice attività 32.50.40; Riparazione e 
manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e 
cinematografiche (escluse videocamere), codice attività 
33.13.01; 


e) studio di settore VD43U (che sostituisce lo studio 
di settore UD43U) - Fabbricazione di altri strumenti per 
irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche, 
codice attività 26.60.09; Fabbricazione di apparecchi per 
istituti di bellezza e centri di benessere, codice attività 
28.99.30; Fabbricazione di mobili per uso medico, chirur- 
gico, odontoiatrico e veterinario, codice attività 32.50.13; 
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed au- 
sili (inclusa riparazione), codice attività 32.50.30; Fabbri- 
cazione di maschere antigas, codice attività 32.99.14; Ri- 
parazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, 
di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparec- 
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chi e strumenti per odontoiatria, codice attività 33.13.03; 
Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e stru- 
menti per odontoiatria, codice attività 33.20.07; 


)) studio di settore VD44U (che sostituisce lo studio 
di settore UD44U) - Fabbricazione di pistoni, fasce elasti- 
che, carburatori e parti simili di motori a combustione in- 
terna, codice attività 28.11.12; Fabbricazione di altre parti 
ed accessori per autoveicoli e loro motori n.c.a., codice 
attività 29.32.09; Fabbricazione di accessori e pezzi stac- 
cati per motocicli e ciclomotori, codice attività 30.91.20; 
Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette, codice 
attività 30.92.20; 


g) studio di settore VD45U (che sostituisce lo studio 
di settore UD45U) - Lavorazione del caffè, codice attività 
10.83.01; Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi, 
codice attività 10.83.02; Commercio all’ingrosso di caffè, 
codice attività 46.37.01; 


h) studio di settore VD46U (che sostituisce lo studio 
di settore UD46U) - Fabbricazione di pece e coke di pece, 
codice attività 19.10.01; Fabbricazione di gas industriali, 
codice attività 20.11.00; Fabbricazione di altri prodotti chi- 
mici di base inorganici, codice attività 20.13.09; Fabbrica- 
zione di altri prodotti chimici di base organici n.c.a., codice 
attività 20.14.09; Fabbricazione di fertilizzanti e composti 
azotati (esclusa la fabbricazione di compost), codice attività 
20.15.00; Fabbricazione di materie plastiche in forme prima- 
rie, codice attività 20.16.00; Fabbricazione di gomma sinte- 
tica in forme primarie, codice attività 20.17.00; Fabbricazio- 
ne di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l’agricoltura 
(esclusi i concimi), codice attività 20.20.00; Fabbricazione 
di articoli esplosivi, codice attività 20.51.02; Fabbricazione 
di colle, codice attività 20.52.00; Fabbricazione di prodotti 
chimici per uso fotografico, codice attività 20.59.10; Fab- 
bricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti 
di base derivati da processi di fermentazione o da materie 
prime vegetali, codice attività 20.59.20; Trattamento chimi- 
co degli acidi grassi, codice attività 20.59.30; Fabbricazione 
di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati 
antidetonanti e antigelo), codice attività 20.59.40; Fabbrica- 
zione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consu- 
mo non industriale, codice attività 20.59.50; Fabbricazione 
di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio, codice 
attività 20.59.60; Fabbricazione di prodotti elettrochimici 
(esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettroter- 
mici, codice attività 20.59.70; Fabbricazione di altri prodotti 
chimici n.c.a., codice attività 20.59.90; Fabbricazione di fibre 
sintetiche e artificiali, codice attività 20.60.00; Fabbricazio- 
ne di prodotti farmaceutici di base, codice attività 21.10.00; 
Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici, 
codice attività 21.20.09; Fabbricazione di materiale medico- 
chirurgico e veterinario, codice attività 32.50.11; Produzione 
di compost, codice attività 38.21.01; 
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i) studio di settore VD49U (che sostituisce lo studio 
di settore UD49U) - Fabbricazione di materassi, codice 
attività 31.03.00; 


}) studio di settore WDOI1U (che sostituisce lo studio 
di settore VDO1U) - Produzione di gelati senza vendita 
diretta al pubblico, codice attività 10.52.00; Produzione 
di pasticceria fresca, codice attività 10.71.20; Produzione 
di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria con- 
servati, codice attività 10.72.00; Produzione di cacao in 
polvere, cioccolato, caramelle e confetterie, codice atti- 
vità 10.82.00; Produzione di pizza confezionata, codice 
attività 10.85.04; 


k) studio di settore WD02U (che sostituisce lo stu- 
dio di settore VD02U) - Produzione di paste alimenta- 
ri, di cuscus e di prodotti farinacei simili, codice attività 
10.73.00; Produzione di piatti pronti a base di pasta, codi- 
ce attività 10.85.05; 


1) studio di settore WDO6U (che sostituisce lo stu- 
dio di settore VDO6U) - Fabbricazione di ricami, codice 
attività 13.99.10; 


m) studio di settore WD07A (che sostituisce lo stu- 
dio di settore VD07A) - Fabbricazione di calzature rea- 
lizzate in materiale tessile senza suole applicate, codice 
attività 14.19.21; Fabbricazione di articoli di calzetteria 
in maglia, codice attività 14.31.00; 


n) studio di settore WD07B (che sostituisce lo studio 
di settore VD07B) - Confezione di camici, divise ed altri 
indumenti da lavoro, codice attività 14.12.00; Confezione 
in serie di abbigliamento esterno, codice attività 14.13.10; 
Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra bian- 
cheria intima, codice attività 14.14.00; Confezioni varie 
e accessori per l’abbigliamento, codice attività 14.19.10; 
Confezione di abbigliamento sportivo o di altri indumenti 
particolari, codice attività 14.19.29; Fabbricazione di pul- 
lover, cardigan ed altri articoli simili a maglia, codice atti- 
vità 14.39.00; Fabbricazione di articoli di vestiario ignifu- 
ghi e protettivi di sicurezza, codice attività 32.99.11; 


o) studio di settore WDO8U (che sostituisce lo studio 
di settore VD0$8U) - Fabbricazione di calzature, codice 
attività 15.20.10; Fabbricazione di parti in cuoio per cal- 
zature, codice attività 15.20.20; Fabbricazione di parti in 
legno per calzature, codice attività 16.29.11; Fabbricazio- 
ne di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature, 
codice attività 22.19.01; Fabbricazione di parti in plastica 
per calzature, codice attività 22.29.01; 


p) studio di settore WDI10U (che sostituisce lo stu- 
dio di settore VD10B) - Confezionamento di biancheria 
da letto, da tavola e per l’arredamento, codice attività 
13.92.10; 
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q) studio di settore WD12U (che sostituisce lo studio 
di settore VD12U) - Produzione di prodotti di panetteria 
freschi, codice attività 10.71.10; Commercio al dettaglio 
di pane, codice attività 47.24.10; 


r) studio di settore WD13U (che sostituisce lo studio 
di settore VD13U) - Finissaggio dei tessili, degli articoli 
di vestiario e attività similari, codice attività 13.30.00; 


s) studio di settore WD14U (che sostituisce lo studio 
di settore VD14U) - Preparazione e filatura di fibre tes- 
sili, codice di attività 13.10.00; Tessitura, codice attività 
13.20.00; Fabbricazione di tessuti a maglia, codice attivi- 
tà 13.91.00; 


t) studio di settore WD18U (che sostituisce lo stu- 
dio di settore VD18U) - Fabbricazione di piastrelle in 
ceramica per pavimenti e rivestimenti, codice attività 
23.31.00; Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri pro- 
dotti per l’edilizia in terracotta, codice attività 23.32.00; 
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e 
ornamentali, codice attività 23.41.00; 


u) studio di settore WD34U (che sostituisce lo studio 
di settore VD34U) - Fabbricazione di protesi dentarie (in- 
clusa riparazione), codice attività 32.50.20. 


2. Gli elementi necessari alla determinazione presun- 
tiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel 
comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e 
metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché della 
lista delle variabili per l’applicazione dello studio di cui 
agli allegati: 

1) per lo studio di settore VD39U; 
2) per lo studio di settore VD40U; 
3) per lo studio di settore VD41U; 
4) per lo studio di settore VD42U; 
5) per lo studio di settore VD43U; 
6) per lo studio di settore VD44U; 
7) per lo studio di settore VD45U; 
8) per lo studio di settore VD46U; 
9) per lo studio di settore VD49U; 
10) per lo studio di settore WD01U; 
11) per lo studio di settore WD02U; 
12) per lo studio di settore WDO6U; 
13) per lo studio di settore WD07A; 
14) per lo studio di settore WD07B; 
15) per lo studio di settore WDO08U; 
16) per lo studio di settore WD10U; 
17) per lo studio di settore WD12U; 
18) per lo studio di settore WD13U; 
19) per lo studio di settore WD14U; 
20) per lo studio di settore WD18U; 
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21) per lo studio di settore WD34U. 


3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli 
studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 21, è individuato sulla 
base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 22. 


4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fis- 
si, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 21, 
è individuata sulla base della nota tecnica e metodologica 
in allegato n. 23. 


5. Gli elementi necessari per il calcolo del «ricavo mi- 
nimo», relativi agli studi di settore di cui agli allegati da 
n. l a n. 21, sono riportati in allegato n. 24. 


6. Il programma informatico, realizzato dall’ Agenzia 
delle entrate, di ausilio all’applicazione degli studi di set- 
tore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di 
coerenza economica e di normalità economica. 


7. Lo studio di settore WD12U, approvato con il pre- 
sente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgo- 
no, unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più 
delle seguenti attività complementari: 


a) supermercati, codice attività 47.11.20; 
b) discount di alimentari, codice attività 47.11.30; 


c) minimercati ed altri esercizi non specializzati di 
alimentari vari, codice attività 47.11.40; 


d) commercio al dettaglio di frutta e verdura prepa- 
rata e conservata, codice attività 47.21.02; 


e) commercio al dettaglio di bevande, codice attività 
47.25.00; 


/) commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattie- 
ro-caseari, codice attività 47.29.10; 


g) commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice 
attività 47.29.20; 


h) commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e 
dietetici, codice attività 47.29.30; 


i) commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari 
in esercizi specializzati n.c.a., codice attività 47.29.90. 


Lo studio WD12U si applica, in presenza delle predet- 
te attività complementari, se i ricavi delle attività ogget- 
to dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti 
dall’insieme delle attività complementari. 


8. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che 
svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel 
comma 1, fermo restando il disposto del successivo art. 2 
e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 feb- 
braio 2008. In caso di esercizio di più attività d’impresa, 
per attività prevalente, con riferimento alla quale si appli- 
cano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, 
nel periodo d’imposta, la maggiore entità dei ricavi. 


oe 
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9. Gli studi di settore approvati con il presente decre- 
to si applicano, ai fini dell’accertamento, a decorrere dal 
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 
2013. Ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge del 29 novem- 
bre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per 
tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati. 


Art. 2. 


Categorie di contribuenti alle quali 
non si applicano gli studi di settore 


1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto 
non si applicano: 


a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichia- 
rato ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di 
cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte 
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Re- 
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi- 
cazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569; 


b) nei confronti delle società cooperative, società 
consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore 
delle imprese socie o associate; 


c) nei confronti delle società cooperative costituite 
da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a 
favore degli utenti stessi. 


Art. 3. 


Variabili delle imprese 


1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per 
l’applicazione degli studi di settore approvati con il pre- 
sente decreto è stata effettuata sulla base delle informa- 
zioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ap- 
provati con il provvedimento del Direttore dell’ Agenzia 
delle entrate 18 giugno 2012, e successive modificazioni. 


Art. 4. 


Determinazione del reddito imponibile 


1. Sulla base degli studi di settore sono determinati pre- 
suntivamente 1 ricavi di cui all’art. 85 del testo unico delle 
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere 
c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del 
citato testo unico nonché dei ricavi derivanti dalla vendita 
di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 304 


2. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa 
l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato 
degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui 
all’art. 85, comma I, lettere c), d), e) ed f), del menzio- 
nato testo unico, nonché i ricavi derivanti dalla vendita 
di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei 
componenti negativi deducibili. Ai fini della determina- 
zione degli importi relativi alle variabili di cui all’art. 3 
del presente decreto devono essere considerati i compo- 
nenti negativi inerenti l’esercizio dell’attività anche se 
non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 


3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servi- 
zi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzio- 
ne ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quel- 
li presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati 
delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali 
valutate ai sensi dell’art. 93, commi da 1 a 4, del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni. 


Art. 5. 


Comunicazione dei dati rilevanti ai fini 


dell’applicazione degli studi di settore 


1.1 contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore 
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati 
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi. 


2.I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le 
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati 
sono resi disponibili in formato elettronico dall’ Agenzia 
delle entrate. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Roma, 23 dicembre 2013 


Il Ministro: SACCOMANNI 
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ALLEGATO 1 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE VD39U 


FABBRICAZIONE DI COLORANTI, PITTURE, 
VERNICI 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L’evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un’attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore VD39U, evoluzione dello 
studio UD39U. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore VD39U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 
2007: 


«20.12.00 - Fabbricazione di coloranti e pigmenti; 


» 20.30.00 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici). 


L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello UD39U 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 825. 


Nella prima fase di analisi 85 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un’incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 13 
posizioni. I motivi di scarto sono stati: 


«quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 
+ quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 


«quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 
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«quadro F (elementi contabili) non compilato; 
+ comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 


+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione e/o lavorazione e commercializzazione (quadro 
O); 
+ errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C); 


«+ errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti ottenuti c/o lavorati (quadro D); 


«+ errata compilazione delle percentuali relative alla destinazione dei prodotti (quadro D); 


» incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 727. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


+ un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


+ un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della C/ster Anabysis, applicata ai risultati dell’ Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


L’utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della C/uster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di e/ustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 1.A. 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appartenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 
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DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, per ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
fe) 

imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 

anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 

è » 

ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


* Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili?; 


* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stess; 


«è Durata delle scorte‘; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavî. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 1.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. Inoltre 
sono state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stebwise”?. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell’impresa. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 
3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 
4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 
5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
8) É 8 
componente residuale di costo. 
6 Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l'indicatore “Incidenza dei costi residuali di 
vestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 
& 5 
7 Il metodo szepwise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
A : 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione lackward inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
& ? 8 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo szepvise, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
o 8 8) » 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 
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Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici 
legate al luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già 
rilevate con la Cluster Analysis. 


A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dello studio della “’Territorialità del livello delle retribuzioni definita su 
dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 2011” che differenzia il territorio nazionale sulla base dei 
livelli retributivi per settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo il livello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile 
standardizzata che varia da zeto a uno ed è stata analizzata la sua interazione con la variabile ‘Collaboratori 
dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 
100), Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato 
diviso 100) escluso il primo socio”. 


Nel Sub Allegato 1.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


8 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«e Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 1.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei?. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!0. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!!. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 1.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


° Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo s/gmise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
10 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w;= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
!! La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


3 —Maxfw},w3,...v,]} 


Prob; = 
x MEM Ia] 


k=1 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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ANALISI DELLA COERENZA 


L’analisi della coerenza permette di valutare l’impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili c/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 

e Durata delle scorte; 

» Valore aggiunto lordo per addetto!; 

* Incidenza del Margine sui ricavi"; 

» Margine per addetto non dipendente!5; 

* Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”; 


«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 1.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
fe) , 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche!8 
differenziate per gruppo omogeneo; per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per 
addetto non dipendente” anche sulla base della “territorialità generale”?! a livello comunale; per l’indicatore 
“Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”20, I valori 
delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
er il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente 
8 8 » SCEgI q 
plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori ‘Valore 
aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area 
territoriale di appartenenza; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della 
presenza/assenza del personale dipendente. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 1.D. 


I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 1.E. 


12 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

13 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti 
il valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc. 

4 L’indicatore misura l'incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

!5 Iindicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell’impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

16 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l’utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

” L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

18 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

19 ] criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 
20 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scotte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?! o 
indeterminato?? il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi”’ se l’indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, se il valore 
dell’indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l'indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non 
dipendente” tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse 
aree territoriali. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 
Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili?, 


2! Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pati a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

22 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 

23 1’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 


beni strumentali mobili. 
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+» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi; 


e Durata delle scorte; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 1.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valori delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 1.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 1.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 


7927 


al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro?”27. 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 2,1644). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti pet beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


24 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

25 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

26 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 

2? La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pati al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria””2?, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 0,7793). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale? viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pati 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali29, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica8. 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità”3!, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 


28 L’indicatore “Durata delle scotte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l’indicatore non è calcolabile; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 

29 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali+ Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


30 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

3! Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ticavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (c/uster), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 


Tabella 1- Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 


da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,0442 
3. 1,1041 
3 1,0944 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo puntuale di cluster? come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, pet 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%°, Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??33, 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogenoo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogenoeo, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


Al ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’ Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


Nell’Allegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 1.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 


32 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 


estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell'effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - a)%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l'intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 

33 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


P-392*s vx'cx 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 
opportunamente pesate per controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità; 
® Sè la radice quadrata del Mear Square Error (RMSE); 


attraverso la seguente formula: 


dove: 


® xèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 


e 3,92 è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di S#de? che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ” e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell’Allegato 24. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 1.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 
- dimensioni della struttura; 
= mercato di destinazione dei prodotti; 
si modalità di produzione c/o lavorazione; 
- prodotti ottenuti c/o lavorati. 


Le dimensioni della struttura hanno permesso di isolare le imprese con una struttura organizzativa e produttiva di 
più grandi dimensioni (cluster 1). 


Il mercato di destinazione dei prodotti ha consentito di distinguere le imprese che realizzano prevalentemente 
prodotti per l’industria manifatturiera (cluster 3) e per l'edilizia ed il fai-da-te (cluster 1 e 2). 


La modalità di produzione e/o lavorazione ha permesso di individuare le imprese che effettuano lavorazioni 
prevalentemente su commessa (cluster 3). 


Infine per quanto riguarda i prodotti ottenuti c/o lavorati si rileva la presenza di imprese specializzate nella 
produzione di prodotti vernicianti (cluster 1 e 2). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l’indicazione di valoti 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - IMPRESE DI PIÙ GRANDI DIMENSIONI SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI 
VERNICIANTI PER L’EDILIZIA ED IL FAI-DA-TE 


NUMEROSITÀ: 121 


Le imprese appartenenti al cluster sono quasi esclusivamente società di capitali (88% dei casi), con una struttura 
composta da 18 addetti, di cui 16 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 5 impiegati, 5 operai generici e 3 
operai specializzati. 


Le superfici destinate all’attività sono costituite da 1.086 mq di produzione, 1.547 mq di magazzino, 110 mq di 
laboratori di ricerca e sviluppo e 220 mq di uffici. 


La produzione viene svolta quasi esclusivamente in conto proprio (85% dei ricavi), sia per il magazzino (51% dei 
ricavi) sia su commessa (49%). 


Le principali materie prime impiegate nel processo produttivo sono: cariche, solventi, resine e pigmenti organici e 
inorganici. 
Vengono realizzati prevalentemente prodotti vernicianti (72% dei ricavi), che trovano applicazione nell’edilizia 


professionale (41% dei ricavi), nel fai-da-te (19%) e nell’ industria del legno e del mobile (33% dei ricavi nel 33% 
dei casi). 


La clientela è costituita da: commercianti al dettaglio (30% dei ricavi) ed all'ingrosso (21%), industria (21%) ed 
artigiani (18%). L’area di mercato si estende fino a livello internazionale; l’export costituisce il 13% dei ricavi. 


Il ciclo produttivo è generalmente completo. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 25 vasche per miscelazione, 2 microsfere, 8 agitatori/dispersori, 11 
bilance, 1 viscosimetro, 1 spettrofotometro, 3 confezionatrici manuali e semiautomatiche e 2 sistemi 
automatizzati di confezionamento (36% dei casi); sono inoltre presenti 2 automezzi con massa complessiva a 
pieno carico fino a t. 3,5 e 1-2 automezzi con massa complessiva a pieno carico tra t. 3,5 e t. 12 (38% dei casi). 


Le maggiori concentrazioni territoriali di imprese si registrano in Lombardia (23% dei casi), Veneto (17%) ed 
Emilia-Romagna (12%). 
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CLUSTER 2 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI PER L’EDILIZIA 
ED IL FAI-DA-TE 


NUMEROSITÀ: 407 


Il cluster è costituito da società di capitali (45% dei casi), società di persone (35%) e ditte individuali (20%), che 
occupano 4 addetti, di cui 3 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 1 operaio generico. 


Le superfici destinate all’attività sono costituite da 259 mq di produzione, 388 mq di magazzino, 49 mq di uffici e 
81 mq di vendita (43% dei casi). 


Si tratta di imprese che producono prevalentemente in conto proprio (74% dei ricavi). Il 18% dei ricavi deriva 
dalla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati c/o non lavorati dall'impresa. 


Le principali materie prime utilizzate nel ciclo produttivo sono: cariche, solventi, resine e pigmenti organici e 
inorganici. 

La produzione riguarda in particolare prodotti vernicianti (74% dei ricavi) pet l’edilizia professionale (54% dei 
ricavi) ed il fai-da-te (17%). 


La clientela è costituita principalmente da: artigiani (36% dei ricavi), commercianti al dettaglio (21%), privati 
(12%) e commercianti all’ingrosso (38% dei ricavi nel 39% dei casi). L’area di mercato si estende dall’ambito 
locale alle regioni limitrofe. 


Le principali fasi del processo produttivo sono miscelazione/dispersione e confezionamento. In modo meno 
frequente vengono svolte anche le fasi di ricerca, sviluppo e progettazione, macinazione /raffinazione e collaudo. 


La dotazione di beni strumentali include: 3 vasche per miscelazione, 2 agitatori/dispersori, 3 bilance, 2 
confezionatrici manuali e semiautomatiche (47% dei casi) e 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico 


fino a t. 3,5. 


CLUSTER 3 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE PREVALENTEMENTE SU COMMESSA PER 
L'INDUSTRIA MANIFATTURIERA 


NUMEROSITÀ: 199 


Le imprese appartenenti al cluster sono soprattutto società di capitali (77% dei casi) ed, in misura minore, di 
persone (17%), con una struttura composta da 7 addetti, di cui 6 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 
impiegati e 2 operai generici. 


Le superfici destinate all’attività sono costituite da 442 mq di produzione, 561 mq di magazzino, 54 mq di 
laboratori di ricerca e sviluppo e 108 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti perlopiù in conto proprio (69% dei ricavi), su commessa (70% dei ricavi). Nel 44% 
dei casi, il 28% dei ricavi deriva dalla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non 
lavorati dall'impresa. 


Le materie prime utilizzate sono per la maggior parte resine, solventi e pigmenti organici e inorganici. 


La produzione è variegata e riguarda in particolare: prodotti vernicianti (41% dei ricavi), sostanze coloranti e 
pigmenti (54% dei ricavi nel 37% dei casi) ed altri prodotti (additivi e prodotti chimici in generale) (36% nel 
35%). I prodotti ottenuti trovano quasi esclusivamente applicazione nel comparto manifatturiero. 


La clientela è formata soprattutto da: industria (76% dei ricavi) ed artigiani (10%). L’area di mercato si estende 
fino a livello internazionale; 111% dei ricavi deriva dall’export. 


Il ciclo produttivo è generalmente completo. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 7 vasche per miscelazione, 4 agitatori/dispersori, 5 bilance, 24 
cisterne/contenitori con capacità superiore a 500 litri (32% dei casi), 2 viscosimetri (41%), 1 spettrofotometto 
(46%) e 2 confezionatrici manuali e semiautomatiche (38%); è inoltre presente 1 automezzo con massa 
complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 


Le maggiori concentrazioni territoriali di imprese si registrano in Lombardia (36% dei casi), Piemonte (15%) e 
Veneto (12%). 
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SUB ALLEGATO 1.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 

applicazione dello studio di settore: 

«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


* Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro 34); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del 
contratto*100)/(Valote dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria); 


*» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati35); 


* Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 
generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


* Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto) /(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


«+ Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000) / (Numero Addetti non Dipendenti56); 
«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lotdo) / (Valore dei beni 


strumentali mobili34); 


34 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

35 In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


36 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . îi sins Aicareì È MOR tà siga P 3 s 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività ne Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 


Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 

Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 

Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti?7). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi pet l'acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti)88; 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


* Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR? - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Fsistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 


37 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in pattecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
38 Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
39 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
40 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)3* + Spese pet acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


» Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 
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Serie generale - n. 304 


SUB ALLEGATO 1.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Modalità di ricavi 
Cluster distribuzi 
istribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
i Imprese senza dipendenti 10,00 95,00 
Imprese con dipendenti 4,98 65,00 
Imprese senza dipendenti 12,01 95,00 
2 
Imprese con dipendenti 7,57 65,00 
Imprese senza dipendenti 11,78 95,00 
3 
Imprese con dipendenti 5,03 65,00 
Durata delle scorte (in Re dcapliale 
DERE omni) rispetto al valore 
Cluster Nod di ù aggiunto lordo 
distribuzione 
Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
1 Tutti i soggetti 0,00 286,00 0,41 99.999,00 
2 |Tuttisoggetti 0,00 316,00 0,34 99.999,00 
3. |Tuttii soggetti 0,00 199,00 0,40 99.999,00 


Margine per addetto non È 
N FIRE e Valore aggiunto lordo per 
dipendente (in migliaia di IDO intra 
Modalità di addetto (in migliaia di euro) 
Cluster sua ; euro) 
distribuzione 
Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
i Gruppo territoriale 2, 5 33,27 99.999,00 33,27 120,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 37,49 99.999,00 37,49 160,00 
a Gruppo territoriale 2, 5 22,92 99.999,00 22,92 120,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 30,79 99.999,00 30,79 160,00 
; Gruppo territoriale 2, 5 26,88 99.999,00 26,88 120,00 
ì Gruppo territoriale 1, 3, 4 36,77 99.999,00 36,77 160,00 
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Serie generale - n. 304 


SUB ALLEGATO 1.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli 
ammortamenti per 
... ,. | Durata delle scorte (in beni strumentali mobili 
Cluster | Modalità di giorni) rispetto al valore degli 
distribuzione stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 286,00 25,00 
2 Tutti i soggetti 316,00 25,00 
3 Tutti i soggetti 199,00 25,00 
Incidenza dei costi per 
Ber Deb acquisiti IN Incidenza dei costi 
.. ,, | dipendenza di contratti ESC RE 
Giai Modalità di | di locazione finanziaria De soi 
distribuzione | rispetto al valore degli 
stessi 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 50,00 3,50 
2 Tutti i soggetti 50,00 3,50 
3 Tutti i soggetti 50,00 3,50 
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ALLEGATO 2 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE VD40U 


FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI 
ED ALTRI APPARECCHI ELETTRICI 
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CRITERI PERL’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un ‘ricavo potenziale”. 'Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di un’impresa 
anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio consente, inoltre, di 
valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore economico di 
appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili strutturali, 
pet analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati nell’espletamento dell’attività. 


L'evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei modelli 
otganizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un'attività di analisi e ricerca 
economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ticerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull’andamento economico dei 
mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti specifiche 
settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei principali istituti di 
ricetca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della domanda, la struttura 
dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli organizzativi adottati dagli 
operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di ricerca, 
docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore VD40U, evoluzione dello studio 
UD40U. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore VD40U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 2007: 
* 25.99.91 - Fabbricazione di magneti metallici permanenti; 

* 26.11.09 - Fabbricazione di altri componenti elettronici; 

+ 26.30.21 - Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio; 


* 26.51.21 - Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori di impulso e 
metal detector; 


* 27.11.00 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; 

* 27.12.00 - Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità; 
* 27.20.00 - Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici; 

* 27.31.01 - Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini; 

+ 27.32.00 - Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici; 

* 27.33.01 - Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva; 

* 27.40.01 - Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione pet mezzi di trasporto; 


* 27.90.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a.; 
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* 28.49.01 - Fabbricazione di macchine per la galvanostegia; 
+ 29.31.00 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro mototi; 
* 33.14.00 - Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici); 


* 33.20.01 - Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il 
controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici). 


L'evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello UD40U per 
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore pet il periodo d'imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 7.651. 


Nella prima fase di analisi 761 posizioni sono state scattate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetati, presenza di attività secondarie con un'incidenza sui ricavi complessivi superiore al 
30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per rilevare la 
completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 626 posizioni. 
I motivi di scatto sono stati: 


* quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato, ad eccezione delle imprese che svolgono 
esclusivamente attività di progettazione o installazione o manutenzione/riparazione; 


* quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 

* quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 

+ quadroF (elementi contabili) non compilato; 

* comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) e/o anagrafico mancante o ertato; 
* errata compilazione delle petcentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C); 

* errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia di attività (quadro D); 


+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione e/o lavorazione, servizi e commetcializzazione 
) 


(quadro Z); 


+ errata compilazione delle percentuali relative ai materiali di produzione utilizzati (quadro Z); 
p p p q 


* errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti ottenuti e/o lavorati e/o installati e/o manutenuti e/o 
riparati (quadro Z); 


+ incongruenze ffa i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 6.264. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di analisi 
che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


+ un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’Analisi in Componenti Principali; 


+ un procedimento di Cluster Analysis. 
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L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili originarie 
g 

pur conservando gran patte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, dette 

componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello ad 
eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall'esigenza di caratterizzare i soggetti 
in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale caratterizzazione è 
possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di riferimento e a tutti quegli 
elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di significatività 
statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare la maggior parte 
della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di rappresentare i diversi aspetti 
strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della Cluster Analysis, applicata ai risultati dell'Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con caratteristiche 
strutturali ed organizzative simili!. 


L'utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis poiché, 
riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento di 
classificazione, l’operazione di c/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica pet verificarne l'aderenza 
alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di c/ustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in rapporto 
alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le variabili 
esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 2.A. 


DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, per ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. Pet 
determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello statistico- 
matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) e i 
dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle imprese 
pet verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese anomale; ciò si è 
reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci contabili 
esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appartenenti a ciascun gruppo, vengono classificate solo le 
osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non vengono, invece, 
presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili contemporaneamente a due o più 
gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo strutturale molto dissimile rispetto 
all’insieme dei cluster individuati. 
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* Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 


* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto 
al valore degli stess#; 


e Durata delle scorte*; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavf. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 2.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica‘ anche per un solo indicatore di quelli sopta citati. Inoltre sono 
state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo pet la produzione di 
servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” pet ciascun gruppo 
omogeneo. 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e variabili 
territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stgpwise”?. Una volta selezionate le 
variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi quadrati 
generalizzati, che consente di controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla variabilità legata ad 
aspetti dimensionali dell’impresa. 


Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici legate al 
luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già rilevate con 
la Cluster Analysis. 


A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dello studio della “T'erritorialità del livello delle retribuzioni definita su dati 
degli Studi di Settore riferiti al periodo d'imposta 2011” che differenzia il territorio nazionale sulla base dei livelli 
retributivi per settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo il livello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile 
standardizzata che varia da zero a uno ed è stata analizzata la sua interazione con la variabile “Collaboratori 
dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), 
Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 
100) escluso il primo socio”. 


Nel Sub Allegato 2.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei beni 
strumentali mobili. 

3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

4L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 

6 Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione sui 
ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 

7 Il metodo s/gpwise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la regressione 
backward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo la variabile più 
significativa, mentre la regressione lackward inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo passo per passo quelle 
non significative. Con il metodo s/gbwise, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi successivi alternando due 
fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si riesamina l’insieme delle 
variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua fino a quando non è più possibile 
apportare alcuna modifica all'insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere aggiunta oppure eliminata. 

81 criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 


+ Analisi Discriminante; 
+ Analisi della Coerenza; 
+ Analisi della Notmalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinate una regola di classificazione in grado di 
definite l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 2.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata utile 
pet identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei?. 


Nell’analisi discriminante lineare, pet ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!0, 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!!. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 2.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi discriminanti 
individuati per ogni gruppo omogeneo. 


° Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo s/gpvise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
!0 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w;= ao + agvardisi + ajvardis +... + dinbardisy 
dove: 
w; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo i; 
a0 è l’intercetta; 
a; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
!! La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo 7 è calcolata nel seguente modo: 


eV Mal, 02,.97]} 


Prob; = 


Zia e Sx Maslwswasiava J} 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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ANALISI DELLA COERENZA 


L'analisi della coerenza permette di valutare l'impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, calcolati 
come rapporto tra determinate variabili contabili e/o strutturali contenute nel modello pet la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati in base alla loro capacità di 
misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività economica. 


Con l’analisi della coerenza, pet ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 

Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 

» Durata delle scorte; 

* Valore aggiunto lordo per addetto!5; 

* Incidenza del Margine sui ricavi!4; 

* Margine per addetto non dipendente!5; 

* Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti!‘; 


«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono ripottate nel Sub Allegato 2.C. 


Ai fini della individuazione dei valoti soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, pet ciascuno degli 
indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
pet il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche!8 differenziate per gruppo 
omogeneo; pet gli indicatori “Valore aggiunto lordo pet addetto” e “Margine per addetto non dipendente” anche 
sulla base della “territorialità generale”’!9 a livello comunale; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” anche 
sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”20. I valori delle soglie dei diversi indicatori sono stati 
individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con riferimento alle pratiche 
osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo pet addetto” e “Margine per 
addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area territoriale di appartenenza; per l'indicatore “Incidenza 
del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della presenza/assenza del personale dipendente. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 2.D. 


I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 2.E. 


1? L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

13 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti il 
valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie prime e 
merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità dell’impresa di 
remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, contributi, indennità di fine 
rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma di utili), ecc.. 

!4 L’indicatore misura l'incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 
!5 L’indicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità dell'impresa 
di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale risultato negativo 
della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 
!6 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l’utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine al 


netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

!7 L’indicatote misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

!8 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l'insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per valori 
crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% delle 
osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

19 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale. 

20 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 
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Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scorte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Inoltre se il valore dell’indicatore si posiziona al di sopra 
dell’estremo superiore di detto intervallo, la situazione di coerenza si verifica qualora le Rimanenze finali sui ricavi?! 
risultino calcolabili e non maggiori a 0,12. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?? o indeterminato? il 
soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore ‘Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di mesi 
di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l'indicatore è calcolabile e se il suo 
valore si posiziona all’interno dell'intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente pet l'indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell'indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di mesi 
di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zeto il soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui 
l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene 

_ IA l da: 
definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo pet il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile 
con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito coerente. Nel caso 
in cui l'indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente pet l'indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, se il valore 
dell’indicatore si posiziona all’interno dell'intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il 
“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 
Nel caso in cui l'indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui l’indicatore 
risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, 
di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per 
il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni 
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio” uguale a zero il soggetto è non 
coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valoti soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono ottenuti 
come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati pet gruppo 
omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” tali valoti 
soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, pet ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontate con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 


Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


2! I ricavi fanno riferimento ai “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)”. 

22 Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pari a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

2 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 
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* Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili?; 

* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto 
al valore degli stessf*; 


» Durata delle scorte; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono ripottate nel Sub Allegato 2.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento pet gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate pet gruppo omogeneo. I valori delle soglie dei diversi 
indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con riferimento 
alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 2.F. 
I valoti soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 2.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono ottenuti 
come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati pet gruppo 
omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni mobili 
strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia massima di 
normalità economica dell’indicatore, divisa 100, pet il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro”?8, 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale valore 
costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati 
moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 2,3812). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, 
calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l'utilizzo della sola variabile “Valore dei beni strumentali 
mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile pet la variabile “Canoni pet beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 


24 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei beni 
strumentali mobili. 

25 L’indicatote misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

26 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

27 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 

28 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il 
“Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”?8, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al di 
sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso 
da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento pet la determinazione dei 
maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 
0,6081). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, il 
coefficiente è stato individuato come rappotto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le 
funzioni di ricavo con l'utilizzo della sola variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del 
contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale? viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato pet un importo pari 
all'incremento non notmale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle rimanenze 
finali39, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica?!. 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile pet la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 


3732 


normalità?’2, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore massimo 
ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento pet la determinazione dei 
maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente pet il relativo coefficiente. 


29 L’indicatore “Durata delle scorte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l'indicatore non è calcolabile; 
e Il rapporto tra le Rimanenze finali e i “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)” 
risulta superiore a 0,12 oppure non calcolabile oppure indeterminato; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 
30 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenzefinali+ Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


31 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

3° Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili” 
+ Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (custer), come rapporto tra la somma dei 
ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l'utilizzo delle sole 
variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 


Tabella 1 — Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 
da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Coefficiente 


1,0699 
1,0948 
1,0661 
1,0929 
1,0540 
1,0646 
1,0524 
1,1255 
1,0777 
1,0635 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come media, 
ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogenoo, il “ricavo puntuale di cluster” come somma dei 
prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, pet ogni 
gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%. Il limite inferiore di tale intervallo di confidenza 
costituisce il “ricavo minimo di cluster??34. 


33 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 


estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell’effettivo ricavo del contribuente. 

t f lalt , chi lud livello di probabilit: fissato il valore dell’effetti del contribuent 

Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - @)%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l'intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pati a 0,01%. 

34 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto attraverso 


$-3,92*5 x Cx 


e Cèla matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, opportunamente 


la seguente formula: 


dove: 


pesate per controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità; 
e Sèla radice quadrata del Mean Square Error (RMSE); 
e xè il vettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 


e 3,92 è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di S7der? che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ”’ e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell'Allegato 24. 
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La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ticavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogenoo, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


Al ficavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


Nell Allegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa all’attività 
di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 2.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 2.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPIOMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 
- modalità organizzativa; 
- tipologia di attività; 
- grado di integrazione del processo produttivo; 
- tipologia di prodotti; 
= grado di dipendenza dal committente principale. 


La modalità organizzativa ha distinto imprese che operano prevalentemente in conto proprio (cluster 1 e 2) dalle 
realtà produttive che svolgono attività principalmente in conto terzi (cluster 3, 6, 8 e 10) ed in forma mista (cluster 5 
e 7). 


La tipologia di attività ha consentito di isolare imprese che eseguono per lo più manutenzione/tiparazione (cluster 9) 
ed installazione (cluster 4) da quelle che svolgono principalmente fabbricazione e lavorazione (cluster 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
8 e 10). 


Il grado di integrazione del processo produttivo ha permesso di identificare imprese integrate (cluster 7) e realtà 
specializzate in una o più fasi (cluster 4, 5, 9 e 10). 


La tipologia di prodotti ottenuti e/o lavorati e/o installati e/o manutenuti c/o riparati ha consentito di individuare le 
imprese che trattano in prevalenza: 


- apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche (cluster 1, 3, 5 e 7); 
- trasformatori, alternatori e affini (cluster 2 e 8); 

- impianti tecnici (cluster 4); 

= motorie generatori (cluster 9); 

- cavie fili elettrici (cluster 10). 


Infine, il grado di dipendenza dal committente principale ha isolato un gruppo omogeneo di imprese 
monocommittenti (cluster 6). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l'indicazione di valoti 


numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO CHE PROGETTANO E ASSEMBLANO 
PREVALENTEMENTE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE 


NUMEROSITÀ: 1.421 


Il cluster è formato in prevalenza da società (di capitali nel 62% dei casi e di persone nel 19%) ed, in misura minore, 
da ditte individuali (19%), con una struttura composta da 7 addetti, di cui 5 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza 
di 2 impiegati e 2 operai genetici. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 341 mq di produzione e/o lavorazione, 206 mq di 
magazzino e 92 mq di uffici. 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto proprio (83% dei ricavi), che svolgono soprattutto attività di 
fabbricazione e lavorazione (81% dei ricavi) ed, in misura minore, progettazione (32% dei ricavi nel 38% dei casi) di 
prodotti finiti e parti/componenti di vatio tipo, in particolare apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche di 
distribuzione, protezione, manovra e controllo ed altre apparecchiature elettriche ed eletttomeccaniche. La clientela è 
eterogenea ed è rappresentata pet lo più da: imprese elettrotecniche ed elettroniche (54% dei ricavi nel 43% dei cast), 
imprese meccaniche e metalmeccaniche (54% nel 38%), altre imprese manifatturiere (38% nel 26%) e commercianti 
all’ingrosso (42% nel 27%). L’area di mercato si estende fino al contesto internazionale; nel 42% dei casi, il 33% dei 
ricavi deriva dall’expott. 


I materiali di produzione utilizzati sono soprattutto parti d’acquisto / componenti e semilavorati. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: progettazione/industrializzazione, assemblaggio per saldatura, 
assemblaggio meccanico, cablaggio, confezionamento/imballaggio, assistenza/riparazione e ispezione/collaudo. 


La dotazione di beni strumentali include: 4 macchine utensili a moto rettilineo o rotatorio (26% dei casi), 2 saldatrici 
elettriche o autogene (30%), 5 strumenti di misura e controllo di grandezze elettriche o elettromagnetiche e di 
radiazione (47%), 4 strumenti di misura e controllo di grandezze meccaniche (24%), 2 macchine per prove di 
sicurezza elettrica, controllo qualità (30%), 2 sistemi CAD/CAM/CAE (27%), 5 work station (25%), 4 banchi di 
lavoro e 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 


Il 36% delle imprese è localizzato in Lombardia (il 14% nella provincia di Milano), il 15% in Veneto, 111% in 
Piemonte ed il 10% in Emilia Romagna. 


CLUSTER 2 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO CHE REALIZZANO TRASFORMATORI, ALTERNATORI 
E AFFINI 


NUMEROSITÀ: 190 


Il cluster è formato soprattutto da società (di capitali nel 55% dei casi e di persone nel 27%), con una struttura 
composta da 11 addetti, di cui 10 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 impiegati, 4 operai generici e 2 operai 
specializzati. 


Gli spazi destinati allo svolgimento dell’attività sono costituiti da 643 mq di produzione e/o lavorazione, 317 mq di 
magazzino e 144 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto proprio (90% dei ricavi), che svolgono fabbricazione e 
lavorazione (93% dei ricavi) di prodotti finiti e parti/componenti, in particolare trasformatori, alternatori e affini 
(74% dei ricavi), pet una clientela rappresentata soprattutto da imprese elettrotecniche ed elettroniche (50% dei 
ricavi) ed imprese meccaniche e metalmeccaniche (22%). L’area di mercato si estende fino al contesto internazionale; 
nel 47% dei casi, il 30% dei ricavi deriva dall’exportt. 


I materiali di produzione utilizzati sono materie prime, patti d’acquisto / componenti e semilavorati. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: progettazione/industrializzazione, lavorazioni meccaniche a freddo, 
lavorazioni di rifinitura, trattamenti termici, trattamenti protettivi/superficiali, assemblaggio per saldatura, 
assemblaggio meccanico, cablaggio, confezionamento / imballaggio, assistenza/ riparazione e ispezione /collaudo. 


La dotazione di beni strumentali include: 2 forni, 1 attrezzatura o impianto di impregnazione, 2 saldatrici elettriche o 
autogene, 7 strumenti di misura e controllo di grandezze elettriche o elettromagnetiche e di radiazione, 1 macchina 
pet prove di sicurezza elettrica, controllo qualità, 7 macchine utensili a moto rettilineo o rotatorio (47% dei casi), 6 
attrezzature pet l’avvolgimento di cavi (39%), 3 macchine per spellatura e aggraffatura (45%), 6 strumenti di misura e 
controllo di grandezze meccaniche (38%), 6 banchi di lavoro e 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico 
fino a t. 3,5. 


Il 43% delle imprese è localizzato in Lombardia (il 21% nella provincia di Milano) ed il 13% in Veneto. 
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CLUSTER 3 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI CHE ASSEMBLANO PREVALENTEMENTE 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE 


NUMEROSITÀ: 927 


Il cluster è formato da società (di capitali nel 36% dei casi e di persone nel 30%) e ditte individuali (34%), con una 
struttura composta da 7 addetti, di cui 6 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 operai generici. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 328 mq di produzione e/o lavorazione, 125 mq di 
magazzino e 55 mq di uffici. 


La produzione è realizzata quasi esclusivamente in conto terzi (89% dei ricavi); il 45% dei ricavi proviene dal 
committente principale. 


L’attività di fabbricazione e lavorazione genera il 91% di ricavi (di cui il 67% deriva dall’assemblaggio) e riguarda 
diversi prodotti finiti e parti/componenti, in particolare apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche di 
distribuzione, protezione, manovra e controllo ed altre apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche. La clientela è 
rappresentata soprattutto da imprese elettrotecniche ed elettroniche (38% dei ricavi) e imprese meccaniche e 
metalmeccaniche (37%), su un’area di mercato che si estende fino a livello nazionale. 


I materiali di produzione utilizzati sono principalmente parti d’acquisto/componenti e sono sia acquistati 
direttamente dall'impresa che forniti da terzi. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: assemblaggio meccanico, cablaggio, confezionamento/imballaggio, 
assistenza/riparazione e ispezione/collaudo. 


La dotazione di beni strumentali include: 3 macchine utensili a moto rettilineo o rotatorio (24% dei casi), 2 saldatrici 
elettriche o autogene (27%), 4 macchine pet spellatura e aggraffatura (32%), 4 strumenti di misura e controllo di 
grandezze elettriche o elettromagnetiche e di radiazione (49%), 3 strumenti di misura e controllo di grandezze 
meccaniche (22%), 2 macchine per prove di sicurezza elettrica, controllo qualità (36%), 1 sistema CAD/CAM/CAE 
(25%), 5-6 banchi di lavoro e 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 


Il 32% delle imprese è localizzato in Lombardia, il 19% in Veneto, il 17% in Emilia Romagna ed il 10% in Piemonte. 
CLUSTER 4 - IMPRESE CHE INSTALLANO E RIPARANO PREVALENTEMENTE IMPIANTI TECNICI 


NUMEROSITÀ: 754 


Il cluster è formato sia da società (di capitali nel 37% dei casi e di persone nel 23%) che da ditte individuali (40%), 
con una struttura composta da 4 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 87 mq di produzione e/o lavorazione, 70 mq di 
magazzino e 36 mq di uffici. 


Si tratta di imprese che effettuano attività di installazione (55% dei ricavi) e manutenzione/riparazione (25%) di 
diversi prodotti finiti e parti/componenti, con una prevalenza di impianti tecnici. La clientela è eterogenca ed è 
rappresentata da: imprese eletttotecniche ed elettroniche (41% dei ricavi nel 32% dei casi), imprese meccaniche e 
metalmeccaniche (47% nel 38%), altre imprese manifatturiere (38% nel 29%), imprese specializzate nei servizi di 
impiantistica (35% nel 24%), imprese edili (22% nel 20%), enti pubblici, enti privati (28% nel 25%) e privati (26% nel 
44%). L’area di mercato si estende dal contesto provinciale fino alle regioni limitrofe. 


I materiali di produzione utilizzati sono principalmente parti d’acquisto/componenti. Il ciclo produttivo è limitato 
alle fasi di cablaggio, installazione, assistenza/riparazione ed ispezione/collaudo. 


La dotazione di beni strumentali include: 1-2 saldatrici elettriche o autogene (36% dei casi), 5 strumenti di misura e 
controllo di grandezze elettriche o elettromagnetiche e di radiazione (45%), 1 macchina per prove di sicurezza 
elettrica, controllo di qualità (21%), 1 banco di lavoro e 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a t. 
Didi 
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Il 25% delle imprese è localizzato in Lombardia, il 12% in Emilia Romagna ed il 12% in Veneto. 


CLUSTER5 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELL’INSTALLAZIONE E SVILUPPO SOFTWARE PER 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE 


NUMEROSITÀ: 647 


Il cluster è formato soprattutto da società (di capitali nel 64% dei casi e di persone nel 20%), con una struttura 
formata da 9 addetti, di cui 7 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 3 impiegati e 2 opetai genetici. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono costituite da 326 mq di produzione e/o lavorazione, 147 mq 
di magazzino e 121 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti sia in conto terzi (43% dei ricavi) che in conto proprio (42%), che svolgono soprattutto 
fabbricazione e lavorazione (58% dei ricavi), alla quale affiancano la progettazione (19%), l'installazione (13%) e la 
manutenzione/riparazione (10%) di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche di distribuzione, protezione, 
manovra e controllo (71% dei ricavi nel 45% dei casi) ed altre apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche (53% 
nel 34%). La clientela è rappresentata da: imprese meccaniche e metalmeccaniche (38% dei ricavi), imprese 
elettrotecniche ed elettroniche (38% dei ricavi nel 40% dei casi) ed altre imprese manifatturiere (34% nel 37%). 
L’area di mercato si estende fino al contesto internazionale; nel 37% dei casi, il 27% dei ricavi deriva dall’expott. 


I materiali di produzione utilizzati sono soprattutto parti d’acquisto / componenti e semilavorati. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: progettazione/industrializzazione, assemblaggio meccanico, 
cablaggio, confezionamento/imballaggio, installazione, assistenza/riparazione, ispezione/collaudo, sviluppo software 
ed installazione software. Talvolta vengono affidate a terzi le fasi di progettazione/industrializzazione, cablaggio e 
installazione. 


La dotazione di beni strumentali include: 5-6 strumenti di misura e controllo di grandezze elettriche o 
elettromagnetiche e di radiazione, 1 sistema CAD, CAM, CAE, 3 workstation, 4 macchine utensili a moto rettilineo 0 
rotatorio (30% dei casi), 2 saldatrici elettriche o autogene (30%), 4 strumenti di misura e controllo di grandezze 
meccaniche (29%), 2 macchine per prove di sicurezza elettrica, controllo di qualità (43%), 4-5 banchi di lavoro e 2 
automezzi con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 


Il 33% delle imprese è localizzato in Lombardia, il 18% in Veneto ed il 17% in Emilia Romagna. 
CLUSTER 6 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI E MONOCOMMITTENTI 


NUMEROSITÀ: 658 


Le imprese appartenenti al cluster operano sotto forma di società (di capitali nel 28% dei casi e di persone nel 26%) e 
di ditte individuali (46%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 4 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 207 mq di produzione e/o lavorazione, 92 mq di 
magazzino e 25 mq di uffici. 


La produzione è realizzata in conto terzi (98% dei ricavi); 182% dei ricavi proviene dal committente principale. 


L'attività di fabbricazione e lavorazione genera 1°83% di ricavi (di cui il 63% deriva dall’assemblaggio) e riguarda 
diversi prodotti finiti e parti/ componenti. La clientela è rappresentata soprattutto da imprese elettrotecniche ed 
elettroniche (45% dei ricavi) ed imprese meccaniche e metalmeccaniche (85% dei ricavi nel 36% dei casi), su un’area 
di mercato che si estende fino alle regioni limitrofe. 


I materiali di produzione utilizzati sono soprattutto parti d’acquisto/componenti e sono per la maggior parte forniti 
da terzi. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: assemblaggio pet saldatura, assemblaggio meccanico, cablaggio e 
confezionamento /imballaggio. 
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La dotazione di beni strumentali è limitata a 2 saldatrici elettriche o autogene (21% dei casi), 3 banchi di lavoro e 1 
automezzo con massa complessiva a pieno catico fino a t. 3,5. 


Il 32% delle imprese è localizzato in Lombardia, il 18% in Veneto, il 12% in Emilia Romagna ed il 10% in Piemonte. 


CLUSTER 7 - IMPRESE INTEGRATE CHE REALIZZANO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTROMECCANICHE 


NUMEROSITÀ: 456 


Il cluster è formato soprattutto da società (di capitali nel 62% dei casi e di persone nel 24%), con una struttura 
composta da 11 addetti, di cui 10 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 impiegati e 4 opetai generici. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 711 mq di produzione e/o lavorazione, 318 mq di 
magazzino e 128 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti in conto proprio (52% dei ricavi) ed in conto terzi (34%), che svolgono prevalentemente 
fabbricazione e lavorazione (76% dei ricavi) ed, in misura minore, manutenzione/tiparazione (12%) di prodotti finiti 
GS parti/ componenti, in particolare motori e generatori ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche. La clientela 
è varia ed rappresentata soprattutto da: imprese meccaniche e metalmeccaniche (32% dei ricavi), imprese 
elettrotecniche ed elettroniche (24%), altre imprese manifatturiere (31% dei ricavi nel 39% dei casì), imprese 
specializzate nei servizi di impiantistica (22% nel 27%) e commercianti all’ingrosso (32% nel 20%). L’area di mercato 
si estende fino al contesto internazionale; nel 53% dei casi, il 24% dei ricavi deriva dall’expott. 


I materiali di produzione utilizzati sono materie prime, patti d’acquisto/componenti. 


Il ciclo di produzione è integrato e le fasi principali sono: progettazione, lavorazioni meccaniche a caldo, lavorazioni 
meccaniche a freddo, lavorazioni pet asportazione di truciolo, lavorazioni di rifinitura, trattamenti termici, trattamenti 
protettivi/superficiali, assemblaggio per saldatura, assemblaggio per incollaggio, assemblaggio meccanico, cablaggio, 
confezionamento/imballaggio, installazione, assistenza/riparazione, ispezione/collaudo costruzione attrezzature e 
lavorazioni speciali. 


La dotazione di beni strumentali include: 5 macchine utensili a moto rettilineo o rotatorio, 1-2 saldatrici elettriche o 
autogene, 5 strumenti di misura e controllo di grandezze elettriche o elettromagnetiche e di radiazione, 5 strumenti di 
misura e controllo di grandezze meccaniche, 1 macchina pet prove di sicurezza elettrica, controllo qualità, 4 
macchine o impianti per stampaggio a freddo o da taglio (34% dei casi), 2 forni (46%), 6 strumenti di misura e 
controllo di lunghezza, planarità (30%), 2 sistemi CAD, CAM, CAE (34%), 5 work station (37%), 7 banchi di lavoro 
e 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 


Il 35% delle imprese è localizzato in Lombardia (il 13% nella provincia di Milano), il 16% in Veneto ed il 12% in 
Emilia Romagna. 


CLUSTER 8 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI CHE REALIZZANO TRASFORMATORI, ALTERNATORI E 
AFFINI 


NUMEROSITÀ: 171 


Il cluster è formato principalmente da società (di capitali nel 44% dei casi e di persone nel 28%) ed, in misura 
minore, da ditte individuali (28%), con una struttura composta da 9 addetti, di cui 7 dipendenti, tra i quali si rileva la 
presenza di 3 opetai generici. 


Le superfici utilizzate pet lo svolgimento dell’attività sono articolate in 423 mq di produzione e /o lavorazione, 175 
mq di magazzino e 59 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (91% dei ricavi); il 47% dei ricavi proviene dal 
committente principale. L’attività riguarda fabbricazione e lavorazione (93% dei ricavi) di prodotti finiti e 
parti/componenti, in particolare trasformatori, alternatori e affini (71% dei ricavi), per una clientela rappresentata 
soprattutto da imprese elettrotecniche ed elettroniche (57% dei ricavi) ed imprese meccaniche e metalmeccaniche 
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(62% dei ricavi nel 44% dei casi). L’area di mercato si estende fino al contesto internazionale; nel 28% dei casi, 
l’export genera il 20% dei ricavi. 


I materiali di produzione utilizzati sono soprattutto parti d’acquisto/componenti e semilavorati e sono sia acquistati 
direttamente dall'impresa che forniti da terzi. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: assemblaggio pet saldatura, assemblaggio meccanico, cablaggio, 
confezionamento/imballaggio e ispezione/collaudo. 


La dotazione di beni strumentali include: 3 strumenti di misura e controllo di grandezze elettriche o 
elettromagnetiche e di radiazione, 5 macchine utensili a moto rettilineo o rotatorio (47% dei casi), 2 forni (49%), 5 
attrezzature pet l’avvolsimento di cavi (40%), 1 attrezzatura 0 impianto di impregnazione (39%), 3 saldatrici 
elettriche o autogene (42%), 2 macchine per spellatura e aggraffatura (37%), 2 macchine per prove di sicurezza 
elettrica, controllo qualità (39%), 5 banchi di lavoro e 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a t. 
Didi 


Il 26% delle imprese è localizzato in Lombardia, il 25% in Veneto (il 14% nella provincia di Padova), il 12% in 
Piemonte e 111% nelle Marche. 


CLUSTER 9 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA MANUTENZIONE /RIPARAZIONE DI MOTORI E GENERATORI 


NUMEROSITÀ: 760 


Il cluster è formato per lo più da ditte individuali (54% dei casi) e società di persone (29%), con presenza di 3 addetti. 
Solo nel 42% dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 108 mq di produzione e/o lavorazione, 50 mq di 
magazzino e 20 mq di uffici. 


Si tratta di imprese che effettuano prevalentemente attività di manutenzione/riparazione (85% dei ricavi) di prodotti 
vati, in particolare motori e generatori (44% dei ricavi). La clientela è eterogenea ed è rappresentata da: imprese 
meccaniche e metalmeccaniche (22% dei ricavi), imprese elettrotecniche ed elettroniche (35% dei ricavi nel 32% dei 
casi), altre imprese manifatturiere (36% nel 40%), imprese edili (18% nel 29%), enti pubblici, enti privati (20% nel 
25%) e privati (25% nel 34%). L’area di mercato si estende dal contesto provinciale fino alle regioni limitrofe. 


I materiali di produzione utilizzati sono principalmente parti d’acquisto/componenti. Il processo produttivo è 
limitato alla fase di assistenza/tiparazione. 


La dotazione di beni strumentali include: 2 macchine utensili a moto rettilineo o rotatotio (28% dei casi), 1 saldatrice 
elettrica o autogena (42%), 3 strumenti di misura e controllo di grandezze elettriche o elettromagnetiche e di 
radiazione (38%), 2 banchi di lavoro e 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 


Il 23% delle imprese è localizzato in Lombardia, il 12% in Veneto e 11% in Piemonte. 
CLUSTER 10 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NEL CABLAGGIO 


NUMEROSITÀ: 270 


Le imprese appartenenti al cluster operano sotto forma di società (di capitali nel 42% dei casi e di persone nel 22%) e 
ditte individuali (36%), con una struttura composta da 8 addetti, di cui 6 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 
3 operai generici. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 396 mq di produzione e/o lavorazione, 163 mq 
di magazzino e 50 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto terzi (69% dei ricavi), che svolgono quasi esclusivamente 
fabbricazione e lavorazione (96% dei ricavi, di cui il 64% deriva dall’assemblaggio) di cavi e fili elettrici (00% dei 
ricavi), per una clientela rappresentata soprattutto da imprese elettrotecniche ed elettroniche (47% dei ricavi) ed 
imprese meccaniche e metalmeccaniche (62% dei ricavi nel 40% dei casi). L’area di mercato si estende fino al 
contesto nazionale. 
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I materiali di produzione utilizzati sono parti d’acquisto/componenti e semilavorati e sono sia acquistati direttamente 
dall'impresa che forniti da terzi. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: assemblaggio meccanico, cablaggio, confezionamento /imballaggio e 
ispezione/collaudo. 


La dotazione di beni strumentali include: 3 macchine per spellatura e aggraffatura, 3 attrezzature pet l’avvolgimento 
di cavi (36% dei casì), 3 macchine per prove di sicurezza elettrica, controllo qualità (29%), 5 sistemi 
automatici/semiautomatici per il collaudo delle schede assemblate e dei cablaggi (25%), 5 banchi di lavoro e 1 
automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 


Il 30% delle imprese è localizzato in Lombardia, il 14% in Veneto, il 13% in Emilia Romagna ed il 12% in Campania. 
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SUB ALLEGATO 2.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 
applicazione dello studio di settore: 


«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


* Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro35); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del 
contratto*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria35); 


+» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati39); 

«+ Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 
generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


* Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto)/(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


«Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti??); 


«+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 


strumentali mobili35); 


35 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
36 In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


37 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratoti + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 

Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 

Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 


Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti*8). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti); 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi pet l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR‘ - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 


ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


* Ricavi dichiarati = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


38 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell’impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pati a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
39 Se la vatiabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
40 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
4! Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)3? + Spese per acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


* Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 
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SUB ALLEGATO 2.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Cluster | Modalità di distribuzione sd 
Soglia Soglia 
minima massima 
Imprese senza dipendenti 15,00 100,00 
: mprese con dipendenti 6,00 80,00 
mprese senza dipendenti 23,00 100,00 
i mprese con dipendenti 8,00 80,00 
Imprese senza dipendenti 30,00 100,00 
i mprese con dipendenti 9,00 80,00 
mprese senza dipendenti 25,00 100,00 
Ù Imprese con dipendenti 8,50 80,00 
Imprese senza dipendenti 23,00 100,00 
> Imprese con dipendenti 8,00 80,00 
mprese senza dipendenti 40,00 100,00 
È mprese con dipendenti 12,00 80,00 
mprese senza dipendenti 23,00 100,00 
U Imprese con dipendenti 8,00 80,00 
mprese senza dipendenti 30,00 100,00 
Ù mprese con dipendenti 9,00 80,00 
Imprese senza dipendenti 32,00 100,00 
i Imprese con dipendenti 12,00 80,00 
Imprese senza dipendenti 25,00 100,00 
ih Imprese con dipendenti 7,50 80,00 
Resa del capitale rispetto al 
Modalità di valore aggiunto lordo 
Cluster SELE 5 
distribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
1 Tutti i soggetti 0,30 99.999,00 
dà Tutti i soggetti 0,30 99.999,00 
3 Tutti i soggetti 0,80 99.999,00 
4 Tutti i soggetti 0,70 99.999,00 
5 Tutti i soggetti 0,70 99.999,00 
6 Tutti i soggetti 0,80 99.999,00 
7 Tutti i soggetti 0,35 99.999,00 
8 Tutti i soggetti 0,45 99.999,00 
9 Tutti i soggetti 0,80 99.999,00 
10 Tutti i soggetti 0,40 99.999,00 
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Durata delle scorte (in giorni) 
Cluster Pialala di Soglia Soglia 
distribuzione DE Ss 
minima massima 
1 Tutti i soggetti 0,00 250,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 240,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 150,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 170,00 
5 Tutti i soggetti 0,00 200,00 
6 Tutti i soggetti 0,00 100,00 
7 Tutti i soggetti 0,00 270,00 
8 Tutti i soggetti 0,00 200,00 
9 Tutti i soggetti 0,00 170,00 
10 Tutti i soggetti 0,00 150,00 


Valore aggiunto lordo per atcine De addio So 
addetto (in migliaia di euro) dipendente (a mleliziadi 
Cluster |Modalità di distribuzione euro) 
Soglia Soglia Soglia Soglia 

minima massima minima massima 

Gruppo territoriale 2, 5 22,00 110,00 22,00 99.999,00 

! Gruppo territoriale 1, 3, 4 25,00 130,00 25,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 24,00 110,00 24,00 99.999,00 

- Gruppo territoriale 1, 3, 4 32,00 130,00 32,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 24,00 110,00 24,00 99.999,00 

i Gruppo territoriale 1, 3, 4 26,00 130,00 26,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 18,00 110,00 18,00 99.999,00 

i Gruppo territoriale 1, 3, 4 25,00 130,00 25,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 28,00 110,00 28,00 99.999,00 

ù Gruppo territoriale 1, 3, 4 32,00 130,00 32,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 20,00 110,00 20,00 99.999,00 

5 Gruppo territoriale 1, 3, 4 20,00 130,00 20,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 27,00 110,00 27,00 99.999,00 

l Gruppo territoriale 1, 3, 4 32,00 130,00 32,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 26,00 110,00 26,00 99.999,00 

ù Gruppo territoriale 1, 3, 4 26,00 130,00 26,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 18,00 110,00 18,00 99.999,00 

i Gruppo territoriale 1, 3, 4 24,00 130,00 24,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 20,00 110,00 20,00 99.999,00 

e Gruppo territoriale 1, 3, 4 25,00 130,00 25,00 99.999,00 


Serie generale - n. 304 


(1us018 


TOLLO |82°8h£ |69%997 |Lt817 |br°IsI |eetasi |eLszi |86°801 |er°06 | 1a°sL o |6e°0  |9stos = |s09c  |8L4 |#0SI |#0°%6 ost 00°0 00°0 Mmafidos 1 mInI UT) 911098 afpop eremq 


TAVOLI 
0€°L os Le oLc rara S8I IST OE I ELI L6°0 s8°0 ELO 490 sso wo ovo teo ce°0 oro mados 1 ning | ms auonsa3 Ip Henpisoi 
HSO9 19p EZzuapiou] 


18S91S 

1B9p asoqea fe onadsiz 
VIEIZUBUIJ IUOIZEIO] IP 
nienuo9 Ip ezuapuadip 
ur pismbor Tqow ruoq 
Jad Ns09 19p ezuUIpiou] 


cL'66 8545 |09%T4 |66'e [po'sz |eo'oz |orisa |pe'ec loda aste |9707 |SU81 L8°SI LISCI LV°6 69 ese 60 00°0 m198Tos 1 min 


TqUzzAJOLILUE Iqour 
ITEZUIWNNS TUIY 1SS9IS 
I]dap asoqea fe onadsrs 

ITIQOWI IeZUITUMIIS 

TUaq J9d puowrE IO 

IBop ezuopiou] 


traordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


vl |ewoi |sgei |OrzIi |e901 |cw6 s8 ec sH9 69° Lt ont We oe ICT +0°1 00°0 00°0 00°0 


Ss 


SIA 2JOVCIIPU 
6I 8I LI 9I ST VI € I TI OI 6 8 L 5) S Li € (A I IP ENTEPON TpUI 


Supplemento 


9YTUEIIIUIOTNI]9 po 2YPLIMI]> armenyososedde a1uow9druaeA9Id cUE]quiosse a cuenadord 349 otrdord 01u05 ur Nuesado assidug - | 393SN9 


VOINMONODI V.LITVNION IC TYO.LVOITNI HHOTTIINHA INOIZAAGIA.LSIO — 17 OLVOATIV NS 


-12-2013 


30. 


Serie generale - n. 304 


traordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Ss 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


19°SHe 


109077 


88°S81 


LT9ST 


“OpT 


COSTI 


65°901 


aLe 


LL 


90°0L 


ec'eI 


ITS 


grey 


08°s7 


097 


n39980s 1 MINI, 


(11018 
UT) 371098 a]Pop eremq 


19% 


gr 


+e8T 


(ata 


0647 


891 


Crard 


1977 


oLTE 


OTT 


98°07 


SOT 


co‘6I 


L6°0 


LI8I 


+8°0 


eo 


89€1 


990 


1971 


090 


+56 


008 


(020) 


LIO 


#IO 


198808 1 ning, 


TAVOLI 
ms 2uons9d Ip TenpIsoI 
HS09 19p EZuUapiou] 


188918 

HS9p asoqea e onodsr 
CICIZUEU]] IUOIZEIO] IP 
RIenuoo Ip ezuopuadip 
ur nismboe pqow ruag 
Jad Ns09 19p eZuUIpiou] 


1T°9I 


VET 


€601 


(340 


LT 8 


979 


COS 


07° 


VE 


€87 


OP°I 


sco 


00°0 


m3adS0s 1 mInI, 


TIqezzazoO LITE ITIQOUI 
ITEIUIUMIS TU ISS9IS 
I]S9p arofea je onadsis 
TTiqow euawmIISs 

ru9q J9d nuaTUE LIO IU 
1]S9p ezuapoul 


6I 


8I 


LT 


IT 


ST 


VI 


€ 


I 


II 


OT 


TUJE 3 IIOJEUIII]E ‘TIOIEUIIOJSE TI OUEZZI[ESI dYI o1Idosd 07u095 ur DuesSdo asosdur - 


2UOIZNquIsIip 
TP BHTEPOIN 


2JOVVIIPUT 


7 9ISOII) 


Serie generale - n. 304 


(11018 


064PST |LL'GIT |6H4EI |T9801 |I9°T6 |ES'TLO |eL'os |St'oro |6c'or |oL'te o |ce'oz |FIIZ GLI C96 vLS 091 00°%0 00°0 00°0 IafFos 1 min Ut) 911008 aJpop rem 


TAVOII 
TnMI | ms auonsad rp Tenpisor 
NS09 19p ezZuUapiou] 


+e Tee TIT [ANA EST LST IE TT TOT 160 LL0 89°%0 65°0 50 sH0 Le0 0£°0 e20 +10 19880 


188918 

Sap asoqea ge onodsr 
CICIZUEU]] IUOIZEIO] IP 
RIenuoo Ip ezuopuadip 
ur nismboe rqow ruaq 
Jad Ns09 19p eZuUIpiou] 


08°8m  |6E4£ |66°67 |10°987 |c697 [pesa |ocya  |ictea [suo |octa |eeuz |c0%61 |ceL1 |L6€1 |66°6 g8%9 ese 000 000 9908 mn 


traordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Ss 


S 
° TIQezzazO LITE ITIQoUI 
D ITerudwINIIS TUIQ ISS9IS 
S i ; i & è PE 7 ve) È ì “ 2 : i P È * va ; inoSSos 1 mini | ESP osorea re onadsy 
DD) 861 |esor [otti |#sci |eotti [eo [sg |eezo [eso [oo (ts [it [tot [ose |iz |ost [eri |eeo [oo BIaTH0s 1 BInI, LA 
[SY TUIq J9d NuowreLzoLwIwTE 
S 1]S9p ezuaprou] 
n 
QUOIZNQUIISIP SoS 
6I 8I LT IT ST VI € I II OT 6 8 Z 9 Si LÀ € (A T Ip ENTEPON TpUT 
9UPTUEIIIUIOHN]I]9 po 3YIIMI[o sImeryoIoredde 2JuowdIUAeADId cUE|quiosse 3YI IZI9) 07u05 UI NuesSdo asorsduir - € 391SN]I 
m 
ni 
©» 
di 
(Si 
ini 


30. 


Serie generale - n. 304 


(1u1018 
UT) 931008 9][Pp eremq 


HIS |69°6%% |T6081 |ITZSI |OSIII |9£88 19°99 |sL'as |oow |sstee |sstca  |cL'SI ELOI SL 00°0 00°0 0 00°0 00°0 maddos 1 ming 


TABDII 
99° 4S4 UNI 10° LIZA c07 ELI 9° cal! 90° 060 LO €90 150 6e°0 ceo sco sto 00°0 mofdos 1 nin, | Ins auonsa8 Ip Henpisoi 
S09 19p eZuapiou] 


1SS9IS 

I]S9p asofea je onadsis 
CIEIZUCUI QUOIZEIO] IP 
menuoo Ip ezuapuadip 
ur pismbor Hqow ruoq 
Jod Ns09 19p EZUIpiou] 


OLEG IST9 |SOS |994£  |po0c |6987 [0187 Ietoz |LIGZ  |88%7% |cwez [6607 LTGI I9LI 9S SI Oni USS LL" 00°0 


traordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Ss 


TiqezzazoIIE IIqouI 
IT UIWNNS TUIY 1SS9IS 
1]dap asoqea fe onpodsis 

IIGOUI 1eZUI TUNIS 

TU2q J9d puowrE IO LIUTE 

TBap ezuapiou] 


ove |sver |eeci |9gfst [peer [WI | [oror {168 TL 98°9 18% ost ose 697 cui 00°0 00°0 00°0 mosdos 1 ming 


uo 


Supplemento 


QUOIZNQUISIP RR 
6I 8Ì LI 9I SL VI € CI TI (i 6 8 L 9 Ss LÀ € (A T IP WINEPONI 3CSTpU] 


Toru991 Nuerdur a7uo wr TUAfeaD9Id ouesEdm è cuegpeisui aYI osoIdurg - | 393Isn]I 


-12-2013 


30. 


Serie generale - n. 304 


traordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Ss 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


GETSS 


0E 


ce'8cc 


GIGI 


LICHI 


GIILI 


96 


SH°08 


cees 


Loch 


69° 


vele 


cL'6I 


4SZI 


00°0 


00°0 


m39980s 1 MINI, 


(11018 
UT) 371098 a]Pop eremmq 


61°97 


tre 


vele 


ol 


197 


IAA 


L80€ 


O8°1 


9787 


IS 


80 L7 


Urali 


CATA 


OTT 


CINLA 


eee 


980 


rasa 


LL°0 


06407 


890 


IGLI 


090 


LISI 


+50 


600 


6r°0 


198808 1 pinI, 


IABOII 
ms 9uOnsad Ip TenpIsoI 
ns09 19p eZUIpiouI 


188918 

Sap asoqea ge onodsr 
VIVIZUCUI} IUOIZVIO] IP 
RIenuoo Ip ezuopuadip 
ur pismbor HiqowI ug 
Jad Ns09 19p eZuUIpiou] 


vee 


ICÉLI 


(12! 


SITI 


OFII 


SOI 


c0°6 


289 


sc'9 


3 
[ai 
ei 


80° 


8% 


19° 


eve 


(CHA 


180 


00°0 


m39Î80s 1 mInI, 


TIQezzazO LITE ITIQoUI 
ITErU IMI TU ISS9IS 
I]S9p arofea je onadsis 
TTiqow e uawmIIS 

ruU9q J9d nua LIO LIU 
1]S9p ezuaprou] 


6I 


8I 


LT 


IT 


ST 


9YIUEIIIWIOTHI9]9 po 3YII:A]9 dImengooaredde Jod axearzos oddnras 3 auorze[peasurguou ovezziperoods asordug - 


VI 


€ 


I 


II 


OT 


2UOIZAquIsIip 
TP BMTEPONN 


2JOVVIIPU]T 


S I9ISNTO 


Serie generale - n. 304 


819€ |CSLSI His |y1°9€ 07°6 ETTI 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 IafFos 1 min (puoi 
lo nà la si x se UT) 371098 a]op ereImq 
TABDII 

LIL c8€ L87 Wo 961 gs LET OTT L60 s8°0 sL0 90 +50 sHo ge°0 670 070 oro 00°0 Ins 9uons9T Ip Henpisos 


nS09 19p EZUIpoUl 


188918 

Sap asoqea ge onodsr 
VIVIZUCUI} IUOIZVIO] IP 
RIenuoo Ip ezuopuadip 
ur pismbor HiqowI ug 
Jad Ns09 19p eZuUIpiou] 


sese |ecfee |6eze |oz'0e [pesa |6997 |9wisa [coca [sota [olim [cost [9x1 [SOI |9#°T1 |61°6 eg g8°0 


n19880s 1 pinI, 


traordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


n 
SS 
@ TIQezzazO LITE ITIQoUI 
D ITerudwINIIS TUIQ ISS9IS 
S LS 82°81 00°91 SY WI 98°01 6£°6 66°. 499 L9°G L9% LL'€ so see LT 00°7 00° 00°0 00°0 mafdos 1 mn] RISP SrorRa Ir onaeeE 
DS LS S 6€ 6 66 L 19 £ LL Ss S L 00 0 0 L la: L ITIqowI eruSwNI]S 
[SY TUIq J9d NuowreLzoLwIwTE 
S 1]S9p ezuapou] 
n 
QUOIZNQUISIP SOS 
6I 8I LT IT ST VI € I II OT 6 8 Z 9 Ss LÀ E (Ad T Ip ENTEPON TPU] 
HUINIUIUOIOUOUI 3 1Z19) 07U09 UT Nuesado sssIdu - 9 393sn 
I T I tI TO 
(ee) 
ni 
©» 
Sd 
(Si 
ini 


30. 


Serie generale - n. 304 


traordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Ss 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


+81eS 


6L°99€ 


peeLe 


8077 


g5°907 


SCOGLI 


IC°84I 


L8°0TI 


LI°COT 


£6°06 


OG'LL 


0679 


c0°ss 


Iih44 


+o4e 


€811 


07° 


00°0 


m39980s 1 INI, 


(11018 
UT) 371098 a]op ereImq 


I6T6 


L6E 


18° 


ICE 


097 


69°%0£ 


097 


997 


£847 


#1 


cu 


OZI 


967 


901 


(Tarsd 


sc0 


cere 


si) 


choc 


cL0 


90°LI 


190 


(04511 


1801 


896 


(120) 


IS 


0£°0 


SI 


cr 


n19880s 1 pinI, 


TAPOII 
ms 9uOnsad Ip TenpIsoI 
ns09 19p eZUIpiouI 


188918 

Sap asoqea ge onodsr 
VIVIZUCUI} IUOIZVIO] IP 
RIenuoo Ip ezuopuadip 
ur pismbor HiqowI ug 
Jad Ns09 19p eZuUIpiou] 


10°91 


UA! 


0601 


#W6 


TL 


+09 


£0% 


867 


00°0 


00°0 


m39T80s 1 pmInT, 


TIQezzazO LITE ITIQoUI 
ITErU IMI TU ISS9IS 
I]S9p arofea je onadsis 
TTiqow e uawmIIS 

ruU9q J9d nua LIO LIU 
1]S9p ezuaproul 


6I 


8I 


LT 


IT 


ST 


VI 


€ 


I 


II 


OT 


9YITUEIIIUIOF}9]9 po sYOLIMa]o sImeryoIaTedde ouezzIgeoI SY 91eIT9IU1 osorsduIz - 


2UOIZAquIsIip 
TP BMHTEPOIN 


2JOVCIIPUT 


LRISN]I 


Serie generale - n. 304 


; n ‘ 2A i i cà i P cai i Za 2 4 DA , 308 (1u3013 
po'ese |h6'6sa [piso |Les6si |6z'szi |oz°zo1 |sc°og [ergo |gotes |ezoc  |ostea \ecea | istc1 [sci |l os'e 00°0 Mafdos 1 ning, ci) jose spuma 
TABDII 

sg (ra UNA ee ILT HrI OCT OTI 601 160 18°0 +L°0 L90 sso c1r°0 6e°0 0£°0 ec00 uno n19890s 1 RI], | ms suons9S Ip Henpisoi 


nS09 19p EZUIpoUl 


188918 

Sap asoqea ge onodsr 
CICIZUEU]] IUOIZEIO] IP 
RIenuoo Ip ezuopuadip 
ur nismboe rqow ruaq 
Jad Ns09 19p eZuUIpiou] 


brc |8c0e wise |og'Lc |g9cc [osta [secc [occ eeoz |O0S6I [OLI |SIFI {tor [698 LL n399T08 1 pInI, 


traordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


n 

8 

è TIQezzAIOLIUIE IIQOUI 
D ITerudwINIIS TUIQ ISS9IS 
5 gstoz \orsi |pisi |poci 880 fog |ezoo [oro [iso [rev [Joey [ore foce |a |eer [sc 00°0 1199308 1 ping, | A99P asorea re onadsu 
IS) S 0 48°] ( L L de 6 L 4 se sco i) : ib Iqow Ie}UIWUNNS 
[SY TUIq J9d NuowreLzoLwIwTE 
S 1]S9p ezuapou] 
n 

2UOIZAQINSIP E 
6L 8I LI IT ST VI € (44 II OI 6 8 L 9 S LA E (4 T Ip ENTEPON Tpur 
TUI]JE 3 [IOJEUI9I]E ‘IMOTEUUTOJSEII OUEZZI[ESI IYI IZI9) 0}UOO UI Nuesado asosdum - g J9ISN[9 

Mm 
i 
(© 
dì 
(Si 
Leni 


30. 


Serie generale - n. 304 


traordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Ss 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


69°66p 


98°0s7 


80°181 


08/SSI 


GELII 


GL'T6 


IC°8L 


(30844 


14433 


TI 


WI 


00°0 


n39980s 1 mInI, 


(11018 
UT) 371098 a]op ereImq 


O6°L 


ss 


9% 


LOC 


spe 


INTE 


87 


ce‘0€ 


bre 


+8°87 


097 


vile 


Ga 


0 ST 


Urali 


IALIA 


Lee 


88°0 


Ise 


920 


su 


+90 


18/07 


+50 


LIGI 


two 


OSSLI 


LITI 


g1°0 


90°0 


SIT 


00°0 


mod 


NL 


n19880s 1 pinI, 


TAPOII 
ms 9uOnsad Ip TenpIsoI 
ns09 19p eZUIpiouI 


188918 

Sap asoqea ge onodsr 
CICIZUEU]] IUOIZEIO] IP 
RIenuoo Ip ezuopuadip 
ur nismboe rqow ruaq 
Jad Ns09 19p eZuUIpiou] 


ove 


8941 


OLET 


9911 


+7'01 


66°8 


60°S 


eg 


16 


691 


950 


00°0 


m39T80s 1 pmInT, 


TIQezzazO LITE ITIQoUI 
ITErU IMI TU ISS9IS 
I]S9p arofea je onadsis 
TTiqow e uawmIIS 

ruU9q J9d nua LIO LIU 
1]S9p ezuaprou] 


6I 


8I 


LT 


IT 


ST 


VI 


€ 


I 


II 


OT 


11032J9UIS 3 110301 Ip duorzeTedì1/2uorzuImUeLI eppu ezziperoads ososdw - 


QUOIZNquIsIip 
TP BMTEPOIN 


2JOVVIIPUT 


6 39ISNTO 


Serie generale - n. 304 


traordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Ss 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


VIOLI 


OL'GEI 


GOL 


co°L6 


Le‘GL 


48% 


oree 


SEI 


01°8 


6% 


00°0 


00°0 


n39980s 1 mInI, 


(11018 
UT) 371098 a]op ereImq 


SOF 


Iles 


ICE 


08°0£ 


we 


+e8T 


807 


ILT 


697 


GI 


(Karrd 


GI 


OTT 


ul 


Le61 


18°%0 


1081 


cL0 


190 


tro 


Ls8 


ELL 


8LE 


070 


880 


10 


£0°0 


n19880s 1 pinI, 


TAPOII 
ms 9uOnsad Ip TenpIsoI 
ns09 19p eZUIpiouI 


188918 

Sap asoqea ge onodsr 
VIVIZUCUI} IUOIZVIO] IP 
RIenuoo Ip ezuopuadip 
ur pismbor HiqowI ug 
Jad Ns09 19p eZuUIpiou] 


g8°07 


LEI 


9641 


SLI 


8HII 


06°6 


€S°8 


069 


n 
Rui 
Nei 


(4 


9€% 


(0 


Cod 


(rad 


+L0 


00°0 


00°0 


m39T80s 1 pmInT, 


TIQezzazO LITE ITIQoUI 
ITErU IMI TU ISS9IS 
I]S9p arofea je onadsis 
TTiqow e uawmIIS 

ruU9q J9d nua LIO LIU 
1]S9p ezuspou] 


6I 


8I 


LT 


IT 


ST 


VI 


€ 


I 


II 


OT 


2UOIZNquIsIip 
TP BMIEPOIN 


2JO}VIIPUT 


o18Seqeo ou a1ezziferads 1219) 0}u05 ur Nuesado asordu - (1 393SN]9 


30-12-2013 


Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 304 


SUB ALLEGATO 2.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli 
ammortamenti pet 
.. .. | Durata delle scorte (in |beni strumentali mobili 
Cluster | Modalità di giorni) rispetto al valore degli 
distribuzione stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 250,00 25,00 
2 Tutti i soggetti 240,00 25,00 
3 Tutti i soggetti 50,00 25,00 
4 Tutti i soggetti 70,00 30,00 
5 Tutti i soggetti 200,00 25,00 
6 Tutti i soggetti 00,00 25,00 
7 Tutti i soggetti 270,00 25,00 
8 Tutti i soggetti 200,00 25,00 
9 Tutti i soggetti 70,00 30,00 
10 Tutti i soggetti 50,00 25,00 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in A n i 
5 p .| Incidenza deicosti 
.. ,. | dipendenza di contratti RE AA 
Cluster | Modalità di | di locazione finanziaria se Sui 
distribuzione | rispetto al valore degli 
stessi 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
2 Tutti i soggetti 50,00 2,30 
3 Tutti i soggetti 50,00 2,50 
4 Tutti i soggetti 60,00 3,00 
5 Tutti i soggetti 50,00 2,50 
6 Tutti i soggetti 50,00 2,70 
7 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
8 Tutti i soggetti 50,00 2,60 
9 Tutti i soggetti 60,00 3,00 
10 Tutti i soggetti 50,00 2,30 
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ALLEGATO 3 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE VD41U 


FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI 
MACCHINE ED ATTREZZATURE PER 
UFFICIO 
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CRITERI PERL’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un ‘ricavo potenziale”. 'Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di un’impresa 
anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio consente, inoltre, di 
valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore economico di 
appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili strutturali, 
pet analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati nell’espletamento dell’attività. 


L'evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei modelli 
otganizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un'attività di analisi e ricerca 
economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull’andamento economico dei 
mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti specifiche 
settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei principali istituti di 
ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della domanda, la struttura 
dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli organizzativi adottati dagli 
operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di ricerca, 
docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore VD41U, evoluzione dello studio 
UD41U. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore VD41U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 2007: 
* 26.11.01 - Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici; 

+ 26.12.00 - Fabbricazione di schede elettroniche assemblate; 

* 26.20.00 - Fabbricazione di computer e unità periferiche; 

* 26.30.10 - Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere); 


* 26.30.29 - Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici pet telecomunicazioni; 


* 26.40.01 - Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini; 
* 26.51.10 - Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia; 


* 26.51.29 - Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatoti di 
elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse patti staccate ed accessori); 


* 26.52.00 - Fabbricazione di orologi; 
+ 26.60.02 - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori); 
+ 26.70.12 - Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo; 


* 27.90.03 - Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori; 
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* 28.23.09 - Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche); 


* 28.29.93 - Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica 
(esclusi quelli ottici); 


» 28.99.93 - Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre 
apparecchiature per il bilanciamento; 


* 32.13.01 - Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi); 


* 32.50.12 - Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti 
staccate e accessori); 


* 33.13.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le 
telecomunicazioni ed i computer); 


* 33.20.02 - Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti 
radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli 
edifici); 


* 33.20.03 - Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse 
le apparecchiature di controllo dei processi industriali); 


* 33.20.06 - Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili; 
* 33.20.08 - Installazione di apparecchi elettromedicali; 
* 62.09.01 - Configurazione di personal computer; 


* 95.12.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature pet le comunicazioni. 


L'evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello UD41U per 
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore pet il periodo d'imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pati a 14.271. 


Nella prima fase di analisi 1.192 posizioni sono state scattate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 

dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 

dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un’incidenza sui ricavi complessivi superiore al 
) s 

30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per rilevare la 
completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 449 posizioni. 
I motivi di scatto sono stati: 


* quadro B (unità locali destinate all’esetcizio dell’attività) non compilato, ad eccezione delle imprese che svolgono 
esclusivamente attività di progettazione o installazione o manutenzione/riparazione; 


* quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 


* quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 


* quadro F (elementi contabili) non compilato; 
+ comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) e/o anagrafico mancante o errato; 


* errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia di attività (quadro D); 
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errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti ottenuti/lavorati/installati/manutenuti (quadro D); 


+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione e/o lavorazione, servizi e commetcializzazione 
A 


(quadro Z); 
+ errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro Z); 
* errata compilazione delle percentuali relative ai materiali di produzione utilizzati (quadro Z); 


+ incongruenze ffa i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 12.630. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di analisi 
che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


+ un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’Analisi in Componenti Principali; 


+ un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili originarie 
pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, dette 
componenti principali, tta loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello ad 
eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall'esigenza di caratterizzare i soggetti 
in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale catatterizzazione è 
possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di riferimento e a tutti quegli 
elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di significatività 
statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare la maggior parte 
della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di rappresentate i diversi aspetti 
strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della Cluster Analysis, applicata ai risultati dell'Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con caratteristiche 
strutturali ed organizzative simili!. 


L'utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis poiché, 
riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento di 
classificazione, l'operazione di clustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica pet verificarne l'aderenza 
alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di c/ustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in rapporto 
alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le variabili 
esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 3.A. 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appartenenti a ciascun gruppo, vengono classificate solo le 
osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non vengono, invece, 
presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili contemporaneamente a due o più 
gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo strutturale molto dissimile rispetto 
all’insieme dei cluster individuati. 
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DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, per ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appattenenti allo stesso gruppo. Per 
determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello statistico- 
matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ticavo (variabile dipendente) e i 
dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle imprese 
pet verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese anomale; ciò si è 
reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci contabili 
esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


* Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabil#; 


* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto 
al valore degli stessP#; 


è Durata delle scorte*; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavf.. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 3.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica‘ anche per un solo indicatore di quelli sopta citati. Inoltre sono 
state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la produzione di 
servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” pet ciascun gruppo 
omogeneo. 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e variabili 
territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stgpwise?. Una volta selezionate le 
variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi quadrati 
generalizzati, che consente di controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla variabilità legata ad 
aspetti dimensionali dell’impresa. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei beni 
strumentali mobili. 

3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

4L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 

© Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione sui 
ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 

7 Il metodo s/gpwise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la regressione 
backward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo la variabile più 
significativa, mentre la regressione lackward inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo passo per passo quelle 
non significative. Con il metodo szgbmise, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede pet passi successivi alternando due 
fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si riesamina l’insieme delle 
variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua fino a quando non è più possibile 
apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere aggiunta oppure eliminata. 
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Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici legate al 
luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già rilevate con 
la Cluster Analysis. 


A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dei seguenti studi: 


*+  “Territorialità generale”8; 


*  ‘Territorialità del livello delle retribuzioni definita su dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 
20119. 


La territorialità generale differenzia il territorio nazionale sulla base delle caratteristiche dello sviluppo 
socioeconomico del territorio, in rapporto al grado di benessere, al livello di qualificazione professionale ed alla 
struttura economica, per comune. 


La territorialità del livello delle retribuzioni differenzia il territorio nazionale sulla base dei livelli retributivi per 
settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo si è operato nel seguente modo: 


» le aree della territorialità generale sono state rappresentate con un insieme di variabili dummy!° ed è stata 
analizzata la loro interazione con la variabile “Costo del Venduto + Costo per la produzione di servizi”; 


* il livello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile standardizzata che varia da zero a uno ed è 
stata analizzata la sua interazione con la variabile “Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda 
coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in partecipazione (percentuale 
di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio”. 


Nel Sub Allegato 3.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


8 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale. 
9 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale. 
10 Una variabile dummy è una variabile che può assumere valore 0 0 1. Ad esempio, la variabile dummy relativa alla prima area territoriale 


assume valore 1 quando il soggetto esercita la propria attività nella prima area territoriale, mentre assume valore 0 per tutte le altre arce 
territoriali. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 


+ Analisi Discriminante; 
+ Analisi della Coerenza; 
+ Analisi della Notmalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinate una regola di classificazione in grado di 
definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 3.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata utile 
pet identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei!!. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!?, 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!3. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 

Nel Sub Allegato 3.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi discriminanti 
individuati per ogni gruppo omogeneo. 


!! Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo s/gbm/se partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
!2 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w;= ao + agvardisi + ajvardis +... + dinbardisy 
dove: 
w; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo i; 
40 è l’intercetta; 
aj sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
13 La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo 7 è calcolata nel seguente modo: 


e {Wi Man, 03,.97,]} 


Prob; = 


Zia e Sx Maslwswasiava J} 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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ANALISI DELLA COERENZA 


L'analisi della coerenza permette di valutare l'impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, calcolati 
come rapporto tra determinate variabili contabili e/o strutturali contenute nel modello pet la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati in base alla loro capacità di 
misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività economica. 


Con l’analisi della coerenza, pet ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 

» Durata delle scorte!4; 

* Valore aggiunto lordo per addetto!5; 

* Incidenza del Margine sui ricavi!; 

+ Margine per addetto non dipendente!; 

* Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti!5; 


»- Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo!. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono ripottate nel Sub Allegato 3.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l'intervallo di coerenza economica, pet ciascuno degli 
indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
pet il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche?? differenziate per gruppo 
omogeneo; pet gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” anche 
sulla base della “territorialità generale”?! a livello comunale; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” anche 
sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”?2, I valori delle soglie dei diversi indicatori sono stati 
individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con riferimento alle pratiche 
osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per 
addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area territoriale di appartenenza; per l'indicatore “Incidenza 
del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della presenza/assenza del personale dipendente. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 3.D. 


I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 3.E. 


14 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

!5 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti il 
valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie prime e 
merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità dell’impresa di 
remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, contributi, indennità di fine 
rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma di utili), ecc.. 

!6 L’indicatore misura l'incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 
!7 L’indicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità dell'impresa 
di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale risultato negativo 
della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 
!8 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l’utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine al 
netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 


19 L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

20 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per valori 
crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% delle 
osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

21] criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale. 

22 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 
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Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scorte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Inoltre se il valore dell’indicatore si posiziona al di sopra 
dell'estremo superiore di detto intervallo, la situazione di coerenza si verifica qualora le Rimanenze finali sui ricavi?3 
risultino calcolabili e non maggiori a 0,16. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?4 o indeterminato?5 il 
soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di mesi 
di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l'indicatore è calcolabile e se il suo 
valore si posiziona all’interno dell'intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente pet l'indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatote si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di mesi 
di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui 
6 . è . 
l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene 
; O SO oa l Sr . 
definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente pet l’indicatore “Indice di copertura del costo pet il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l'indicatore risulti non calcolabile 
con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito coerente. Nel caso 
in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente pet l'indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, se il valore 
dell’indicatore si posiziona all’interno dell'intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il 
“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pati a zero il soggetto viene definito coerente. 
Nel caso in cui l'indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui l’indicatore 
risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, 
di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per 
il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni 
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio” uguale a zero il soggetto è non 
coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono ottenuti 
come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo 
omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” tali valoti 
soglia vengono pondetati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontate con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 


Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


23 I ricavi fanno riferimento ai “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)”. 

24 Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pari a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

25 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 
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* Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili?, 

* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto 
al valore degli stess; 


» Durata delle scorte; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavî??. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono ripottate nel Sub Allegato 3.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento pet gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate pet gruppo omogeneo. I valori delle soglie dei diversi 
indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con riferimento 
alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 3.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 3.G. 


In applicazione, pet ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono ottenuti 
come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati pet gruppo 
omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni mobili 
strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia massima di 
normalità economica dell’indicatore, divisa 100, pet il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro”30. 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale valore 
costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati 
moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 3,1601). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rappotto tra la somma dei ricavi puntuali, 
calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l'utilizzo della sola variabile “Valore dei beni strumentali 
mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile pet la variabile “Canoni pet beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 


26 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei beni 
strumentali mobili. 

27 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

28 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

29 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 

30 La variabile è tideterminata in base alla durata dell’attività pati al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il 
“Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”. 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al di 
sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso 
da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei 
maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 
0,9071). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, il 
coefficiente è stato individuato come rappotto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le 
funzioni di ricavo con l'utilizzo della sola variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del 
contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale?! viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato pet un importo pari 
all'incremento non notmale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle rimanenze 
finali32, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento pet la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica?3. 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile pet la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità”, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore massimo 
ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei 
maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente pet il relativo coefficiente. 


3! L’indicatore “Durata delle scorte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l'indicatore non è calcolabile; 
e Il rapporto tra le Rimanenze finali e i “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)” 
risulta superiore a 0,16 oppure non calcolabile oppure indeterminato; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 
3 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2.x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenzefinali+ Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


33 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

34 Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili” 
+ Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (custer), come rapporto tra la somma dei 
ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l'utilizzo delle sole 
variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 


Tabella 1 — Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 
da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 


1,0384 
1,0465 
1,0501 
1,1294 
1,0860 
1,1106 
1,0907 
1,1253 
1,0665 
1,0984 
1,0685 
1,0669 
1,0838 
1,0907 
1,0850 
1,0392 
1,1012 
1,0672 
1,1021 
1,0625 


(Ci 


WIN Po 9/3 


Dia 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come media, 
ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati pet ogni gruppo omogeneo. 


ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogenco, il “ricavo puntuale di cluster” come somma dei 
prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, pet ogni 
gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%35. Il limite inferiore di tale intervallo di confidenza 


35 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 
estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell’effettivo ricavo del contribuente. 

Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - @)%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l'intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 
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costituisce il “ricavo minimo di cluster?’39, 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogenoco, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


Al ticavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’ Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


Nell’ Allegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa all’attività 
di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 3.H vengono ripottate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 


36 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto attraverso 


$-3,92*5 x Cx 


e Cèla matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, opportunamente 


la seguente formula: 


dove: 


pesate per controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità; 
e Sèla radice quadrata del Mean Square Error (RMSE); 
e xè il vettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 
e 3,92 è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di $/der/ che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ”’ e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell'Allegato 24. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 3.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 

- modalità organizzativa; 

- tipologia diattività; 

=. tipologia di prodotto. 
La modalità organizzativa ha distinto le imprese che operano prevalentemente in conto terzi (cluster 2, 3, 7, 10, 12, 
14 e 15) e quelle che operano principalmente in conto proprio (cluster 1, 4, 5, 6, 11, 17 e 19) dalle rimanenti, che 
operano in forma mista. 
La tipologia di attività ha evidenziato le imprese che svolgono soprattutto fabbricazione/lavorazione (cluster 1, 2, 5, 
6, 7,10, 11, 12, 14, 15 e 19) e manutenzione/riparazione e/o installazione (cluster 3, 4, 8,9, 13, 16, 17, 18 e 20). 


La tipologia di prodotto ha permesso di individuare le imprese che realizzano /lavorano/installano/tiparano in 
particolare: 


- orologi (cluster 1); 

- circuiti stampati (cluster 2); 

- automatismi elettrici ed elettronici (cluster 3); 

- impianti pet trasmissioni radiotelevisive (cluster 4); 

- apparecchi e prodotti software per il controllo dei processi industriali (cluster 6 e 15); 
- componenti elettronici (cluster 7); 

- sistemi d’allarme (cluster 8); 

- altri impianti tecnici (cluster 9); 

= componenti elettromeccanici (cluster 10); 

- strumenti di misura (cluster 11); 

- impianti telefonici (cluster 13); 

- schede elettroniche (cluster 14 e 19); 

- computer e periferiche (cluster 16); 

- sistemi di ricezione, riproduzione e registrazione audio-video non professionali (cluster 17); 


- apparecchi elettromedicali (cluster 20). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contratia, l'indicazione di valoti 
numerici riguarda valori medi. 
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CLUSTER1 - IMPRESE CHE EFFETTUANO FABBRICAZIONE E MANUTENZIONE/RIPARAZIONE, IN 
PARTICOLARE DI OROLOGI 
NUMEROSITÀ: 115 


Le imprese del cluster sono società di capitali (43% dei casî), società di persone (23%) e ditte individuali (34%). La 
struttura occupazionale è costituita da 4 addetti, di cui 2-3 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono patri a 106 mq di produzione/lavorazione, 50 mq di 
magazzino e 43 mq di uffici. 


L'attività viene svolta soprattutto in conto proprio (53% dei ricavi), ma anche, in misura minore, in conto terzi (67% 
dei ricavi nel 46% dei casi). Nel 27% dei casi, il 48% dei ricavi deriva dalla commercializzazione di prodotti acquistati 
da terzi non trasformati c/o non lavorati dall’impresa. 


L'attività riguarda prevalentemente la fabbricazione e lavorazione (45% dei ricavi) e la manutenzione/riparazione 
(31%) di vari prodotti, in particolare orologi. 


La clientela è eterogenea e comprende: imprese meccaniche e metalmeccaniche (49% dei ricavi nel 26% dei casi), 
imprese elettrotecniche ed elettroniche (46% nel 26%), privati (34% nel 37%), commercianti all’ingrosso (51% nel 
21%) e al dettaglio (38% nel 26%). 


L’area di mercato si estende fino a livello internazionale. Il 30% delle imprese del cluster ottiene dalle esportazioni il 
35% dei ricavi. 


I materiali di produzione utilizzati sono principalmente patti d’acquisto/componenti. 


Le principali fasi del processo produttivo sono fabbricazione/ montaggio / lavorazione orologi e 
assistenza/riparazione. Talvolta vengono svolte anche le fasi di progettazione/industrializzazione, assemblaggio 
meccanico, cablaggio, confezionamento /imballaggio, installazione e ispezione/collaudo. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 5 macchine utensili a moto rettilineo o rotatorio (23% dei casi), 2 saldatrici 
elettriche o autogene (25%), 2 banchi di lavoro, 3 strumenti di misura e controllo di grandezze elettriche o 
elettromagnetiche e di radiazione (26%) e 2 automezzi con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5 (41%). 


Le concentrazioni maggiori di imprese si registrano in Lombardia (27% dei casi) e Piemonte (12%). 
CLUSTER 2 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELL’ASSEMBLAGGIO DI CIRCUITI STAMPATI 


NUMEROSITÀ: 114 


Le imprese appartenenti al cluster sono società (nel 32% dei casi di capitali e nel 29% di persone) e ditte individuali 
(39%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 187 mq di produzione/lavorazione, 60 mq di 
magazzino e 51 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto terzi (69% dei ricavi), che effettuano soprattutto fabbricazione 
e lavorazione (65% dei ricavi) di circuiti stampati (73% dei ricavi). 


La clientela è rappresentata principalmente da imprese elettrotecniche ed elettroniche (59% dei ricavi) e imprese 
meccaniche e metalmeccaniche (51% dei ricavi nel 22% dei casi). 


L’area di mercato si estende fino a livello nazionale. 


I materiali di produzione sono per lo più patti d’acquisto/componenti e semilavorati, utilizzati in un processo 
roduttivo che comprende le fasi di: assemblaggio per saldatura, assistenza/tiparazione ed ispezione/collaudo. 
85 i 


Tra i beni strumentali si rilevano: 2 forni (21% dei casi), 2 banchi di lavoro, 4-5 strumenti di misura e controllo di 
grandezze elettriche o elettromagnetiche e di radiazione (23%), 2 sistemi CAD/CAM/CAE (21%) e 1 automezzo 
con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5 (39%). 
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Le imprese del cluster sono localizzate soprattutto in Lombardia (30% dei casi), Piemonte (13%) e Veneto (11%). 
CLUSTER 3 - IMPRESE CHE PRODUCONO, INSTALLANO E RIPARANO AUTOMATISMI ELETTRICI 


NUMEROSITÀ: 422 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza ditte individuali (56% dei casi) ed, in misura minore, società di 
persone (23%) e di capitali (21%). La struttura occupazionale è composta da 3 addetti. Solo nel 44% dei casi si fa 
ricorso a personale dipendente. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività ammontano a 69 mq di produzione/lavorazione, 66 mq di 
magazzino (44% dei casi) e 26 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto terzi (62% dei ricavi), ma anche, in misura minore, in conto 
proprio (74% dei ricavi nel 43% dei casi). 


L'attività riguarda la manutenzione/riparazione (32% dei ricavi) ed installazione (28%), ma anche la fabbricazione 
(69% dei ricavi nel 46% dei casi) di automatismi elettrici ed elettronici (88% dei ricavi). 


La clientela è rappresentata principalmente da imprese elettrotecniche ed elettroniche (64% dei ricavi nel 42% dei 
casi), imprese meccaniche e metalmeccaniche (63% nel 39%) ed altre imprese manifatturiere (43% nel 23%). 


L’area di mercato si estende fino alla regioni limitrofe. 


I materiali di produzione sono per lo più parti d’acquisto/componenti, impiegati in un processo produttivo che 
include le fasi di: assemblaggio per saldatura, cablaggio, installazione, assistenza/riparazione ed ispezione/collaudo. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 1 saldatrice elettrica 0 autogena (22% dei casi), 3 banchi di lavoro (43%), 3 
strumenti di misura e controllo di grandezze elettriche o elettromagnetiche e di radiazione (40%) e 1 automezzo con 
massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 


Le concentrazioni maggiori di imprese si registrano in Lombardia (22% dei casi), Piemonte (13%), Veneto (12%) e 
Emilia-Romagna (12%). 


CLUSTER 4 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE DI 
IMPIANTI PER TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE 


NUMEROSITÀ: 638 


Le imprese del cluster sono prevalentemente ditte individuali (69% dei casi) e società di persone (17%) ed occupano 
2 addetti. Solo nel 26% dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono limitate a 34 mq di produzione/lavorazione, 35 mq di 
magazzino e 30 mq di uffici (45% dei casi). 


Si tratta di imprese operanti in conto proprio (50% dei ricavi) e in conto terzi (39%), che svolgono attività di 
installazione (49% dei ricavi) e manutenzione/riparazione (47%) di impianti per trasmissioni radiotelevisive (90% dei 
ricavi). 


La clientela è rappresentata per la maggior parte da: privati (30% dei ricavi), compagnie telefoniche e imprese di 
servizi radiotelevisivi e di telecomunicazioni (79% dei ricavi nel 17% dei casi), imprese elettrotecniche ed elettroniche 
(53% nel 20%) ed imprese specializzate nei servizi di impiantistica (39% nel 18%). 


L’area di mercato si estende fino alle regioni limitrofe. 


I materiali di produzione sono principalmente parti d’acquisto/componenti, utilizzati in un processo produttivo 
limitato alle fasi di installazione e assistenza/riparazione. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 2 banchi di lavoro (46% dei casi), 2 strumenti di misura e controllo di grandezze 
elettriche o elettromagnetiche e di radiazione e 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 
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CLUSTER 5 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO CHE REALIZZANO PRODOTTI VARI 


NUMEROSITÀ: 1.327 


Le imprese del cluster sono prevalentemente società (nel 48% dei casi di capitali e nel 19% di persone) ed, in misura 
minore, ditte individuali (33%). La struttura occupazionale è costituita da 5 addetti, di cui 4 dipendenti. 


L'attività si svolge su 180 mq di produzione/lavorazione, 112 mq di magazzino e 64 mq di uffici. 


I soggetti appartenenti al cluster operano prevalentemente in conto proprio (72% dei ricavi). L'attività riguarda 
soprattutto fabbricazione/lavorazione (56% dei ricavi) e manutenzione/riparazione (28%) di prodotti finiti (48% dei 
ricavi) e parti/componenti (59% dei ricavi nel 38% dei casi) di vario genere. 


La clientela è diversificata e comprende: imprese elettrotecniche ed elettroniche (49% dei ricavi nel 26% dei casi), 
imprese meccaniche e metalmeccaniche (50% nel 23%), commercianti all’ingrosso (49% nel 24%) e privati (38% nel 
27%). 


L’area di mercato si estende fino a livello internazionale; nel 34% dei casi, l’expott genera il 36% dei ricavi. 


I materiali di produzione sono principalmente patti d’acquisto/componenti e semilavorati, impiegati in un ciclo 
produttivo che include le seguenti fasi: progettazione/industrializzazione, assemblaggio per saldatura, assemblaggio 
meccanico, cablaggio, confezionamento /imballaggio, installazione, assistenza/tiparazione ed ispezione/collaudo. Più 
raramente vengono effettuate lavorazioni meccaniche a freddo e di rifinitura. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 4 macchine utensili a moto rettilineo o rotatorio (26% dei casi), 2 saldatrici 
elettriche o autogene (30%), 3 banchi di lavoro, 5 strumenti di misura e controllo di grandezze elettriche o 
elettromagnetiche e di radiazione (41%), 4 strumenti di misura e controllo di grandezze meccaniche (22%), 4 wotk- 
station (22%) e 2 automezzi con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5 (47%). 


Le imprese del cluster sono localizzate in particolare in Lombardia (27% dei casi) e Piemonte (10%). 
CLUSTER 6 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NELLA REALIZZAZIONE DI 
APPARECCHI E SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI 


NUMEROSITÀ: 851 


Il cluster è costituito pet la maggior parte da società (di capitali nel 69% dei casi e di persone nel 14%). La struttura 
occupazionale è costituita da 8 addetti, di cui 6 dipendenti, tra cui 4 impiegati. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 181 mq di produzione/lavorazione, 100 mq di 
magazzino e 120 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto proprio (74% dei ricavi). Il 24% dei ricavi deriva da attività di 
progettazione, il 46% da fabbricazione/lavorazione, il 17% da manutenzione/riparazione e il 13% da installazione. 


I prodotti realizzati sono soprattutto prodotti finiti e parti/componenti di vario genere, in particolare apparecchi e 
impianti pet il controllo dei processi industriali, prodotti software e schede elettroniche. 


La clientela è rappresentata soprattutto da: imprese meccaniche e metalmeccaniche (52% dei ricavi nel 47% dei casi), 
imprese elettrotecniche ed elettroniche (40% nel 37%) ed altre imprese manifatturiere (41% nel 34%). 


L’area di mercato si estende fino a livello internazionale; nel 42% dei casi, l'export genera il 32% dei ricavi. 
I materiali di produzione utilizzati sono principalmente parti d’acquisto/componenti. 


Il processo produttivo è integrato e include le fasi di: progettazione/industrializzazione, assemblaggio meccanico, 
cablaggio (talvolta anche affidato a terzi), confezionamento/imballaggio, installazione, assistenza/tiparazione, 
ispezione/ collaudo, sviluppo e installazione software. 
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Tra i beni strumentali si rilevano: 3 banchi di lavoro, 2 strumenti di sviluppo e test del software, 4 strumenti di 
misura e controllo di grandezze elettriche o elettromagnetiche e di radiazione, 4 strumenti di misura e controllo di 
grandezze meccaniche (24% dei casi), 2-3 programmatori di memorie e di dispositivi logici (44%), 2 macchine per 
prove di sicurezza elettrica, controllo di qualità ed emissioni elettromagnetiche (22%), 2 sistemi CAD/CAM/CAE 
(38%), 7 work-station (45%) e 1 automezzo con massa complessiva a pieno catico fino a t. 3,5. 


Le concentrazioni maggiori di imprese del cluster si registrano in Lombardia (28% dei casî), Piemonte (13%), Veneto 
(12%) ed Emilia-Romagna (12%). 


CLUSTER 7 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA REALIZZAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI 


NUMEROSITÀ: 225 


Il cluster è costituito da società (nel 37% dei casi di capitali e nel 24% di persone) e ditte individuali (39%). Si tratta di 
imprese che occupano 5 addetti, di cui 4 dipendenti. 


L'attività si svolge su 146 mq di produzione/lavotazione, 73 mq di magazzino e 49 mq di uffici. 


Le imprese del cluster operano sia in conto terzi (53% dei ricavi) sia in conto proprio (75% dei ricavi nel 46% dei 
casi) e riguarda soprattutto fabbricazione/lavotazione (57% dei ricavi), manutenzione/riparazione (45% dei ricavi nel 
42% dei casi) e installazione (52% nel 36%) di componenti elettronici attivi (48% dei ricavi) e passivi (42%). 


La clientela è rappresentata soprattutto da imprese elettrotecniche ed elettroniche (43% dei ricavi) ed imprese 
meccaniche e metalmeccaniche (52% dei ricavi nel 20% dei casi). 


L’area di mercato si estende fino a livello internazionale. Nel 18% dei casi, l’expott rappresenta il 32% dei ricavi. 


I materiali di produzione sono soprattutto patti d’acquisto/componenti e semilavorati, impiegati in un processo 
produttivo che include le fasi di: progettazione/industrializzazione, assemblaggio per saldatura, assemblaggio 
meccanico, cablaggio, installazione, assistenza/riparazione e ispezione/collaudo. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 2 saldatrici elettriche o autogene (23% dei casi), 3 banchi di lavoro, 5 strumenti di 
misura e controllo di grandezze elettriche o elettrtomagnetiche e di radiazione (38%) e 1-2 automezzi con massa 
complessiva a pieno carico fino a t. 3,5 (48%). 


Le imprese del cluster sono localizzate in particolare in Lombardia (31% dei casi) e Piemonte (12%). 
CLUSTER 8 - IMPRESE CHE INSTALLANO E RIPARANO SISTEMI D’ALLARME 


NUMEROSITÀ: 269 


Le imprese del cluster sono sia società (di capitali nel 32% dei casi e di persone nel 21%) sia ditte individuali (47% dei 
casi) ed occupano 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 61 mq di produzione/lavorazione (35% dei casi), 27 
mq di magazzino e 27 mq di uffici. 


Queste imprese operano sia in conto proprio (47% dei ricavi) sia in conto terzi (78% dei ricavi nel 43% dei casi) ed 
effettuano prevalentemente l’installazione (61% dei ricavi) e la manutenzione/riparazione (29%) di sistemi d’allarme 
(84% dei ricavi). Nel 26% dei casi, il 54% dei ricavi deriva dalla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi 
non trasformati e/o non lavorati dall’impresa. 


La clientela è costituita soprattutto da: privati (17% dei ricavi), imprese specializzate nei servizi di impiantistica (36% 
dei ricavi nel 22% dei casi), altre imprese di servizi (33% nel 35%) e commercianti al dettaglio (22% nel 39%). 


L’area di mercato è nazionale. 


I materiali di produzione sono essenzialmente parti d’acquisto/componenti, impiegati in un processo produttivo che 
include le fasi di: cablaggio, installazione, assistenza/riparazione e ispezione/collaudo. 
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Tra i beni strumentali si rilevano: 2 saldatrici elettriche o autogene (22% dei casi), 2 banchi di lavoro (33%), 4 
strumenti di misura e controllo di grandezze elettriche o elettromagnetiche e di radiazione (32%) e 1 automezzo con 
massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 


CLUSTER 9 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELL’INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI 
IMPIANTI TECNICI 
NUMEROSITÀ: 474 


Il cluster è formato da società (nel 34% dei casi di capitali e nel 19% di persone) e ditte individuali (47%), che 
occupano 4 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pati a 148 mq di produzione/lavorazione (34% dei casi), 124 
mq di magazzino (47%) e 28 mq di uffici. 


Queste imprese operano sia in conto terzi (48% dei ricavi) sia in conto proprio (40%) ed effettuano prevalentemente 
installazione (50% dei ricavi) e manutenzione/riparazione (35%) di altri impianti tecnici (91% dei ricavi). 


La clientela è variegata e comprende: imprese specializzate nei servizi di impiantistica (61% dei ricavi nel 28% dei 
casi), privati (40% nel 38%), imprese elettrotecniche ed elettroniche (50% nel 20%) ed imprese meccaniche e 
metalmeccaniche (58% nel 17%). 


L’area di mercato si estende fino alle regioni limitrofe. 


I materiali di produzione sono soprattutto parti d’acquisto/componenti, impiegati in un processo produttivo che 
include le fasi di: cablaggio, installazione, assistenza/riparazione e ispezione/collaudo. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 1-2 saldatrici elettriche o autogene (21% dei casi), 2-3 banchi di lavoro (29%), 3 
strumenti di misura e controllo di grandezze elettriche o eletttomagnetiche e di radiazione (34%) e 1-2 automezzi 
con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 


CLUSTER 10- IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA REALIZZAZIONE DI 
COMPONENTI ELETTROMECCANICI 
NUMEROSITÀ: 380 


Le imprese del cluster sono sia ditte individuali (51% dei casî) sia società (nel 25% dei casi di capitali e nel 24% di 
petsone). La struttura occupazionale è costituita da 4 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 166 mq di produzione/lavorazione, 75 mq di 
magazzino e 31 mq di uffici. 


Si tratta di imprese che operano soprattutto in conto terzi (74% dei ricavi); il 40% dei ricavi proviene dal 
committente principale. 


Le attività prevalenti sono fabbricazione/lavorazione (57% dei ricavi) e manutenzione/riparazione (60% dei ricavi 
nel 47% dei casi) di componenti elettromeccanici (88% dei ricavi). 


La clientela è rappresentata soprattutto da imprese elettrotecniche ed elettroniche (70% dei ricavi nel 45% dei casi), 
imprese meccaniche e metalmeccaniche (68% nel 46%) ed altre imprese manifatturiere (44% nel 19%). 


L’area di mercato si estende fino a livello nazionale. 
I materiali di produzione utilizzati sono soprattutto parti d’acquisto / componenti e semilavorati. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: assemblaggio meccanico, cablaggio, installazione, 
assistenza/riparazione ed ispezione/collaudo. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 3 macchine utensili a moto rettilineo o rotatorio (22% dei casi), 2 saldatrici 
elettriche o autogene (28%), 3 banchi di lavoro, 4 strumenti di misura e controllo di grandezze elettriche o 
elettromagnetiche e di radiazione (33%) e 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 
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Le concentrazioni maggiori di imprese del cluster si registrano in Lombardia (28% dei casi), Emilia-Romagna (15%), 
Piemonte (11%) e Veneto (11%). 


CLUSTER 11 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI STRUMENTI DI MISURA 


NUMEROSITÀ: 343 


Le imprese del cluster sono società di capitali (55% dei casi), società di persone (24%) e ditte individuali (21%). La 
struttura occupazionale è costituita da 7 addetti, di cui 5 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 222 mq di produzione/lavorazione, 101 mq di 
magazzino e 85 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti per lo più in conto proprio (65% dei ricavi), ma anche in conto terzi (57% dei ricavi nel 
39% dei casì). Nel 40% dei casi, il 30% dei ricavi deriva dalla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non 
trasformati c/o non lavorati dall'impresa. 


L’attività riguarda la fabbricazione/lavorazione (63% dei ricavi) e la manutenzione/ripatazione (23%) di strumenti di 
misura (93% dei ricavi). 


La clientela è rappresentata soprattutto da: imprese meccaniche e metalmeccaniche (56% dei ricavi nel 46% dei casi), 
imprese elettrotecniche ed elettroniche (50% nel 34%) ed altre imprese manifatturiere (36% nel 36%). 


L’area di mercato si estende fino a livello internazionale; l’expott rappresenta il 19% dei ricavi. 


I materiali di produzione sono soprattutto patti d’acquisto/componenti e semilavorati, impiegati in un ciclo 
produttivo le cui fasi principali sono: progettazione/industrializzazione, assemblaggio per saldatura, assemblaggio 
meccanico, cablaggio, confezionamento/imballaggio, installazione, assistenza/riparazione ed ispezione/collaudo. 
Talvolta vengono effettuate anche lavorazioni meccaniche a freddo e di rifinitura, costruzione attrezzature, sviluppo 
e installazione software. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 5 macchine utensili a moto rettilineo o rotatorio (34% dei casi), 2 saldatrici 
elettriche o autogene (29%), 4 banchi di lavoro, 3 strumenti di sviluppo e test del software (21%), 7 strumenti di 
misura e controllo di grandezze elettriche o elettrtomagnetiche e di radiazione (48%), 5 strumenti di misura e 
controllo di grandezze meccaniche (41%), 2 programmatori di memorie e di dispositivi logici (27%), 6 work-station 
(25%) e 2 automezzi con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5 (48%). 


Le imprese del cluster sono localizzate soprattutto in Lombardia (46% dei casi), Piemonte (12%) e Veneto (10%). 
CLUSTER 12- IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI CHE REALIZZANO PRODOTTI VARI 


NUMEROSITÀ: 1.155 


Le imprese del cluster sono sia società (di capitali nel 29% dei casi e di persone nel 22%) sia ditte individuali (49%). 
La struttura occupazionale è costituita da 4 addetti, di cui 3 dipendenti. 


L'attività si svolge su 130 mq di produzione/lavorazione, 54 mq di magazzino e 28 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (92% dei ricavi); il 63% dei ricavi proviene dal 
committente principale. 


L'attività delle imprese del cluster è prevalentemente  fabbricazione/lavotazione (56% dei ricavi) e 
manutenzione/riparazione (59% dei ricavi nel 49% dei casi) di vari prodotti. 


La clientela è rappresentata per lo più da: imprese elettrotecniche ed elettroniche (79% dei ricavi nel 46% dei casi), 
imprese meccaniche e metalmeccaniche (68% nel 30%) ed altre imprese manifatturiere (61% nel 14%). 


L’area di mercato è nazionale. 


I materiali di produzione utilizzati sono principalmente parti d’acquisto/componenti ed il processo produttivo si 
basa sulle fasi di: assemblaggio per saldatura, assemblaggio meccanico, cablaggio, installazione, assistenza/riparazione 
e ispezione/collaudo. 
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Tra i beni strumentali si rilevano: 2 saldatrici elettriche o autogene (21% dei casi), 2-3 banchi di lavoro, 4 strumenti di 
misura e controllo di grandezze elettriche o elettrtomagnetiche e di radiazione (32%) e 1-2 automezzi con massa 
complessiva a pieno carico fino a t. 3,5 (48%). 


Le concentrazioni maggiori di imprese del cluster si registrano in Lombardia (29% dei casi), Emilia-Romagna (13%), 
Veneto (11%) e Piemonte (10%). 


CLUSTER 13- IMPRESE SPECIALIZZATE NELL’INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI 
IMPIANTI TELEFONICI 
NUMEROSITÀ: 333 


Le imprese del cluster sono pet la maggior parte società (di capitali nel 39% dei casi e di persone nel 24%) ed, in 
misura minore, ditte individuali (37%). La struttura occupazionale è costituita da 5 addetti, di cui 4 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 68 mq di produzione/lavorazione (42% dei casi), 50 
mq di magazzino e 54 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti sia in conto terzi (38% dei ricavi) sia in conto proprio (38%). Nel 34% dei casi, il 55% 
dei ricavi deriva dalla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati 
dall'impresa. 


Le imprese del cluster effettuano prevalentemente la manutenzione/riparazione (54% dei ricavi) e l’installazione 
(41%) di centralini telefonici (44% dei ricavi) e telefoni e segreterie telefoniche (42%). 


La clientela è rappresentata soprattutto da: imprese specializzate nei servizi di impiantistica (39% dei ricavi nel 31% 
dei casi), compagnie telefoniche e imprese di servizi radiotelevisivi e di telecomunicazioni (58% nel 16%), privati 
(36% nel 37%) e imprese elettrotecniche ed elettroniche (39% nel 31%). 


L’area di mercato è nazionale. 


I materiali di produzione utilizzati sono principalmente parti d’acquisto/componenti ed il processo produttivo si 
limita alle fasi di cablaggio, installazione e assistenza/ riparazione. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 3 banchi di lavoro (30% dei casî), 4 strumenti di misura e controllo di grandezze 


elettriche o elettromagnetiche e di radiazione (35%) e 2 automezzi con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 


CLUSTER 14-. IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELL’ASSEMBLAGGIO DI SCHEDE 
ELETTRONICHE 
NUMEROSITÀ: 476 


Le imprese appartenenti al cluster sono società (nel 41% dei casi di capitali e nel 28% di persone) e ditte individuali 
(31%), con una struttura composta da 8 addetti, di cui 7 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2-3 opetai 
generici e 5 operai specializzati (31% dei casî). 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 291 mq di produzione/lavorazione, 88 mq di 
magazzino e 53 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (91% dei ricavi); il 51% dei ricavi proviene dal 
committente principale. 


L'attività riguarda la fabbricazione e lavorazione (89% dei ricavi), e in modo particolare l'assemblaggio (68%) di 
schede elettroniche (76% dei ricavi). 


La clientela è rappresentata principalmente da imprese elettrotecniche ed elettroniche (66% dei ricavi) e imprese 
meccaniche e metalmeccaniche (55% dei ricavi nel 31% dei casi). 


L’area di mercato si estende fino a livello nazionale. 


I materiali di produzione utilizzati sono soprattutto parti d’acquisto / componenti e semilavorati. 
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Le principali fasi del processo produttivo sono: progettazione/industrializzazione, assemblaggio per saldatura 
(talvolta anche affidato a terzi), assemblaggio meccanico, cablaggio,  confezionamento/imballaggio, 
assistenza/ riparazione e ispezione /collaudo. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 1-2 forni (33% dei casi), 2 saldatrici elettriche o autogene (31%), 3 altre saldatrici 
(36%), 8 banchi di lavoro, 3 macchine pet il montaggio di componenti su circuiti stampati (44%), 3 strumenti di 
misura e controllo di grandezze elettriche o elettromagnetiche e di radiazione, 2 programmatori di memorie e di 
dispositivi logici (31%), 3 sistemi automatici/semiautomatici per il collaudo delle schede assemblate e dei cablaggi 
(32%), 5 work station (23%) e 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 


Le concentrazioni maggiori di imprese del cluster si registrano in Lombardia (29% dei casi), Emilia-Romagna (15%) 
e Veneto (15%). 


CLUSTER 15- IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA PROGETTAZIONE, SVILUPPO E 
INSTALLAZIONE DI SOFTWARE ED APPARECCHI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI 
NUMEROSITÀ: 688 


Le imprese del cluster sono società (di capitali nel 53% dei casi e di persone nel 20%) e ditte individuali (27%). La 
struttura occupazionale è costituita da 6 addetti, di cui 5 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività ammontano a 128 mq di produzione/lavorazione, 76 mq di 
magazzino e 88 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto terzi (80% dei ricavi). 


L'attività è integrata e riguarda la progettazione (23% dei ricavi), fabbricazione/lavorazione (33%), installazione 
(21%) e manutenzione/riparazione (23%) di parti/componenti e prodotti finiti, in particolare apparecchi e impianti 
pet il controllo dei processi industriali e prodotti software. 


La clientela è rappresentata prevalentemente da: imprese meccaniche e metalmeccaniche (33% dei ricavi), imprese 
elettrotecniche ed elettroniche (49% dei ricavi nel 45% dei casi) ed altre imprese manifatturiere (34% nel 36%). 


L’area di mercato si estende fino a livello internazionale. Nel 25% dei casi, l’expott rappresenta il 29% dei ricavi. 


I materiali di produzione sono soprattutto parti d’acquisto/componenti, utilizzati nelle seguenti fasi del processo 
produttivo: progettazione/industrializzazione, assemblaggio meccanico, cablaggio (talvolta anche affidato a terzi), 
installazione, assistenza/riparazione, ispezione/collaudo sviluppo software ed installazione software. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 2 saldatrici elettriche o autogene (22% dei casi), 2 banchi di lavoro, 3 strumenti di 
sviluppo e test del software (49%), 3 strumenti di misura e controllo di grandezze elettriche o elettromagnetiche e di 
radiazione, 3 strumenti di misura e controllo di grandezze meccaniche (21%), 2 programmatori di memorie e di 
dispositivi logici (35%), 1-2 macchine pet prove di sicurezza elettrica, controllo di qualità ed emissioni 
elettromagnetiche (24%), 2 sistemi CAD/CAM/CAE (39%), 5 work-station (45%) e 1 automezzo con massa 
complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 


Le concentrazioni maggiori di imprese del cluster si registrano in Lombardia (28% dei casi), Veneto (15%), Piemonte 
(13%) ed Emilia-Romagna (11%). 


CLUSTER 16 - IMPRESE CHE ASSEMBLANO, INSTALLANO E RIPARANO COMPUTER E PERIFERICHE 


NUMEROSITÀ: 691 


Le imprese del cluster sono ditte individuali (59% dei casi), società di capitali (23%) e società di persone (18%). La 
struttura occupazionale è costituita da 2 addetti. Solo nel 30% dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 


L'attività si svolge su 32 mq di produzione/lavorazione, 27 mq di magazzino e 23 mq di uffici. 


I soggetti appartenenti al cluster operano in conto proprio (48% dei ricavi) e ottengono inoltre il 28% dei ricavi dalla 
commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall’impresa. 
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L’attività consiste nella fabbricazione e lavorazione (32% dei ricavi), manutenzione/riparazione (39%) e installazione 
(25%) di computer e periferiche (85% dei ricavi). 


La clientela è rappresentata in particolare da: privati (21% dei ricavi), altri enti pubblici e privati (28% dei ricavi nel 
40% dei casi) e altre imprese di servizi (35% nel 40%). 


L’area di mercato si estende fino alle regioni limitrofe. 


I principali materiali di produzione sono parti d’acquisto/componenti, impiegati nelle fasi di assemblaggio 
meccanico, installazione, installazione software e assistenza/ripatazione. 


La dotazione di beni strumentali è limitata essenzialmente a 2 banchi di lavoro (43% dei casi), 2 work station (31%) e 


1-2 automezzi con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5 (34%). 


CLUSTER 17- IMPRESE CHE EFFETTUANO MANUTENZIONE /RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE DI SISTEMI 
AUDIO-VIDEO 
NUMEROSITÀ: 450 


Il cluster è costituito prevalentemente da ditte individuali (56% dei casi) e società di persone (32%), che occupano 2 
addetti. Solo nel 28% dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 


L'attività si svolge su 60 mq di produzione/lavorazione, 37 mq di magazzino e 14 mq di uffici. 


I soggetti appartenenti al cluster operano in conto proprio (51% dei ricavi) e in conto terzi (40%), svolgendo attività 
di manutenzione/riparazione (66% dei ricavi) e installazione (24%) di sistemi di ricezione, riproduzione e 
registrazione audio-video non professionali (85% dei ricavi). 


La clientela è rappresentata soprattutto da privati (39% dei ricavi) e imprese elettrotecniche ed elettroniche (52% dei 
ricavi nel 31% dei casî). 


L’area di mercato è nazionale. 


I materiali di produzione sono pet lo più parti d’acquisto/componenti, impiegati nelle fasi di installazione e 
assistenza/riparazione. 


La dotazione di beni strumentali è limitata essenzialmente a 2 banchi di lavoro, 3 strumenti di misura e controllo di 
grandezze elettriche o elettromagnetiche e di radiazione e 1 automezzo con massa complessiva a pieno catico fino a 


t. 35: 


Le imprese del cluster sono localizzate in particolare in Lombardia (21% dei casi) e Veneto (12%). 
CLUSTER 18- IMPRESE CHE INSTALLANO E RIPARANO PRODOTTI DI VARIO TIPO 


NUMEROSITÀ: 2.807 


Le imprese del cluster sono ditte individuali (58% dei casi), società di persone (19%) e società di capitali (23%). La 
struttura occupazionale è costituita da 3 addetti. Solo nel 37% dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pati a 60 mq di produzione/lavorazione (45% dei casî), 71 
mq di magazzino (48%) e 21 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti sia in conto proprio (41% dei ricavi) sia in conto terzi (76% dei ricavi nel 49% dei casi). 
Inoltre, nel 26% dei casi, il 52% dei ricavi deriva dalla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non 
trasformati e/o non lavorati dall'impresa. 


L’attività riguarda prevalentemente installazione (47% dei ricavi) e manutenzione/riparazione (46%) di prodotti di 
vario tipo. 


La clientela è costituita soprattutto da: privati (41% dei ricavi nel 49% dei casi), altri enti pubblici e privati (30% nel 
22%) ed imprese elettrotecniche ed elettroniche (46% nel 21%). 


L’area di mercato si estende fino alle regioni limitrofe. 
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I materiali di produzione utilizzati sono principalmente parti d’acquisto/componenti ed il processo produttivo si 
limita alle fasi di installazione e assistenza/ riparazione. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 2 banchi di lavoro (34% dei casi), 3 strumenti di misura e controllo di grandezze 
elettriche o elettromagnetiche e di radiazione (35%) e 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a t. 


39. 


CLUSTER 19- IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE DI SCHEDE 
ELETTRONICHE 


NUMEROSITÀ: 256 


Le imprese appartenenti al cluster sono società (di capitali nel 52% dei casi e di persone nel 22%) e ditte individuali 
(26%) ed occupano 5-6 addetti, di cui 4 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 166 mq di produzione/lavorazione, 63 mq di 
magazzino e 67 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti soprattutto in conto proprio (62% dei ricavi) ed, in misura minore, in conto terzi (31%). 


L'attività riguarda la fabbricazione e lavorazione (72% dei ricavi) e progettazione (14%) di schede elettroniche (86% 
dei ricavi). 


La clientela è rappresentata principalmente da: imprese elettrotecniche ed elettroniche (44% dei ricavi), imprese 
meccaniche e metalmeccaniche (58% dei ricavi nel 42% dei casi) ed altre imprese manifatturiere (44% nel 23%). 


L’area di mercato si estende fino a livello internazionale. Nel 36% dei casi, dalle esportazioni deriva il 26% dei ricavi. 


I materiali di produzione sono soprattutto parti d’acquisto/componenti e semilavorati, impiegati nelle seguenti fasi 
del processo produttivo: progettazione/industrializzazione, assemblaggio per saldatura (talvolta anche affidato a 
terzi), assemblaggio meccanico, cablaggio, confezionamento /imballaggio, assistenza/riparazione, ispezione/collaudo 
e sviluppo software. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 2 saldatrici elettriche o autogene (21% dei cast), 2 altre saldatrici (23%), 4-5 banchi 
di lavoro, 2 macchine per il montaggio di componenti su circuiti stampati (22%), 3 strumenti di sviluppo e test del 
software (42%), 5 strumenti di misura e controllo di grandezze elettriche o elettromagnetiche e di radiazione, 1 
programmatore di memorie e di dispositivi logici, 3 sistemi automatici/semiautomatici per il collaudo delle schede 
assemblate e dei cablaggi (23%), 4 work station (33%) e 1 automezzo con massa complessiva a pieno catico fino a t. 
3,5 (32%). 

Le concentrazioni maggiori di imprese si registrano in Lombardia (33% dei casi), Veneto (15%), Emilia-Romagna 


(14%) e Piemonte (12%). 


CLUSTER 20- IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ED INSTALLAZIONE DI 
APPARECCHI ELETTROMEDICALI 
NUMEROSITÀ: 406 


Le imprese del cluster sono società (di capitali nel 39% dei casi e di persone nel 25%) e ditte individuali (36%). La 
struttura occupazionale è costituita da 4 addetti, di cui 3 dipendenti. 


L'attività si svolge su 58 mq di produzione/lavorazione, 42 mq di magazzino e 43 mq di uffici. 


Si tratta di imprese che operano sia in conto proprio (43% dei ricavi) sia in conto terzi (77% dei ricavi nel 49% dei 
casi); nel 28% dei casi, il 39% dei ricavi deriva dalla commetcializzazione di prodotti acquistati da terzi non 
trasformati e/o non lavorati dall'impresa. 


L’attività riguarda per lo più manutenzione/riparazione (66% dei ricavi) ed installazione (31% dei ricavi nel 45% dei 
casi) di apparecchi elettromedicali diagnostici (52% dei ricavi) e terapeutici (33%). 


La clientela è rappresentata soprattutto da strutture sanitarie pubbliche e private (56% dei ricavi). 
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L’area di mercato si estende fino a livello nazionale. 


I materiali di produzione sono principalmente parti d’acquisto/componenti, impiegati nelle fasi di installazione, 
assistenza/riparazione ed ispezione/collaudo. 


La dotazione di beni strumentali è limitata essenzialmente a 3 banchi di lavoro (34% dei casi), 4 strumenti di misura e 
controllo di grandezze elettriche o elettromagnetiche e di radiazione (38%) e 2 automezzi con massa complessiva a 
pieno carico fino a t. 3,5 (46%). 


Le concentrazioni maggiori di imprese si registrano in Lombardia (17% dei casi), Lazio (11%), Veneto (10%) e 
Campania (10%). 


— 108 —É 


Serie generale - n. 304 


si pe 4 RRPRSIORCHCE > AECESALA A RA ra < 3) 24 Ra RESA IJUIWEUTIZUT 
IEIIFWLSTI SPSEOT6E T CISEGEIVOL |OLOLS9800- |OLSFGIOTI | EEELOGTSO  |09968887 0: ISTOESLI € vifoag - arvaviJos oddngag :aUOtzeIOAY 0/9 2UOIzNpOId pp 1StH 

SAREI 9 D) “pen da SR SERRA SR n IIUIWUILUIIIUI 
ia ISSCISIEO PEVOTTOC 0 TIPS6SESO- | LOTOOPIS I- |98LOTOTS0- |PLEGLGSTO- |OGTPEEOT II LIGHPPOYET UI]OAG - EdurtIS Ip 1SS990X] :9UOIZZIOATI 0/5 auorznpord ep ist] 
al QJUIWEUIIZUI 
< 9TS08HS90- | TTEIFTIL'O- |9980L6EH0  |ST8887#10- |678599290- |90€07S60 I- | STISTOTO T- LLE0EL890 WI]OAg - opne[oo /ouorzads] !9UOIZZIOAY] 0/9 9UOIZNPOId t]pp IStq 
©) 
mei SE ht e È < E A 2JUIWEUTIZUT 
7 SISELFIEO 081778870 90666590 |86P6LISEO- |0YLIE9080 | TIFFHL6OOO | ITILOLLTO T8709€10 1 VI]OAG - SUOIZE[EISU] :DUOIZEIOAT] 0/9 SUOIZNPOId Vpp ISEq 
=) va “ua pito a ri ene METTO pa è, QUIWEUIIUI EI]OAG - CISSE qu /07uaweUOzAJUO) 
£ 60I8L66LO: EOOTIETE TI |OETISTISO- |6OLGYLOTO= |E89YOECO T- |TH8675080- | PESTPELOT cr8rr66 I :9UOIZZIOAT] 0/9 FUOIZNPOIA V]pp IStA 
E QJUIWEUSIZUI 
a SOOLF96H Im |S8TE0686 I | T8778797 0° |FLT08TT9 0 | TOREEPEO I | LLYBTLEST= |HT6I00C6 I° LS861969 0- MIJOAG - OISSE[quo :nUOrzEIOAT 0/9 au0rznpord vp stg 
» > oct ‘ canto | dozonicene cn giace en. luca NOTE PRCOA QJUIWIEUTUI BI]OAG 
©) pE6L8895'0 LITISEITO 98T9I0TSE0- |LPSFEELLO |OGLOLIP9 0 |EP6VLLSE0- | TIEFLIEGI tOrLH096 0 - ODIUVIIILI OISTE[IUIASSY UOIZZIOAT 0/9 9uorzn 01d EP ISU] 
2 È cene _ da ai € ; dh CIA è e IIUITICUIIIUI VI]OAG - 
Ms; EPEGGLEE O EITOITGI I ETI8VL6O880- | LESTWEYT I |L69YTYSTO- |S087888€0- |0YE8HITSO: VOGCELLLO ISTE o9Ut 19d 01STEquassy :UOrzZIOAY] 0/9 sUOtzNpOId Epp 1StH 
S SRI ne - ERE stà > CR vai n a 3; Lasi IIUIWIEUTUI EI]OAG 
£ +LEI9CE90 6LILSES90 SOTPPLESO- |POPSEIITI |8E99L8690- |LPBIDOITI= |8568P979 € 8Y8€8L60 I - eImepyes 19d 018FE[quassy :9UOIzZIOAY 0/9 suorzn 01d {pp Ist 
AS) x aa ; n 7 P < x QUI WEUITIZUI EI]OAG - QUOIZEZZI[ELIISNPUI /IUOTZENIZOIT 
S 190707068 CSFySLOS 8 LIT6ITE9NOI |T86E00S6 6 |FSSET6S98  |LT0F9007 8 | TEBESLTT 6 PRECEH8EL IOUOIZZIOAT] 0/9 9UOIZN pod Epp Istg 
iS 
& I#SS8910%0- |6Z6FISIOO- |EI8095000 |06IH9L00"0 |SL801900°0 |SStS1800%0 |L+ES6700%0 LI9YZ0Z00 WIEN OUIÀ SHIENN 
k 
S 19980080 |GGOSIOLED = |6SGGGELEO |F9T68E8£°0 |L98076LE°0 |L8EpoLe°0 | 6LS1999£%0 TEH686+£°0 auoIzesedNy /ouorzUAINUER ‘MtanIe Ip e1SO]odiI, 
è x per: e 5 -c* RE: ® -c* DE n 
> TI86IH6E0 IL889C9C0 OP99IBFEO |SPL6IISEO |FITSCIVCO | ITITITOCO |OLPOLLSEO TOOLBSTEO QUOIZE]UISU] :EIANIE Ip viSO[odk], 
S BITPOLTED | IGIZZESEO |B66I6GZEO |TTP8CIWEO |0996997£°0 |P8FCI6CE0  |pE6199£0 ILECLIZEO AUOIZETONE] 3 FUOIZEDHAIUA :EMARIE Ip iTO[odiL, 
[Ss 
S 6SISZ6000 |EZLOLGIOO |81#90SO00 |IOTTE+OOO |8IFSILOO"0" |ELL8L500%0 |P1H108%0%0 £EEISHZO0 ATEdIPUNA IUINIUIUIOI Ep DUATUIAOIA INVII 19P 2JEMIUA2IIA 
O LLOPSTELTIT-|OCTELILL'OTI-| 9PTOCGBETE-|PITEGLESTI- | LTISCITE"S8- | LEO6LITI*89- | TIGLOBOL'ISI- | 6SOISLIT4ES- EH3I9IU] 
S SUALSNTO | LUTISATO | IMHISONTO | SULLISONTO | PUALSOTO | £ YLLSOTO TUALSATI TYALSANTI UTILVIUVA 
DS 
a) 

LIINVNINIYOSIO INOIZNOA TTTH( ISHd - 1'£ OLVODUTIV ANS 

(ee) 
i 
©) 
dì 
(Si 
Leni 


30. 


Serie generale - n. 304 


.18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


0 n 


nar 


Supplemento straordi 


-12-2013 


30. 


PNNAdtI19) [NPIWONJP 


#0691#000 |LO9OYTIO0 |6EFrSE000 |S06P9IZ00 |T9L80070"0 |690FLSZ00 |81918600°%0 LL+68L100 rYooareddy :nnuamuew /nefpisur/nesoAY/nnuImo MOporg 
RENE, ETERNA x 5 < ‘ È < Rai = x IINSOUSETP I[EoIPAW0NJA]P 
LES9TEO00 = |ELIEESIO = |90SOSZIOO |PE6STOZO0 |96L8P910°0 |S9997220°0 |1819£010°0 IL6EHZ00"0 rpoareddy ‘pnuanteLI /Nefmsur/nesoag/NnuInO MOporg 
< è è A é Pi P i euorssazord UOU 09pra-oIpne 2UOIZENSIS9I 3 auotznposdii 
ITOLIFELO |SPSES9Z00  |SLGBIIZOO |TL988L000 |9S9IO6EO0 |bSFLYZIO0 |pS9500€0"0 96C8605040 | lesuorzaon Ip rUNSIE :NUIMUEW /RE[ISUI/NEIOAY/NAUMO MOPor] 
ILCICOITT  |ST6I6CHOO- | E86P90€00" |CIT869%00" |FLSOYH80"0- |L9696980"0" | 0LSEGITO"O- EOLLEIS0"07 QUITE][E,P FUIDISIS :PNUIINUEUI/ME[LISUT/NEIOAY]/INUMO MOPosg 
< x x < È È 7 È AYPIUOFA[9I ITINIITOS 
6 x È P TS 95809 - |906919 - |09 - " y p 

OSSITEZIOO= |LPT6PZZ0O(0- |8FOPEZEOO |9€809F10°0  |FHILT6TO"0- |9069T910"0- |09181070%0 6S6ETSTO0 9 1U0PP[II INUAIMUELI /NEEISUI/NEIOAY/NNUMO MOPorq 
THISESLIOO= | COGTEOTO"O= |8ITOZ8IO(O |PSOELIZO0 |LL8ES9Z00- | LOBPZIIO"O- |06LY1100°0- S6607S70"0- | IPIUOF9]PI FUHENU9O) :ANUAINUEUI /NETVISUI/NEIOAT]/PNUMO MOPpoIg 
‘ ‘ c ‘ ‘ ‘ ‘ c PIU 

c* - CE - sisi 9€ ni 99 CG E GGEG de 
89465800" | TZ0E6EIO0= | LEELILPO"O  |9E0L8PZ00 |OCOPLITO"O= |0194SI00"0 |ESLzL8700 89€65€50°0 pedi RI[Y PIUSINUEW/NEUisuL/paio4%/InUSHO NOP 
SIZGNAÎ È < x È è È 3 SAISIA9[PIOTPEI IUOISSIWISET 

- | ZIZIIEHO0- > "6 - - co ELE 
LO9ITILOO= | TIZITEFOO- |8P8SIFIOO |8ESSZP000 |LOOFOSHHT |LOOSLZO00 |881L65€0°0 8L8St 100 J9d PUEIdUI] :DNUIMUEWI/NE][EISUI/NEIOAY]/NNUMO MOPorg 
SPISCLIOD |868IZ6100- |06LPZ8SO0 |8S9096£00 |9YSOSPPO0 |6EEGITHO"0 |S6LL96900 898S1150°0 9UPFUOMNAJI IPIYOG :PNUAMUELI /NETYISUT/DETOAT]/ANUMO MOpox] 
DOSLESTOO | PESSZLOTO- |#SI8PIC00 |ILSP8EE00 |O88FOLIO"0= |LLOSIEIO"0 | 6SPZL90S°C 90776600°0- NedueIs RIMINI :PNUANUVWI /NU[UISUT/NEIOAY]/NNUMO MOPOIT 
‘ VED 04 4 hi; Sia x è, Si n) Ò < TOTUEIIATUIONIA]9 
IGPOSSONO= | L6IELONTO= |ELESEGIO(O |9960%7Z00 |SITOPLIO"O |SELSOF00"0 | L60€1SSO"0- 10#850°0 nUzUodwIo) :PNUINUEW /NE[eIsuI/NEJOAY]/NNUMNO MOPpor] 
LEDRAr È x Ei dai ‘ ‘ aciadeni Enia x TAISSEC 19IUOMA]I 
9TPESPEO"0-  |POYLOVSTT  |010L881040 |SSI6ISOO |6980Y6%0°0- |F86L7200°0- | 1ESIGEST"O £0S8L#00"0 RuAUOdmO) PIUAINTEM/NEpasu /neroAr/pnmmo Moporg 
"È ‘ CACOGNE ‘vLaGni a ‘ a ‘ - N ‘ sat DE o TARIE IDIUONJI] 
LISBLOLO"O= | IOCGEIEOT | PTITPICOO |TSCTEPZOO | L6ETESTO(O= |E88TESIO"0 |L88606ST"0 +E0PS610°0 NuavOdw0) MUTE /NEeIsut/MeIOAY]/nnUNO MOporg 
LEPOCHILO |GLELISETO |LEIGIEZEO |9T868SE1°0 |888669£1°0 |SIGPOPITO | IZOCEZETO TEITESTIOO 9IEAIHOS MIOPOI] :INUIMUEUI /NE[LISUI/EIOAT/PNUMO MOPoIT 
enna lessi È x n ‘ A pai Ù ‘ i x eso T9IUOIN9]9 pa PIMP 
SL+98h90"0" |EC981S000|SEO88IP00 |PTIZ6IZOO |EGLPYSIO"O |SILIOBITÒTI |O8LOIOLO"0 TLSLE090°0 IUSRELIOINY :PNUINUELI/NE[tIsur/NezoAr]/AnuMO MOPoxg 
‘ È x x x < RR È ; x : Jomdwoo 1od ayprozITod 
sola Di al Di 2 Sg T 581 n 
88SC£0000-  |069ZS6000- |8ELOSISOO |ISTSSIIO |8F£L7900°0 |965S84£0°0 |0669S1£0%0 818618200 3 IMAWIOI) :PNUIIMULUI /NE][YISUI/NEIOAY/NNUMO MOPOIg 
« è A 4 è è è 4 QJUIWEUIIIUT EI]OAG — 180]010 QUOIZEIOAT]/01$IEIUOWI /FUOTZENIGIUA 
PIEFIOGLL LLIELELTI GIT6BTITT | TILLOLI9E- | OSPIOTICE 0- |P6EL6E68 I- | ISO9OLITE LPI6TTEL'606 :AUOIZZIOAY] 0/9 SUOIZNPOIÀ Vpp ISv] 
‘ < È p x È i 2 9JUIUUEUTIJUI VI]OAG 
CK O g SI ST- > D - "90€ 9.9 n 
OLSIPLSCO= |LTI0886E0- |p9ZL8188°S | CORIOZIENT- |0LIO86Z8°0- |T6809800°1- |0£#90£70 86689L97°0 - DILANIJOS IUOIZE][EISU] SUOIZEIOAY] 0/9 FUOIZNPOId Epp ISt] 
SUALSNTO | LUFISATO | 9UALSNTO | SUALSOTO | PUALSOTO | EUALSOTO | TAALSOTO | LAAISOTO ATIAVIAVA 


Serie generale - n. 304 


. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


naro n 


straordi, 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


GGIOLLILÒO |8808F6P80 |SIOOPZ6EI- |IIGZ8PGSO | 105858420 |689150£9%0- |LLIILTH6O- |8T65€260%0 ENOAG - SUOIZEEISU] (9UOIZEIOAY] 0 /9 SUOIZNI n. i. 
sa ° ci e I € € ‘ % è dei M QIUIWEUTIIUI 11 OAS Ci 
SBEEGLII"I- |B8SPZLOSI- |09SOGEGZO- |TEGGERGHO- | POSTYGYI"I- |TIOISOCOÎT | ETPLBLOGI- | pLEOSTLOT- 0ISFEEqUI/OIUILIETONZIJTOY :SUOIZEIOAR] 0/3 SUOTZAPOTA Ip Ist] 
< e sn 4 da sn n a x A IVUIUIEUIIIUI 
+8T890EL°0- |87FIL8E0°0 |0EC008TS0- |996S88£5°0- |T8T8817£°0- | 19LPE6Le°0- |SOOTZBLEI- | 6PPZIESZAI- 1I]046 - 01885qE9 ‘SUOIZEIOAR] 0/9 SUOIZAPOIÀ Epp SEA 
È sure ‘ sa sana - DI È EA è A ne JUIWUEUTNUI VI]OAG 
LE9I8EHI"O |99118090%0- |SPLEEOT6"O | STOBLOGEO- | 96Y60L6L"0 |TSE119Z8%0 | 1900L687°0- |bLL706£6°0- - CIMESIUI OBFEIGUIASS( ‘SUOTZEIOAM] 0/9 AU01ZNPOIA Hop ISE 
“ € a pg > usi e, db PA na $ 9JUI UWUEUIIZUI EIJOAS 
8PPEZSBI"I- | SITTFPZOO- |SILFPOESO |CGOGGOEGO- |FWSBLISEO |LLOLBFEOT |H890LIO90- | 96557789%0- - 0193eposm 19d 0/$Be[quassy ‘SUOrZEIOAT] 0/9 SUOIZIpOId Epp Ivg 
o£* ci 4 (a € deo € € Pi su €, 9QFUIUUEUIIIUI BIJOAS 
#OLEFE86°0- |0S8£009#°0- |#969Z60LS  |09SEP6P9"0- |6ISEELIHO | 1ZL61S89°0 | I99C9LLE"1- | 1977£786°0- - amIep[es 19d 01SFe[qUIsssV ‘9UOIZETOAr] 0/9 AU01znpo1d Hop Ist 
< EL c É DoS < ui % - G SA OJUIUIEUII]UI VI]OAG - IUOIZEZZI[EIISNPUI/2UOIZENITOIT 
8PILH8LO8 | ISLOSPLEOI |OPPS8SPIL  |8E6L8ST88 | PILLOIEIB |SPOT8L896 |OCZLOPPOL | T81ECS88°8 ‘STOIZEIOAR] 0/9 SUOIZIPOId Wpop Ist4 
Opezrzooo= |0198IE00%0 |S8PSE910°0- |6PETE9I00"0- | TSOTTZOO"0O- | LSFHTF0O"0- |FSLESI600 | 60£L9500°0 ate Y (WI SUDIENN 
OBPIGILEO |6LIGOTLE"O |OOGTGLLEO |EIEGBLIC'O = |FIOSOISEO |89EL7z8£°0 |SOLIGHLEO — |LS0Cp98£°0 auoIzeredhy /9UOZUIMUETN :vItAme Ip eido]odiT, 
T8PEO6SEO | 9FFIOED | EGICEOIEO | S6YSOLICO = |S6ITFOSEO | SIGTOSOCO | SLEOISHE"O = |TZ8ILSOPO QUOIZE[[ISU] MAINE Ip eISo]odkI, 
BIPSLSEEÒO | TGESPSIEO |SSBSIESEO |ESESTZECO = \OILIT9HE"O |T81079PEO  |9Lzzz2SC0  |tLITIOHEO AUOIZEIOAT] 3 IUOIZEONAGU] i—vIAnIE Ip vISo]odi], 
LIZICENO"O- | ITSGGFIOO |B6L99EE00 |LFEFS6000 = |pz6tLzs0"0 |TILGGFOO0- | 167689£00 = |Lz1+9600%0- ATECIOUTIA AJUINIUIWIO9 EP HUAUIAOIC LAVO OP ATEMU9IIT 
CESTELEL'IL- | BSLLOTEL'OC- | LOLTIT9O"Sp- |PEIOBLEL'IFI-|SOLTICGVPT- |BEFPSITSLE- |PECLSBLB"69- | 94P8Z880S°E6- EIIIAU] 
II UILSNTO [SI UAISATO [PI UALSATO | FI UIISATO |ZIUALSOTO | DUIISOTO | OLUIISNTO | 6UALSATO ATIAVIIVA 
ETLSI6O0"0-  |F8SZ6POO0 | LI6SLYTO"0- |CE801500%0- |99701200°0 |9£8F#000 |L8z+0010°0- L80+Z9E0°0- aTeAnid a aYIAgnd aneNUES DIMIMBG eu]. Epp eiSo]odr], 
IWS6TEFOO = |6IOCSOLOO | TrFOSOPO(O  |9PZ866£0°0 |SGSTSGFOO |1z661180%0  |85SITH20%0 +LS9E090°0 IZI9) O)UOI IUOIZEIOAV] 0/9 IUOIZNPOX] 
BILICPEOO = |TIZZISHOO | IZZSIELO"O |9SSOCORO00 |6L6ESTPO"0O |PISOPOPOO |9€8t9810°0 9ELI8LSO"0 oudold 03U09 FUOIZVIOAT] 0/9 IUOZNPOK] 
LBLIZIOZIO |T9ISSBOPEO0- | OGPHLIGI"O |TOLOGZSI"O | IEESIGHE"O- |LIPLIEOTO | 1999LL8°8 TI9LITZH"0- eduras E] J0d SUIYPOVIN :UEIUSTIMIS JUST 
BESGETIS"O- | PELZOESHO = |6989LE#6°0- |0EZ8IS0C00- | SODIEIETÀO |SEIOGSEIO- | Ez766£08°G #TY980IZI- “E EsoIste ATISti DIA] FOSTE Rd) Taio, Id .: 
£I6I91#0"0-  |S8668010°0 |LL6ILLIO0 |TT9EI800%0- |98#61#£00 |LLSGLESOO |L1691L70°0- T009S IEH"0I IBOJOIO NNUIMUVUI/NE[MISUI/NEIOAY]/NNUINO MOPOx] 
IO696EZO0 | 6L8€6L000- | 00LZZ070"0 |L8IFEEZO"0 | IOLBL6ZO"O  |689SILE0°0 | 6ESFOZIOO L6184L00°0- | emsrta Ip RUN :ANTEMUEWI/NETeIsUI /NeTOAY]/NnUNO MOporg 
8ULISATI | LUTISATO | 9UAISATO | SUALSOTO | PH ALSONTO | EUAISNTO | THHISATO | INALSONTI ATIAVIAVA 


Serie generale - n. 304 


.18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


naro n 


Supplemento straordi 


-12-2013 


30. 


ELOPSEZO"0- |85996S00°0- |0£FLS8T0"0- |GESTLOSIOO- |8IOFEITO"O- |T6668£00°%0- |SCOS960000- | STTIISZI"O- QUIETE, P FUDISIS :PNUIMUVUI/NE[YISUT/NYIOAY]/INUINO NIOPOIT 
a x x < È FELT ‘ x x IYNUOJIPI 
6O8EFZZO0O |+POO9OLTOO |T66109000 |80686YSLT = |SEGSETTO"O- |OBLGFPZO"O  |8985L1000- |#8585200°0 3112191858 3 MOJPP PNUMIEW /NEfelsut/NeroAY]/pnusno Moporg 
PLOTOLO0"0= | GETFLEIOO |OPPSCLZO0 |S0OY8T8S6T |LOBILSO00 |90SGICEO0 | COSOLOTO"O | 6ESITOLO"0- PIIUOJA]9I TUITERUIY) DNUIMUVWI /NE[[EISUT/NEIOAE]/NNUINO MIOPoIq 
9TWLEZO0 |09€F68£00 |9016LS#O"0 |TFSSCTO00- | LOCOGIZO0 |PLLZIOZOO | IOSLSPOO(O | COLPLITOT T9TUI9I NUEICW MI[Y :PNUIINUEWI /NE[ISUT/NEIOAT]/NNUINO MOporq 
€ A € ee RI € €, € È B, 4 DAISIA9[IIOIPLI TUOISSIWUSEN 
16980S00°0- |EZ9Z8800%0 |SSOELEIO"0 | TELZGSIO"O- |6Y801000°0- |070916000 |I6668T10°0 —|SSE9L750%0 19d puedum :pntAmTEW/NEfelsu/nero4r]/Nnusno Moporg 
SGOSTICOO |OIZ8SISOO |TISTZEEHO \OSIPEZFOO = |8E88I290%0 |SILS8ESO"0 |I6SPESOOO — |07£67YS0%0 9YPIUOMNIA]P IPIYOS :DNUIINULWI /DE[CISUI/NEIOAY]/NNUINO DIOporsg 
89L0#8S0°0 |SOLTIGZOO |COPSILTO0 |LICESCIOO |8S0IESCO0 |8LOSO8IOO |80L66I900-  |ICOOT9Z00 peduis NINO) :PNUIINUELI/NE[VISUI/NEIOAY]/NNUINO MIOPoxq 
S n de nine A cn dela < 97704 RPRR, -ORORIn MERIDIEN, TITUEIIIVIO MAP 
8SCISOZO"0 |SGSO0EZO0 |916801E0%0- |9FLE8#000 |LIPPITZOO |FILIGTOOO |8S82zE201 | 1719651040 NUSUOdO) MnUAINIEU/NEfeIsu/NeroAv]/pnusno Moporg 
‘0 ‘ È TT < ‘e A (PI 1ATSSEd PIUOMAPP 
67z£5000°0- | STOIZLEOO | I6IHI9SO"0- |88COSIZOO- |8EZSLSO00 |LTFIOOFO0- |ST6I0IGIO- | ++TF96IO0 NusnOdmo9 ‘pnusImTEU/NETIsu,/pe:0AE]/pnuo Moporg 
x x a - a x Cee, n CRA TAR? PIUOINIJP 
OISEFIIO(O |B8LEIESO0 |IOGSZZIO0- |SOSBILOO0- |FT6960€0°0 | IZ0E0P00"0- |9LPSOEHI0- | SS8£9Z100 NUStOdU09) :NATIMTEUI/NEeisui/Ne1046]/NrtSNO MOporg 
STPLLLITO |6GBPSLLLTO |LOBIILPIO |BICIGPELO |E6O9LGITO |68LI89910 | PLIOITELO |PLE9OLFI"O 2IVAJOS MOpox] :DNUIMUTUI/NE][IsUI/NVIOAt]/NnUINO PIOpor] 
Ù ‘ ‘ Ce ‘ ‘ x Col TIUOMIA]9 pa 
89PECOCO"O |66LTF9900 |TILLOITO0 |SCIGOPO00- | ISSELIZOO |PS9T0LZ00  |8802870040|LSTZOTIO"0 19H]9]9 MUSNEWOINY :PNUIINUTUI/NE[UISU]/NEIOAY[/NNUINO DIOPOI] 
SE: : n È dota ‘ È Dn ali Janduoo rad aypIrozitad 
SSEEOISZI |80IZS0FO0 |0IGLOBO00 |IIOTIECOO |I9PSISIOO |6S8FP8LIO0 |690610€00 | T9PESEZO"0 3 19INdUI09) ATAINTEI /NErisui/Ne10ArI/NnuSO MOPorg 
" CET N i AGE en di sengcerna le ia di ne QJUIWUEUINUI VI[OAG - 1d0]oso QUOIZETOAY] /0183EIUOWI /QUOIZENIAGV] 
POVEPLSH'I- | TLEEBTOT'E= | TOEVGGLTO- | IOOLI6ONE= | 6IVIVEGSLO- | EBTGPPBL'G- |6G0OLLBLO- |6S6PLT9EO UOIZEIOAT] 0/9 SUOTzApOId Epp Istg 
6 < n e < < (9 € QVUIUWIEUIIZUI 
9g si SIATSCNSI OLC, - cp]- « - Ss CC Sì - 5 
PINSOSCHE |BGLIEOCOG |9PBOTEGZI- |LPIOT8SH"I- |S9P6I0OL"O- | LISLOTBIO |LIOOTEELO | D0TSLLOLI EI[OAG - 3Tt411}OS SUOIZE[EISU] :3UOIZEIOAR] 0/9 sUOIznpo:d pp seg 
“ ‘ x 4° dIAs di e on AVUIUIEUIIIUI 
n n FA 6, p % VA x T - 7 a x VANNA 

POLESTOTO | ESCBLLSG'G |CFPOOT680 |LSTLOTEPT | T8FIOLOO- |6EZIBZIOT |OCGLIZIET  |bPESFozoT eoag - artazJos oddagiag :9UOzEIOAY] 0/9 SUOTZApOIÀ pop IStJ 
EC, n agio “ pui. 4 < Sa n BE: 9JUIUIEUIIZUI 
ICS9S8E00 | cOsLeocoto | ceLpezente= |OIFEPI9Z"T- | ISTORLIZIO |99LSETECI- |LLL8Y06640- | TSSS87E2%0 tAjoAg - edtune:s Ip [s89007] :SUOIZEIOAR] 0 /9 SuOrzIpozd pp sg 
e < 3 ‘ < A < 9 ‘ DENESERRAI | c ‘ IFUIUEUTIZUI 
TNSEI96O01- | COSIGLOGO |STOBITEIT |LBEGSHPOO- |6E8L869#"0- |6BESCOLPO |OIBIGZOOT- | 0TFOLSHHO- ENOAG - Opne]0o /3U0zIds] ‘SUOIZEIOAR] 0/9 AUOINPOId wp IStA 

9I YALSOTO | ST UALSATO |f#I YLLSOTO | CI UALSNTO | I HALSOTO | I UALSNTO | 01 YALSOTO 6 YALSATO UMNAIVIIVA 


Serie generale - n. 304 


. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


naro n 


straordi, 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


s o n < QZUIUEUIIZUI 
IEPsostO PSRS96E90 30176P520 Lel2es2r0 VIJOAG - OITUEIIAUI CISSE[QuIRSSY :QUOIZEIOAY] 0/9 2UOIZNpoId Epp ISEq 
nIZIA n si 13 “ ERI <, OJUIUIEUITIIUI 
050382930 ROLFEESOe CESOPSce) 10227800 tIJOAG - 0ISSEToouI Jod 0188Y[quossy :suorzesoA] 0/9 sUOrZApoId Epp Ist] 
« 14 qui RETE QJUIWUEUIIZUI 
I210 16500 MEFIZ8656 SRELILER(I SQLEVAR21 VI]JOAG - tIMEp]es 19d 019$E[quossy :9UOIzeTOAt] 0/9 AUOrZnpoId e]pp Ist 
# Ent sà € er sa QFUIUEUIIZUI 
S8000:0:8 SZPAFOF2OL COLFOF6E 8 ColPre£o8 VIJOAG - QUOIZEZZI[ELISNPUI /PUOIZENITON] :UOIZETOAL] 0/9 AUOIZNPOId Epp ISEH 
6£077600°0 T9L90S00°0- 6L+S6EO0"0 I8LI9£10%0- AUIEY 9 WIIC SHINE 
8LSVI8£0 tY691L8£°0 6EE0968£°0 LISEIEIHO QuOIZETEAN /QUOIZUAMUEN VANE Tp eiSoodiI, 
POEZIESEO OZZOLILEO 8S1E666£°0 689£165E°0 SUOIZE[UISsU] :mADIE Ip viSo]odi], 
886LS81£°0 +yICOSEO 9€8000££°0 OSISspreco QUOIZETOAT] 3 IUOIZLOTAIU:] :MIAnIE Ip eIBO]OdIT, 
6STLLOLO"0- 6956900°0 ££009100°0- LLY0SE00°0 AednUId IUIIUWOI [EP PUAUIAOIA IAYOII J9P 9JENZU29I9] 
GS6OPELL'6S- TILEE19"hh- 198LIF9H0T GLETEPOLT6 CNIZINU 
07 JLISATO 61 YALSNTO 8I ULLSNTO LI YALLSATO ITILVIIVA 
6EPOPITO"O= | LYOPZIIO"O= |90919610°0- |7981L800%0- |Lz61#+00"0- |EI68IEIO"O= |0S8881000 |E1697+7000- aqvaLd 9 AYNAAGNA ALIEIUES AIMINIG :]NUAIP V]pop viSojodi], 
£8ISL8FO00 |sOGpLsorto |pzze99010 |0IEL8I#O"0 = |0+z9SGOT0 |T0z6sosot0  |8k1eesso'0 = |19L€2£90%0 IZ19) O]}UOI IUOIZEIOAT] 0/9 IUOIZNPOX] 
SISSOLFO"O |FEOSSPEOO | TITILLEOO |GBIIOIPOO = |ESTEGIPOO |8IOZOCI0O  |ESITIFPOO | OLILOLHO"0 oHdoId 0}U09 FUOIZZIOAT] 0/9 FUOIZNPOIT 
91E69798°0 |899ES7I#"0 |61LS97500 | IGELLLIT*O = | I9zOLIIZIO |875801E2%0- |9819£490°0 | TFOH6L6S0 edurIs E] J9d FUIYIIENN EIUITINIS 1U9E 
"9959 
POOCELST"O= | LOOTISILAO- |098£IFSIT |66TPESOT"0O- | OLEIPSEHO- |68868LFI°T I8SEGOBL'O= | TOGSTIOC*O- SPIMIVIOISSO “TTUIOLI PIUTO] NUIWENEN J19d) 110] ruowInNS n 
ISITELIO(O | ILLBESSO"O | TSLLFISO"O | TrTESHEO0 ILOSOLIO |TSE008000 | IFZSSLS00 +8880L£0°%0 IB0]OTO :PNUIIMUEUI/NE[RISUT/NEIOAL]/NNUINO MOporg 
6IL6#6to00 |028c26£000 |sFosyeeoo |czoosgco'o = |68590150°0 |Lz6666£°1 |L+600070°0 |1L6608200 LINSIUI IP RUOWINIIS :PNUOINUYUI /RE[VISUT/BUIOAYI/INUINO PIOPOIT 
x < < < < < ; i PHnIdes9I 1[E9IPaW0IN]I 
66PSLSTOO |65289F000  |FEET99000  |LE8088000 6806F7IO O |FOO0EI600 O |STIEITZO0 SL8IPICOO ry999eddy innuamutti /nefrisut/neroAt]/nnUIMO MOpord 
: i bb i RA eine . sii vid 
Ù q cosa sara 5 q Ù Ù segni TONSOUSETP I[eoIpowroINIJI 
89069000 |88LTIZIOO | 6PTEEPIOO | 0€9EPZI00 ESBIOLIOO |IL8IZOIOO  |FOLOLGIOO 08EEP6I00 IYPIAIEAAY :PNUIINUVW /RE[UISUI/NEIOAT]/NNUMO MOporg 
7 % i È È x È x ITuorssajosd uoU cIpra-oIpne FUOIzeNSIT9I 3 aUoIzApordi 
£P6ELSOOO | ISILOITO00  |FEOSCOTOO  |667IFSLO0 86576000 |LOPESTIOO | ELL6IEC00 068188700 SOUOIZAANI IP IIAISIS INNUAINUEWI/NE[VISUI/NEIOAT]/NNUIMO MOPox] 
IT HELSATO |STHALSATO [FT YALSNTO | I HALSATO | ZI UALSATO | HILLSOTO | OTUALSNTO | 6UALSNTO ITIAVIUVA 


Serie generale - n. 304 


.18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


0 n 


nar 


straordi, 


Supplemento 


£ p 0: È IEuOIss9;osd uoU capra-otpne auoIzeNSITAI 3 aUorzAposdia 
69897100 OLPLOFIOO 68L6ZSC00 TLT98089T SOUOIZIOLI IP IW9ISIG :NNUIIMUELI /NEYISUI/NEIOAY]/INUMO MOPoI] 
SEELS6O00- E6H66OY0°0- LE1696#0'0 £H9E6850"0 QUITE]e,p IUISISIG :ONUIINUELI /NEIsUr/NYTOAY]/NNUINO MOpox] 
TIOGI9L0"0- S6IIEEIO0 0568£600°0 ICILEZOTO 2YPNUOFIPI 9119]9ITAS 2 TUOFAPL :PNUAIMUEUI /NEIsuT/nesOAY]/NnUNO MOporg 
ILT6ZSIO*0” P99TILTO0 Th8LC010°0 €6LIW960°0 JIUOJ9[9I FUTTETTU9O) ‘NNUPMUUI/NE[YISUT/NEIOA]]/NNUMNO MOporg 
0S€990£0°0 E6EOSHYO"0 +0SITIcC0°0 897SE140°0 19TU99) NUEIdUN MI[Y :NNUIINUEW /NEEISUI/NEIOA]/NNUMO MOPor, 
INTEN VIENE 7 Dole AAISTA9[PIOTPLI 
OSCICITOO 171€7€000 v0cc87100 +87 ISIE00 ruosssiusen 19d nuedwy :nnuanTYI/NEUIsut/ NEO AY]/nnuano MOporg 
8TCLSLSH0°0 8SELLESHO SpOLLLZO"0 1E699€#0°0 AYPIUOINA]a IPpayos :NNU.MUEWI /NE]eIsuI/NEsOAY]/NnUNo MOpor] 
LILIGIEO"0 6ETIEISO"0 L66HPL8E0°0 +6+£8190°0 pedwres DIMIMI (ONUIIMUBUI /NE[YISUT/NEIOAL]/INUNO MOPpoI 
Tereeozo'0 TSSsoLzo‘0- +8511000°0 STE66SIO"0 JTUEIIIWOMI]P NUITOdUIO) :ANUIINUEUI /NEmIsuT/nEIOAg]/NnUNO MOPpoz 
998807£0°0 0€61I1900= ILpS6820°0 vICeSezo0 TaIssed PIUOINI]P RUITOdWIOO) :DNUINUEW/NE[ISUI/NEIOAY]/NNUNO MOPpolg 
ESECICEO0O LIITZIE0"0= TS9597E0°0 8TCYIL400 TAMIE PITON] NUITOdwIOY) :NNUINUBW /NETLISUI/NEIOAE]/NNUMO MOPox 
86C4LY£1°0 6ETTELITO 87£60611°0 TOL9SOPT0 9TEAJJOS MOPOX] !RNUIINUTLI /RU[YisuT/NUTOAV]/NNUNO DIOpor] 
DIO MERE A De % PIUONI]P 
98F6H6E00 666155700 £90FOST00 66086100 Pa PIMP IUSNEWOMY :NNUAINUELI /NE[WIsUI/NEIOAY]/Nnuno MOPord 
x ‘ x è Jomdwos 
S3ER0RIo MOeStICO SZEBEoO GGPLIS100 Tad aYoropizod a JIndwo) :NnuanUEW /NErIsur/NETOA]]/NnUMNO MOporg 
“beata DS SU ana QIUIWEUTIUI EI]OAG - Id0[010 
REONESSRE: PIGPOISCE: VOzSy16st OPPEELEO = QUOIZEIOAL] /OISTEITOWI /AUOTZENIAGU] :DUOTZETOAT] 0/9 IUOIZNPOId top IsÙ] 
‘ bl a è VRDIIRREE RI QJUIUILUIIZUI 
CAPO 200022015 SEMICIOO: APEUELSbie EIJOAG - STEAN}JOS QUOIZE][EISU] :UOIZEIOAY] 0/9 FUOIZNPOId t]pPp IStH 
8OGEIZZI CESITHPELE OECOZZS6O SITSSESL'I OFUIWEUIIZUI EI]OAG - aTtArIJOs oddnpag :oorzezoAT] 0/9 sUOTZApoId Epp Istq 
LISGNG6GET- 180877%0°- L8998711°0- GISLZIOCO OFUOLUEUIAZUI EI]OAG - EdwmE)S Tp 1SS990K] (9UOIZETOAT] 0/9 sUOTZAPOId Epp Ist] 
018L7090°0- 1011€£09°0 +6ESI6LH"0- 66PBLOLP"0= QJUIUULUIDIUI VI]OAG - opne]oo /ouorzads] IQUOIZEJOAT] 0/9 QUONZNPosd Epp IStH 
T688S761°0 1ITI6ISET- TY6EC0LS0 116YZ940°0- IUIWUEUIIIUT VI]OAG - DUOIZE[[WISU] :DUOIZETOATY] 0/9 UONZNPOId ETpop Ist] 
n ‘ n < : i OJUIUICUIIIUI 
PSUGORE FOZ1UCICO VALGRORE0” SILELIHOT EIJOAG - 0ISSE[Equr/01UIWELOIZIJUOI) (FUOIZETOAL] 0/9 FUOIZNPOId top Ist 
9TI0LTE60- LOPS6EE6O- 00P0£1E7°1- OTILGY LIT QIUIWEUITAUI EI]OAG - OISSEIqUI) FUOIZETOAT] 0/9 AUOTZNPoId Epp Istq 
07 YLISATI 6I HLLSATO 8I JALSOTI LI YLLSNTI ATILVIIVA 


-12-2013 


30. 


Serie generale - n. 304 


. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


0 n 


nar 


straordi, 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


9SSLSI890 PEOLETTO"0- S609SE00°0- 9LOZ8S 1007 artalId a aYorgqnd amenues aImImDg (el. e[ppp edo]odi,, 
S68F01S0°0 +Zs10710°0 06LSLSY0°0 tpesHoso0 IZI9) ONUOI IUOTZETOAL] 0/9 IUOIZNPOIT 
9 LL9F+O"0 O9TFILLO0 19£881#0°0 TELHyI400 oHdord 01009 AUOIZETOATY] 0/9 AUOIZNPOIT 
L6TIST600 00816090°0- TSEILIETO L6191S60°0 edwreIs E] J9d DUTYPIEN eruouImIS 1UIg 
SOTT6000°0- S6EOSHI90- +6Y0%#+£°0- 6GSICEILO0= (1939 ‘EIME99ISSO TESI PIU) NUIWwENEN J9d) ruTO] :uruaTImIS 1UOg 
9ESL6SO0"0= 117991€0°0 0£0pPS000"0" I6SLISIO"0 IBOJOIO :NNUPINUELI /NE[EISUT/NEIOA]/NNUMNO MOPorg 
184194E00 TTEE8ZE0"0 LO100810"0 8£0L£910°0 UINSRUI IP PUITMIIS INUSINUEWI/NEWISUT/NEFOAYT/NNUNO MOporI 

‘ Ù SARA RERIRONEE pPpnadeso] 
SEUGPESEO COL6I 00/0 ICI05C000 ECOELLIOO ITESTPIAUIOMAP IYPIATEddy :NNUIMUEUI /NETeISUT/NEIOAY]/NnUNO MOporg 
PIG 9 ‘ a ‘ È 1oNsoudtIp 
SLICEILHO 9LE60ST00 £6£09000°0 OILOpS00%0 TEoIPo WON 1Y9IAEddy :nnUAMUEW/NE[EISUI/NEIOAE]/NnUNO MOporg 

07 HLLSATI 61 ALLSNTO SI HALSNTO LI UALSNTO ATIAVIAVA 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


SUB ALLEGATO 3.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 
applicazione dello studio di settore: 


*- Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro 37); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del 
contratto*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria??); 


+» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati88); 

«+ Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 
generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


* Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto)/(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


* Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti); 


+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 
strumentali mobili97); 


37 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

38 In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


39 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . îi sinsi Aicareì È ME tà agg P 3 P 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività ne Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 


Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 


Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 


Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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«+ Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti)!!; 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |[Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR? - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = FEsistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati4 = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


4° Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in pattecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numeto amministratori non soci. 
Il titolare è pati a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
4! Se la vatiabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
4 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
43 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 


—'i07-=M 
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e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)! + Spese per acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


* Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 
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SUB ALLEGATO 3.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Cluster |Modalità di distribuzione sid 
Soglia Soglia 
minima massima 
Imprese senza dipendenti 13,09 98,00 
i Imprese con dipendenti 4,71 68,00 
Imprese senza dipendenti 17,11 98,00 
: Imprese con dipendenti 5,91 68,00 
Imprese senza dipendenti 22,00 98,00 
ò Imprese con dipendenti 6,00 68,00 
Imprese senza dipendenti 33,11 98,00 
Ù Imprese con dipendenti 4,90 68,00 
Imprese senza dipendenti 5,08 98,00 
Ù Imprese con dipendenti 5,85 68,00 
Imprese senza dipendenti 4,78 98,00 
i Imprese con dipendenti 4,00 68,00 
Imprese senza dipendenti 3:59 98,00 
i Imprese con dipendenti 4,00 68,00 
Imprese senza dipendenti 29,43 98,00 
o Imprese con dipendenti 3,24 68,00 
Imprese senza dipendenti 29,13 98,00 
i Imprese con dipendenti 2;57 68,00 
Imprese senza dipendenti 9,68 98,00 
Ù Imprese con dipendenti 6,63 68,00 
Imprese senza dipendenti 4,00 98,00 
: Imprese con dipendenti 4,47 68,00 
Imprese senza dipendenti 27,67 98,00 
i Imprese con dipendenti 0,58 68,00 
Imprese senza dipendenti 29,09 98,00 
i Imprese con dipendenti 2,78 68,00 
Imprese senza dipendenti 24,32 98,00 
ù Imprese con dipendenti 5,40 68,00 
Imprese senza dipendenti 21,05 98,00 
i Imprese con dipendenti 4,43 68,00 
Imprese senza dipendenti 14,78 98,00 
i Imprese con dipendenti 5,28 68,00 
Imprese senza dipendenti 28,00 98,00 
i Imprese con dipendenti 12,00 68,33 
Imprese senza dipendenti 28,00 98,00 
Ù Imprese con dipendenti 12,00 68,00 
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Incidenza del Margine sui 
ricavi 
Cluster |Modalità di distribuzione 
Soglia Soglia 
minima massima 
6 Imprese senza dipendenti 22,43 98,16 
Imprese con dipendenti 5,00 68,00 
Imprese senza dipendenti 31,76 98,00 
20 
Imprese con dipendenti 14,77 68,00 


Durata delle scorte 
Cluster Malo di GENEISEAD. 
distribuzione Soglia Soglia 
minima massima 

1 Tutti i soggetti 0,00 250,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 161,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 165,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 150,00 
Di Tutti i soggetti 0,00 257,00 
6 Tutti i soggetti 0,00 242,00 
7 Tutti i soggetti 0,00 150,00 
8 Tutti i soggetti 0,00 153,00 
9 Tutti i soggetti 0,00 168,00 
0 Tutti i soggetti 0,00 150,00 
1 Tutti i soggetti 0,00 229,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 134,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 144,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 183,00 
5 Tutti i soggetti 0,00 146,00 
6 Tutti i soggetti 0,00 156,00 
7 Tutti i soggetti 0,00 211,00 
8 Tutti i soggetti 0,00 133,00 
9 Tutti i soggetti 0,00 182,00 
20 Tutti i soggetti 0,00 151,00 
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Resa del capitale rispetto al 
Modalità di valore aggiunto lordo 
Cluster 005 S 
distribuzione Soglia Soglia 

minima massima 

1 Tutti i soggetti 0,45 99.999,00 

2 Tutti i soggetti 0,46 99.999,00 

3 Tutti i soggetti 0,45 99.999,00 

4 Tutti i soggetti 0,54 99.999,00 

5) Tutti i soggetti 0,43 99.999,00 

6 Tutti i soggetti 0,58 99.999,00 

7 Tutti i soggetti 0,39 99.999,00 

8 Tutti i soggetti 0,61 99.999,00 

9 Tutti i soggetti 0,54 99.999,00 

0 Tutti i soggetti 0,38 99.999,00 

1 Tutti i soggetti 0,51 99.999,00 

2 Tutti i soggetti 0,53 99.999,00 

3 Tutti i soggetti 0,53 99.999,00 

4 Tutti i soggetti 0,48 99.999,00 

5) Tutti i soggetti 0,50 99.999,00 

6 Tutti i soggetti 0,47 99.999,00 

7 Tutti i soggetti 0,64 99.999,00 

8 Tutti i soggetti 0,54 99.999,00 

9 Tutti i soggetti 0,54 99.999,00 

20 Tutti i soggetti 0,64 99.999,00 

Valore aggiunto lordo per PAsios Do: do Du 
addetto (in migliaia di euro) Mipendente (n mielicia di 
Cluster | Modalità di distribuzione euro) 
Soglia Soglia Soglia Soglia 

minima massima minima massima 
Gruppo territoriale 2, 5 6,00 120,00 6,00 99.999,00 
i Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,00 150,00 21,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 7,00 120,00 7,00 99.999,00 
i Gruppo territoriale 1, 3, 4 22,50 150,00 22,50 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 6,53 120,00 6,53 99.999,00 
i Gruppo territoriale 1, 3, 4 20,72 150,00 20,72 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 6,18 120,00 6,18 99.999,00 
: Gruppo territoriale 1, 3, 4 20,60 150,00 20,60 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 6,55 120,00 6,55 99.999,00 
ù Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,33 150,00 21,33 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 21,00 120,00 21,00 99.999,00 
3 Gruppo territoriale 1, 3, 4 29,19 150,00 29,19 99.999,00 
7 Gruppo territoriale 2, 5 17,59 120,00 17,59 99.999,00 
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Valore aggiunto lordo per ESOE ig addcio oa 
addetto (in migliaia di euro) dipendente (in migliala di 
Cluster | Modalità di distribuzione euro) 
Soglia Soglia Soglia Soglia 

minima massima minima massima 

Gruppo territoriale 1, 3,4 22,24 150,00 22,24 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 21,29 120,00 21,29 99.999,00 

È Gruppo territoriale 1, 3, 4 2212, 150,00 22,12 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 17,35 120,00 17,35 99.999,00 

i Gruppo territoriale 1, 3,4 22,00 150,00 22,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 17,52 120,00 17,52 99.999,00 

o Gruppo territoriale 1, 3, 4 22,10 150,00 22,10 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 21,00 120,00 21,00 99.999,00 

ih Gruppo territoriale 1, 3, 4 25,00 150,00 25,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 16,00 120,00 16,00 99.999,00 

- Gruppo territoriale 1, 3, 4 20,50 150,00 20,50 99.999.00 
Gruppo territoriale 2, 5 16,74 120,00 16,74 99.999,00 

sà Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,00 150,00 21,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 17,12 120,00 17,12 99.999,00 

o Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,30 150,00 21,30 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 20,57 120,00 20,57 99.999,00 

ta Gruppo territoriale 1, 3, 4 28,00 150,00 28,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 5,61 120,00 5,61 99.999,00 

ti Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,65 150,00 21,65 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 7,16 120,00 7,16 99.999,00 

ui Gruppo tetritoriale 1, 3, 4 20,53 150,00 20,53 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 6,64 120,00 6,64 99.999,00 

di Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,00 150,00 21,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 7,85 120,00 7,85 99.999,00 

n Gruppo tetritotiale 1, 3, 4 21,92 150,00 21,92 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 21,00 120,00 21,00 99.999,00 

si Gruppo territoriale 1, 3, 4 22,22 150,00 22,22 99.999,00 
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SUB ALLEGATO 3.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli 
ammortamenti pet 

Durata delle scorte |beni strumentali mobili 

Modalità di (in giorni) rispetto al valore degli 

Cluster | distribuzione stessi beni strumentali 

mobili ammortizzabili 

Soglia massima Soglia massima 

1 Tutti i soggetti 250,00 28,00 
2 Tutti i soggetti 61,00 28,00 
3 Tutti i soggetti 65,00 28,00 
4 Tutti i soggetti 50,00 28,00 
5 Tutti i soggetti 257,00 28,00 
6 Tutti i soggetti 242,00 28,00 
7 Tutti i soggetti 50,00 28,00 
8 Tutti i soggetti 53,00 28,00 
9 Tutti i soggetti 68,00 28,00 
10 Tutti i soggetti 50,00 28,00 
11 Tutti i soggetti 229,00 28,00 
12 Tutti i soggetti 34,00 28,00 
13. |Tuttiisoggetti 44,00 28,00 
14 |Tuttii soggetti 83,00 28,00 
15 Tutti i soggetti 46,00 28,00 
16 Tutti i soggetti 56,00 28,00 
17 Tutti i soggetti 211,00 28,00 
18. |Tuttiisoggetti 33,00 28,00 
19 Tutti i soggetti 82,00 28,00 
20 Tutti i soggetti 51,00 28,00 
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Incidenza dei costi per 

beni mobili acquisiti in G g A 

dipendenza di contratti Tncidenze del pa 

Cluster Modalità di |gi locazione finanziaria Sidoli d Se 

distribuzione | rispetto al valore degli ne 
stessi 
Soglia massima Soglia massima 

1 Tutti i soggetti 55,00 3,00 
2 Tutti i soggetti 55,00 3,07 
3 Tutti i soggetti 55,00 2,70 
4 Tutti i soggetti 55,00 2,80 
5) Tutti i soggetti 55,00 3,30 
6 Tutti i soggetti 55,00 2,97 
7 Tutti i soggetti 55,00 3,00 
8 Tutti i soggetti 55,00 3,28 
9 Tutti i soggetti 55,00 3,20 
10 Tutti i soggetti 55,00 2,66 
11 Tutti i soggetti 55,00 3,34 
12 Tutti i soggetti 55,00 2,99 
13. |Tuttii soggetti 55,00 3,13 
14 Tutti i soggetti 55,00 2,61 
15 Tutti i soggetti 55,00 2,70 
16 Tutti i soggetti 55,00 2,46 
17 Tutti i soggetti 55,00 3,35 
18. |Tuttii soggetti 55,00 2,86 
19 Tutti i soggetti 55,00 2,86 
20 Tutti i soggetti 55,00 3,50 
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ALLEGATO 4 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE VD42U 


FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI 
ELEMENTI PER OTTICA 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L’evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un’attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore VD42U, evoluzione dello 
studio UD42U. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore VD42U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 
2007: 


«26.70.11 - Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione; 

» 26.70.20 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche; 
+ 27.31.02 - Fabbricazione di fibre ottiche; 

+ 32.50.40 - Fabbricazione di lenti oftalmiche; 


«33.13.01 - Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse 
videocamere). 


L'evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello UD42U 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 320. 


Nella prima fase di analisi 32 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un’incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 
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Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 9 posizioni. 
I motivi di scarto sono stati: 


«quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato, ad eccezione delle imprese che 
svolgono esclusivamente attività di progettazione o installazione o manutenzione / riparazione; 


+ quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 


«quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 


«quadro F (elementi contabili) non compilato; 
+ comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) c/o anagrafico mancante o errato; 


* errata compilazione delle percentuali relative alla produzione e/o lavorazione e commercializzazione (quadro 
O); 
«+ errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C); 


«+ errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia di attività (quadro D e Z); 


* errata compilazione delle percentuali relative ai materiali di produzione (quadro D); 


«+ errata compilazione delle percentuali relative alle materie prime (quadro D); 


* errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti ottenuti/lavorati/installati/manutenuti (quadro D); 


+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione c/o lavorazione, servizi e commercializzazione 


(quadro Z); 


* incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scatti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 279. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


+ un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


+ un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della C/ster Analysis, applicata ai risultati dell’ Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appartenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 
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L'utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
l'aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di eustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 4.A. 


DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, pet ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 
anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 
» » 
ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


+» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili?; 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessP; 
è Durata delle scorte!; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavî. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 4.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. Inoltre 
sono state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 

beni strumentali mobili. 

3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 

leasing) e i canoni di leasing. 

4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
8) 8 8 

componente residuale di costo. 

© Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l’indicatore “Incidenza dei costi residuali di 

gestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 
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Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stepwis@”?. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell'impresa. 


Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici 
legate al luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già 
rilevate con la Cluster Analysis. 


A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dello studio della ‘’Territorialità del livello delle retribuzioni definita su 
dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 2011” che differenzia il territorio nazionale sulla base dei 
livelli retributivi per settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo il livello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile 
standardizzata che varia da zero a uno ed è stata analizzata la sua interazione con la vatiabile “Collaboratori 
dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 
100), Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato 
diviso 100) escluso il primo socio”. 


Nel Sub Allegato 4.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


7 Il metodo ségpwise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
regressione dackmward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione lackmard inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo s/gp/se, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 

8 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«e Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 4.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei?. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!0. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!!. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 4.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


° Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo sfgbmise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
!0 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w;= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
!! La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


3 —Maxfw},w3,...v,]} 


Prob; = 
x MEMI] 


k=1 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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ANALISI DELLA COERENZA 


L’analisi della coerenza permette di valutare l'impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili c/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 

Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 

è Durata delle scorte; 

» Valore aggiunto lordo per addetto!5; 

* Incidenza del Margine sui ricavi"; 

» Margine per addetto non dipendente!5; 

* Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”; 


«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 4.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche!8 
differenziate per gruppo omogeneo; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della 
“presenza/ assenza del personale dipendente”! I valori delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad 
eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, 
scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel 
settore, nel cluster specifico e in relazione alla presenza/assenza del personale dipendente, per gli indicatori per i 
quali è previsto. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 4.D. 
I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 4.E. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scotte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
dell'intervallo individuato come economicamente coerente. Inoltre se il valore dell’indicatore si posiziona al di 
sopra dell’estremo superiore di detto intervallo, la situazione di coerenza si verifica qualora le Rimanenze finali 
sui ricavi? risultino calcolabili e non maggiori a 0,12. 


12 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

13 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti 
il valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc. 

4 L’indicatore misura l'incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

!5 Lindicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell’impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

16 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l’utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

” L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

18 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

19 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 
20 I ricavi fanno riferimento ai “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)”. 
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Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?! o indeterminato? il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l’indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, se il valore 
dell'indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 


Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili, 

* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi; 


2! Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pati a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

22 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 

23 indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 
2 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 
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«e Durata delle scorte; 


». Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 4.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valori delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 4.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 4.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro”?27, 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 1,3392). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 


7927 


finanziaria 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 0,3932). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 


25 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 


26 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 


2? La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale? viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pari 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica8. 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità??3!, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (c/uster), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 


Tabella 1- Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 
da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,1092 
2 1,0750 


28 L’indicatore “Durata delle scorte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l’indicatore non è calcolabile; 
® Il rapporto tra le Rimanenze finali e i “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)” 
risulta superiore a 0,12 oppure non calcolabile oppure indeterminato; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 
29 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali+ Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


30 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

3! Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ticavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo puntuale di cluster” come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, per 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%, Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??33, 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
A 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


Al ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


Nell Allegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 4.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 


3° Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 
estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell'effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - ®)%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l'intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 

33 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


P-392*s va cx 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 
opportunamente pesate per controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità; 
® Sè la radice quadrata del Meay Square Error (RMSE); 


attraverso la seguente formula: 


dove: 


® xèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 
e 3,92è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di S1def che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ” e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell’Allegato 24. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 4.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base della tipologia di attività, che ha consentito di distinguere le 
imprese specializzate nella installazione, manutenzione ed assistenza/riparazione di attrezzature ottiche (cluster 
1) e quelle che producono e lavorano articoli ottici (cluster 2). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l’indicazione di valori 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA/ RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE OTTICHE 


NUMEROSITÀ: 126 


Le imprese del cluster sono ditte individuali (55% dei casi), società di persone (29%) e società di capitali (16%). Si 
tratta di imprese che occupano 2 addetti. Solo nel 37% dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 


Le superfici utilizzate per l’esercizio dell’attività sono limitate essenzialmente a 51 mq di produzione / lavorazione 
e 15 mq di uffici. Sono talvolta presenti anche 71 mq di magazzino (42% dei casi) e 30 mq di 
esposizione/vendita (30%). 


Le imprese del cluster operano sia in conto terzi (43% dei ricavi) sia in conto proprio (66% dei ricavi nel 49% dei 
casi). Nel 43% dei casi, il 57% dei ricavi deriva dalla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non 
trasformati c/o non lavorati dall'impresa. 


L'attività riguarda quasi esclusivamente installazione, manutenzione e assistenza/riparazione (93% dei ricavi) di 
vari prodotti, in particolare per fotografia e cinematografia. 


Coerentemente con il tipo di attività, i materiali di produzione più utilizzati sono parti d’acquisto/componenti, 
impiegati soprattutto per l’assistenza/riparazione e, più raramente, per la pulizia di elementi ottici. 


La clientela è eterogenea: privati (59% dei ricavi nel 46% dei casi), commercianti al dettaglio (49% nel 37%), 
industria (53% nel 25%) ed enti pubblici e privati (33% nel 26%); l’area di mercato si estende fino a livello 
nazionale. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 2 saldatrici (29% dei casi), 1 banco di lavoro, 1 attrezzatura per la pulizia di 
elementi ottici (20%), 2 strumenti specifici di diagnosi per strumenti ottici e fotocinematografici (32%), 3 
strumenti di misura e controllo (33%) e 3 work station (21%). 


Le imprese del cluster sono localizzate in particolare in Lombardia (21% dei casi) e Lazio (18%). 
CLUSTER 2 - IMPRESE CHE PRODUCONO E LAVORANO ARTICOLI OTTICI 
NUMEROSITÀ: 151 


Il cluster è costituito per la maggior parte da società (di capitali nel 54% dei casi e di persone nel 21%) ed, in 
misura minore, da ditte individuali (25%). Si tratta di imprese in cui operano 7 addetti, di cui 5 dipendenti, tra cui 
si rilevano 3-4 impiegati (42% dei casi) e 4 operai generici (38%). 


I locali destinati alla produzione/lavorazione sono pari a 227 mq. Si rileva inoltre la presenza di 110 mq di 
magazzino e 62 mq di uffici. 


Queste imprese operano per lo più in conto proprio (59% dei ricavi), ma anche, in misura minore, in conto terzi 
(64% dei ricavi nel 46% dei casi). Nel 41% dei casi, il 29% dei ricavi deriva dalla commercializzazione di prodotti 
acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall'impresa. 


Le imprese del cluster effettuano prevalentemente attività di fabbricazione e lavorazione (83% dei ricavi) di vati 
articoli ottici. 


Nel processo produttivo vengono utilizzate soprattutto materie plastiche, vetro e patti d’acquisto/componenti. 
p P tea p P. ) p: q pi 
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Le fasi principali della produzione/lavorazione sono: progettazione/industrializzazione, lavorazioni meccaniche, 
lavorazioni di rifinitura, assemblaggio/avvolgimento, confezionamento/imballaggio, assistenza/riparazione, 
ispezione / collaudo e pulizia di elementi ottici. 


La clientela è rappresentata prevalentemente da imprese industriali (68% dei ricavi nel 40% dei casì), 
commercianti al dettaglio (62% nel 40%) e privati (51% nel 32%). L’area di mercato si estende fino a livello 
internazionale; nel 40% dei casi, l’export costituisce il 33% dei ricavi. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 4 macchine utensili a moto rettilineo o rotatorio, 2 saldatrici (32% dei casi), 3 
banchi di lavoro, 2 attrezzature per la pulizia di elementi ottici (39%), 2 strumenti specifici di diagnosi per 
strumenti ottici e fotocinematografici (21%), 4 strumenti di misura e controllo (48%) e 4 work station (28%). 


Le imprese del cluster sono localizzate soprattutto in Lombardia (26% dei casi), Veneto (14%) e Lazio (13%). 
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SUB ALLEGATO 4.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 
applicazione dello studio di settore: 


«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro 34); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del 
contratto*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria); 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati35); 
* Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 


generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


» Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto)/(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


«+ Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti59); 


«+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 


strumentali mobili34); 


34 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

35 In fase di applicazione dell'indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


36 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell' Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . "i Mari divercì MIO DA da P 3 P 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività ne! Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 


Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 

Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 


Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti?7). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti)88; 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


* Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR®? - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 


37 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in pattecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d'imposta” diviso 12). 
38 Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
39 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
40 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)3* + Spese pet acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


» Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 
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SUB ALLEGATO 4.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Modalità di ricavi 
Cluster tano È 
distribuzione Soglia Soglia 
minima massima 

1 Imprese senza dipendenti 32,16 95,00 

Imprese con dipendenti 12,06 68,00 

2 Imprese senza dipendenti 16,61 95,00 

Imprese con dipendenti 5,76 68,00 

Valore SS tordo Pf" | Durata delle scorte (in giorni) 
CHE Modalità di | addetto (in migliaia di euro) 
uster SS: ; 
distribuzione Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 

1 Tutti i soggetti 19,00 120,00 0,00 250,00 
2 Tutti i soggetti 21,09 150,00 0,00 330,00 


Margine per addetto non 


dipendente (in migliaia di 
Modalità di ci 
Cluster ra euro) 
distribuzione 
Soglia Soglia 
minima massima 
i Tutti i soggetti 19,00 99.999,00 
è Tutti i soggetti 21,09 99.999,00 
Resa del capitale rispetto al 
Modalità di valore aggiunto lordo 
Cluster nta 
distribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
1 Tutti i soggetti 0,51 99.999,00 
2 Tutti i soggetti 0,28 99.999,00 
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SUB ALLEGATO 4.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Cluster 


Modalità di 
distribuzione 


Durata delle scorte (in 
giorni) 


Incidenza degli 
ammortamenti per 
beni strumentali mobili 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 


Soglia massima 


Soglia massima 


Tutti i soggetti 


250,00 


28,00 


Tutti i soggetti 


330,00 


28,00 


Cluster 


Modalità di 
distribuzione 


Incidenza dei costi per 

beni mobili acquisiti in 

dipendenza di contratti 

di locazione finanziaria 

rispetto al valore degli 
stessi 


Incidenza dei costi 
residuali di gestione 
sui ricavi 


Soglia massima 


Soglia massima 


Tutti i soggetti 


Tutti i soggetti 


55,00 
55,00 


3,50 
3,54 
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ALLEGATO 5 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE VD43U 


FABBRICAZIONE DI APPARECCHI 
MEDICALI E PROTESI 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L’evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un’attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore VD43U, evoluzione dello 
studio UD43U. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore VD43U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 
2007: 


» 26.60.09 - Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche; 
» 28.99.30 - Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere; 

» 32.50.13 - Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario; 
«32.50.30 - Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione); 

* 32.99.14 - Fabbricazione di maschere antigas; 


«33.13.03 - Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirutgico e 
veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria; 


«33.20.07 - Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria. 


L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello UD43U 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 1.087. 


Nella prima fase di analisi 116 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un’incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 
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Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 19 
posizioni. I motivi di scarto sono stati: 


+ quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato, ad eccezione delle imprese che 
svolgono esclusivamente attività di progettazione o installazione o manutenzione; 


«quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 

«+ quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 

+ quadro F (elementi contabili) non compilato; 

» comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) e Jo anagrafico mancante o errato; 

+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione e/o lavorazione e commercializzazione (quadro 
O); 

» errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C e Z); 

«+ errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia di attività (quadro D); 

» errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti ottenuti e /o lavorati (quadro D); 

+ errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia di produzione e servizi offerti (quadro D); 


+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione c/o lavorazione, servizi e commercializzazione 


(quadro Z); 


» errata compilazione delle percentuali relative ai materiali di produzione utilizzati (quadro Z); 


* incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 952. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


«+ un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


* un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 
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La tecnica statistica della C/uster Anabysis, applicata ai risultati dell’ Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


L’utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di eustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 5.A. 


DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, pet ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 


e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
fe) 

imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 

anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 

; » 

ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 

contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 

+» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stess; 


«Durata delle scorte4; 
». Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavf. 
Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 5.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 


1 Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appartenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono ‘aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 

? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 
3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 
4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 


5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altte componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 
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rispettavano le condizioni di normalità economica‘ anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. Inoltre 
sono state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stebwise”?. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell'impresa. 


Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici 
legate al luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già 
rilevate con la Cluster Analysis. 


A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dello studio della ‘“Territorialità del livello delle retribuzioni definita su 
p 

dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 2011” che differenzia il territorio nazionale sulla base dei 

livelli retributivi per settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo il livello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile 
standardizzata che varia da zero a uno ed è stata analizzata la sua interazione con la vatiabile ‘Collaboratori 
dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 
100), Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato 
diviso 100) escluso il primo socio”. 


Nel Sub Allegato 5.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


6 Vedi “Analisi della Normalità Economica”, Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l'indicatore “Incidenza dei costi residuali di 
gestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 

7 Il metodo ségpwise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione dackmard inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo s/gpmise, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 

8 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«e Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 5.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei?. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!0. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!!. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 5.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


° Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo sfgmise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
10 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
!! La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


3 —Maxfw},w3,...v,]} 


Prob; = 
x MEMI] 


k=1 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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ANALISI DELLA COERENZA 


L’analisi della coerenza permette di valutare l'impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili c/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 

è Durata delle scorte; 

» Valore aggiunto lordo per addetto!5; 

* Incidenza del Margine sui ricavi"; 

» Margine per addetto non dipendente!5; 

* Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”; 


«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 5.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche!8 
differenziate per gruppo omogeneo; per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per 
addetto non dipendente” anche sulla base della “territorialità generale”?! a livello comunale; per l’indicatore 
“Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”20, I valori 
delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente 
plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori ‘Valore 
aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area 
territoriale di appartenenza; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della 
presenza/assenza del personale dipendente. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 5.D. 
I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 5.E. 


Il soggetto risulta coerente pet l’indicatore “Durata delle scorte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
ii 
dell'intervallo individuato come economicamente coerente. Inoltre se il valore dell’indicatore si posiziona al di 


12 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

13 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti 
il valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc.. 

4 L’indicatore misura l'incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

!5 Iindicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell’impresa di remunerare, al lordo del costo pet godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

16 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l’utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

” L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

18 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

19 ] criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 
20 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 
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sopra dell’estremo superiore di detto intervallo, la situazione di coerenza si verifica qualora le Rimanenze finali 
sui ricavi?! risultino calcolabili e non maggiori a 0,13. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?? o 
indeterminato? il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l’indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, se il valore 
dell’indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l'indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
pet gruppo omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non 
dipendente” tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse 
aree territoriali. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 
Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 


2! I ricavi fanno riferimento ai “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)”. 

22 Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pati a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

23 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 

L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 
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* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi; 


«e Durata delle scorte; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 5.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valoti delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 5.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 5.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro”28, 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 4,6888). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


25 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

26 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

27 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 


28 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pati al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria””28, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 1,5327). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale? viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pati 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali39, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica3!. 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità”? 


29 L’indicatore “Durata delle scorte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l’indicatore non è calcolabile; 
e Ilrapporto tra le Rimanenze finali e i “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)” 
risulta superiore a 0,13 oppure non calcolabile oppure indeterminato; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 
30 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali+ Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


31 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

3° Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ticavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (c/uster), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 


Tabella 1- Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 
da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,0374 
2 1,0848 
3 1,0828 
4 1,1762 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo puntuale di cluster” come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, per 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%33, Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??34, 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogenoo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
A 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


Al ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’ Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


33 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 
estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell’effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - ®)%”, dove « rappresenta la 
probabilità che l'intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 

34 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


$-392*s x cx 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 


attraverso la seguente formula: 


dove: 


opportunamente pesate per controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità; 
e sè la radice quadrata del Mean Square Error (RMSE); 
e Xxèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 


e 3,92 è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di Sderf che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ” e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell'Allegato 24. 


Nell’Allegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 5.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 5.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 
si tipologia di attività; 
S tipologia di produzione e servizi offerti; 
s grado di integrazione del processo produttivo. 


La tipologia di attività ha consentito di individuare imprese che svolgono prevalentemente fabbricazione e 
lavorazione (cluster 1), realtà produttive che associano alla fabbricazione ed alla lavorazione anche la 
commercializzazione (cluster 3 e 4) ed imprese che effettuano soprattutto manutenzione ed installazione (cluster 


2). 


La tipologia di produzione e servizi offerti ha contraddistinto all’interno del settore le imprese che trattano sia 
pologi p P 

prodotti su misura/personalizzati che articoli in serie (cluster 3) da quelle che svolgono l’attività solo sui prodotti 

su misura/personalizzati (cluster 4). 


Infine, il grado di integrazione del processo produttivo ha permesso di isolare imprese con ciclo di produzione 
completo (cluster 1). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l’indicazione di valoti 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - IMPRESE CON CICLO DI PRODUZIONE COMPLETO CHE REALIZZANO PRODOTTI VARI 
NUMEROSITÀ: 142 


Le imprese appartenenti al cluster sono quasi esclusivamente società (di capitali nel 77% dei casi e di persone nel 
16%), con una struttura composta da 11 addetti, di cui 9 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 3 impiegati, 
2-3 operai generici e 5 operai specializzati (40% dei casi). 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 542 mq di produzione/lavorazione, 392 mq 
di magazzino e 131 mq di uffici. 


Si tratta di imprese che svolgono soprattutto attività di fabbricazione e lavorazione (81% delle attività svolte) ed, 
in misura minore, progettazione (12%), prevalentemente in conto proprio (69% dei ricavi) ma anche in conto 
terzi (59% dei ricavi nel 35% dei casi). Non si registra alcuna prevalenza di prodotto. La clientela è eterogenea ed 
è rappresentata da: commercianti all’ingrosso (29% dei ricavi), industria (54% dei ricavi nel 25% dei casi), 
commercianti al dettaglio (51% nel 26%) e strutture e presidi sanitari pubblici (25% nel 28%). L’area di mercato 
si estende fino al contesto internazionale; il 22% dei ricavi deriva dall’export. 


Le materie prime impiegate nel processo produttivo sono prevalentemente leghe metalliche e materie plastiche. I 
materiali di produzione utilizzati sono quasi esclusivamente acquistati direttamente dall'impresa. 


Il ciclo di produzione è integrato e le principali fasi sono: progettazione c/o industrializzazione, lavorazioni 
meccaniche a caldo c/o a freddo, lavorazioni di rifinitura, assemblaggio (meccanico, saldatura, incollaggio), 
assemblaggio elettrico e/o cablaggio, assistenza e/o riparazione, ispezione e/o collaudo e confezionamento e/o 
imballaggio. 


La dotazione di beni strumentali include: 3 macchine utensili a moto rettilineo o rotatorio, 3 saldatrici (46% dei 
casi), 2 attrezzature per confezionamento e imballaggio (39%), 3 strumenti di misura e controllo di grandezze 
elettriche o elettromagnetiche e di radiazione (39%), 8 strumenti di misura e controllo di grandezze meccaniche 
(35%), 5 macchine o impianti per stampaggio a freddo o da taglio (26%), 3 macchine o impianti per 
lucidatura/pulitura (28%) e 5 banchi di lavoro. 
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CLUSTER 2 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI PRODOTTI VARI 
NUMEROSITÀ: 397 


Le imprese appartenenti al cluster sono sia società (di capitali nel 30% dei casi e di persone nel 21%) che ditte 
individuali (49%), con una struttura composta da 2 addetti. Solo nel 41% dei casi si fa ricorso a personale 
dipendente. 


Le superfici destinate allo svolgimento  dell’attività sono limitate alla presenza di 31 mq di 
produzione / lavorazione e 20 mq di uffici. Nel 46% dei casi sono presenti 65 mq di magazzino. 


Si tratta di imprese che svolgono soprattutto attività di manutenzione (62% delle attività svolte) ed, in misura 
minore, installazione (33% delle attività svolte nel 45% dei casi), per una clientela eterogenea e rappresentata da: 
strutture e presidi sanitari pubblici (58% dei ricavi nel 32% dei casi), studi dentistici (79% nel 33%), strutture e 
presidi sanitari privati (40% nel 19%), privati (28% nel 18%) ed industria (73% nel 17%). L’area di mercato si 
estende fino alle regioni limitrofe. 


Il ciclo di produzione è articolato nelle fasi di assistenza c/o riparazione, ispezione e/o collaudo e installazione. 


La dotazione di beni strumentali è limitata alla presenza di 2 strumenti di misura e controllo di grandezze 
elettriche o elettromagnetiche e di radiazione (31% dei casi), 1 saldatrice (23%) e 2 banchi di lavoro (43%). 


CLUSTER 3 - OFFICINE ORTOPEDICHE CHE REALIZZANO E COMMERCIALIZZANO PRODOTTI SU 
MISURA/PERSONALIZZATI E ARTICOLI IN SERIE 


NUMEROSITÀ: 192 


Le imprese appartenenti al cluster sono prevalentemente società (di capitali nel 42% dei casi e di persone nel 
28%) ed, in misura minore, ditte individuali (30%), con una struttura composta da 7 addetti, di cui 6 dipendenti, 
tra i quali si rileva la presenza di 2 impiegati e 2 operai generici. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 124 mq di produzione/lavorazione, 84 mq 
di magazzino e 35 mq di uffici. Sono inoltre presenti 80 mq di locali destinati ad esposizione e vendita. 


Si tratta di imprese che svolgono soprattutto attività di fabbricazione e lavorazione (65% delle attività svolte), 
prevalentemente in conto proprio (59% dei ricavi), alla quale affiancano la commercializzazione di prodotti 
acquistati da terzi (22%). I prodotti trattati sono principalmente quelli ortopedici e sono rappresentati da 
calzature ortopediche e ortesi plantari (34% dei ricavi), busti, corsetti, cinti e ventriere (17%), tutori per il tronco 
e arti (12%), deambulatori e carrozzine (10%), protesi funzionali, estetiche, cinematiche (10%) e stampelle (5% 
dei ricavi nel 48% dei casi). La tipologia di produzione è mista e riguarda protesi ed ortesi su 
misura/personalizzate (42% dei ricavi), ausili per la mobilità personale adattati (12%), altri prodotti su 
misura/personalizzati (11%) e protesi ed ortesi in serie (9%). Vengono inoltre offerti i seguenti servizi: 
riparazione di ausili per la mobilità (7% dei ricavi nel 34% dei casi), noleggio di apparecchi medicali e per la 
riabilitazione (9% nel 30%) e prove di adattamento (14% nel 28%). 


La clientela è rappresentata soprattutto da strutture e presidi sanitari pubblici (48% dei ricavi) e da privati (26%), 
su un’area di mercato che si estende fino al contesto nazionale. 


Le materie prime impiegate nel processo produttivo sono prevalentemente materie plastiche, cuoio e pellami, 
tessuti, gessi, resine, colle e adesivi e leghe metalliche. I materiali di produzione utilizzati sono quasi 
esclusivamente acquistati direttamente dall’impresa. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: misurazione (o presa misure), progettazione c/o 

8g 
industrializzazione, lavorazioni meccaniche a caldo e/o a freddo, lavorazioni di rifinitura, trattamenti termici e/o 
protettivi e/o superficiali, assemblaggio (meccanico, saldatura, incollaggio), assistenza c/o riparazione, ispezione 
c/o collaudo, confezionamento e/o imballaggio ed installazione. 


La dotazione di beni strumentali include: 2 macchine utensili a moto rettilineo o rotatorio, 1 forno (per 
trattamenti termici metalli, essiccatuta, ecc.), 1 saldatrice, 1 macchina o impianto per sottovuoto, 2 macchine per 
cucire, 1 allineatore per protesi, 1-2 forni di fusione (35% dei casi), 1 macchina o impianto per 
lucidatura/pulitura (45%) e 4 banchi di lavoro. 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


CLUSTER 4 - OFFICINE ORTOPEDICHE CHE REALIZZANO E COMMERCIALIZZANO PRODOTTI SU 
MISURA/PERSONALIZZATI 


NUMEROSITÀ: 210 


Le imprese appartenenti al cluster sono sia società (di persone nel 30% dei casi e di capitali nel 25%) che ditte 
individuali (45%), con una struttura composta da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 60 mq di produzione / lavorazione, 26 mq di 
magazzino e 17 mq di uffici. Sono inoltre presenti 28 mq di locali destinati ad esposizione e vendita. 


Si tratta di imprese che svolgono soprattutto attività di fabbricazione e lavorazione (74% delle attività svolte), 
prevalentemente in conto proprio (59% dei ricavi) ed, in misura minore, in conto terzi (65% dei ricavi nel 35% 
dei cas). Nel 39% dci casi la commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati c/o non lavorati 
dall’impresa genera il 41% dei ricavi. I prodotti trattati sono principalmente quelli ortopedici e sono rappresentati 
da calzature ortopediche e ortesi plantari (52% dei ricavi), busti, corsetti, cinti e ventriere (10%) e tutori pet il 
tronco e arti (13% dei ricavi nel 43% dei casi). La tipologia di produzione riguarda soprattutto protesi ed ortesi su 
misura / personalizzati (54% dei ricavi) ed altri prodotti su misura / personalizzati (32% dei ricavi nel 32% dei casi). 


La clientela è rappresentata da: privati (36% dei ricavi), strutture e presidi sanitari pubblici (64% dei ricavi nel 
44% dei casi), enti pubblici (46% nel 21%) e commercianti al dettaglio (49% nel 18%), su un’area di mercato che 
si estende fino alle regioni limitrofe. 


Le materie prime impiegate nel processo produttivo sono prevalentemente cuoio e pellami, materie plastiche, 
resine, gessi e colle e adesivi. I materiali di produzione utilizzati sono quasi esclusivamente acquistati direttamente 
dall’impresa. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: misurazione (o presa misure), progettazione e/o 
industrializzazione, lavorazioni meccaniche a caldo c/o a freddo, lavorazioni di rifinitura, assemblaggio 
(meccanico, saldatura, incollaggio) e assistenza e/o riparazione. 


La dotazione di beni strumentali include: 1 macchina per cucite, 2 macchine utensili a moto rettilineo 0 rotatorio 
(39% dei casi), 1 macchina o impianto pet lucidatura/pulitura (33%), 1 forno (per trattamenti termici metalli, 
essiccatura, ecc.) (33%), 1 saldatrice (24%), 1 macchina o impianto per sottovuoto (29%) e 2 banchi di lavoro. 
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SUB ALLEGATO 5.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 
applicazione dello studio di settore: 


«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro 35); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del 
contratto*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria35); 


*» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati?0); 
* Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 


generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


» Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto)/(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


«Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti??); 


«+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 


strumentali mobili85); 


35 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

36 In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


37 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . îi ari divercì MIO DA dg P è s 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 

Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 

Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 


Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti*8). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti); 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


* Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR‘ - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Fsistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 


38 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 

numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori cootdinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 


(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 

Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
39 Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
40 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
4! Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)3? + Spese per acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


» Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 
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SUB ALLEGATO 5.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Modalità di ricavi 
Cluster distribuzi E x 
stribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
1 Imprese senza dipendenti 23,00 100,00 
Imprese con dipendenti 6,00 75,00 
2 Imprese senza dipendenti 28,00 100,00 
Imprese con dipendenti 14,00 75,00 
6) Imprese senza dipendenti 25,00 100,00 
Imprese con dipendenti 13,00 75,00 
4 Imprese senza dipendenti 35,00 100,00 
Imprese con dipendenti 15,00 75,00 
Resa del capitale rispetto al 
Modalità di valore aggiunto lordo 
Cluster QI n 
distribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
1 Tutti i soggetti 0,40 99.999,00 
2 Tutti i soggetti 0,60 99.999,00 
3 Tutti i soggetti 0,80 99.999,00 
4 Tutti i soggetti 0,70 99.999,00 
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Durata delle scorte (in giorni) 
CIastee Modalità di È ; 
distribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
1 Tutti i soggetti 0,00 315,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 120,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 220,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 220,00 


È Margine per addetto non 
Valore aggiunto lordo per c PR 
IDO inn dipendente (in migliaia di 
addetto (in migliaia di euro) 
Cluster |Modalità di distribuzione euro) 
Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
1 Gruppo territoriale 2, 5 27,00 100,00 27,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 34,00 120,00 34,00 99.999,00 
2 Gruppo territoriale 2, 5 21,00 100,00 21,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 25,00 120,00 25,00 99.999,00 
3 Gruppo territoriale 2, 5 28,00 100,00 28,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 32,00 120,00 32,00 99.999,00 
4 Gruppo territoriale 2, 5 22,00 100,00 22,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 22,00 120,00 22,00 99.999,00 
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SUB ALLEGATO 5.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli 
ammortamenti pet 
. . ,. | Durata delle scorte (in |beni strumentali mobili 
Cluster Modalità di giorni) rispetto al valore degli 
distribuzione stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 315,00 25,00 
2 Tutti i soggetti 120,00 25,00 
I Tutti i soggetti 220,00 25,00 
4 Tutti i soggetti 220,00 25,00 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 5 n c 
c c .| Incidenza dei costi 
... ,, | dipendenza di contratti PE TI IDA CURA 
Cluster | Modalità di | gi locazione finanziaria a Rat 
distribuzione | rispetto al valore degli 
stessi 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 55,00 4,00 
2 Tutti i soggetti 55,00 2,50 
3 Tutti i soggetti 55,00 3,00 
4 Tutti i soggetti 55,00 3,50 
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ALLEGATO 6 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE VD44U 


FABBRICAZIONE DI ACCESSORI PER 
AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E 
BICICLETTE 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L’evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un'attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opeta anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore VD44U, evoluzione dello 
studio UD44U. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore VD44U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 
2007: 


» 28.11.12 - Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e patti simili di motori a combustione interna; 
» 29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca; 
» 30.91.20 - Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori; 


«30.92.20 - Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette. 


L'evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello UD44U 
pet la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 1.438. 


Nella prima fase di analisi 187 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un'incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 36 
posizioni. I motivi di scarto sono stati: 
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«quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 

«quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 

«+ quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 

+ quadro F (elementi contabili) non compilato; 

+ comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 

«errata compilazione delle percentuali relative alla produzione e/o lavorazione e commercializzazione (quadro 
O); 

* errata compilazione delle percentuali relative al mercato di riferimento (quadro C); 

«+ errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C); 

» errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti ottenuti e/o lavorati (quadro D); 


«+ errata compilazione delle percentuali relative alla destinazione dei prodotti (quadro D); 


+ errata compilazione delle percentuali relative ai materiali di produzione utilizzati (quadro Z); 


» incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 1.215. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


»  un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


* un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della C/ster Analysis, applicata ai risultati dell’Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


L’utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
l'aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appartenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 
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Nel procedimento di e/ystering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 6.A. 


DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, pet ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
fe) 

imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 

anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 

» » 

ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


+» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stess#; 
è Durata delle scorte‘; 


» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavf. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 6.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. Inoltre 
sono state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 

© Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l’indicatore “Incidenza dei costi residuali di 
gestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stebwise”?. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell'impresa. 


Nel Sub Allegato 6.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


7 Il metodo s/gpmise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione dackmard inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo szepvise, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«e Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 6.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogene!8. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti?. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!0. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 6.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


8 Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo sfgise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
9 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w;= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
10 La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


3 —Maxfw},w3,...v,]} 


Prob; = 
x MEMI] 


k=1 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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ANALISI DELLA COERENZA 


L’analisi della coerenza permette di valutare l'impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili c/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 

«e Durata delle scorte!l; 

» Valore aggiunto lordo per addetto!; 

* Incidenza del Margine sui ricavi; 

»* Margine per addetto non dipendente!4; 

«Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”; 


«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo", 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 6.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche!? 
differenziate per gruppo omogeneo; per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per 
addetto non dipendente” anche sulla base della “territorialità generale”?! a livello comunale; per l’indicatore 
“Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”!9, I valori 
delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente 
plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori ‘Valore 
aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area 
territoriale di appartenenza; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della 
presenza/assenza del personale dipendente. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 6.D. 


I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 6.E. 


1! L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

12 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti 
il valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc. 

3 L’indicatore misura l'incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

14 Lindicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell’impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

15 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l’utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

° L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

17 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

18 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 

1° La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 
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Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scotte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?0 o 
indeterminato?! il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l’indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, se il valore 
dell’indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l'indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
pet gruppo omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non 
dipendente” tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse 
aree territoriali. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 
Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili*, 


20 Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pari a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

2! Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 

22 1’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 


beni strumentali mobili. 
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* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi”; 


e Durata delle scorte; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 6.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valori delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 6.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 6.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro”26. 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 1,9867). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


23 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

2 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

25 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle alte componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 

26 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria?”26, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 0,6400). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale?” viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo patri 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali28, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica?9. 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità”30, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 


2? L’indicatore “Durata delle scorte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l’indicatore non è calcolabile; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 

28 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali + Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


29 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

30 Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ticavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (c/uster), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 


Tabella 1- Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 


da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,0453 
2 1,0293 
3 1,0927 
4 1,0768 
5 1,0964 
6 1,1063 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogenco, il “ricavo puntuale di cluster” come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, per 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%3!, Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??32, 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
A 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogenco, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


Al ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


31 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 
estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell’effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - a)%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l'intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 

32 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


J-392*s vx'cx 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 


attraverso la seguente formula: 


dove: 


opportunamente pesate per controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità; 
e sè la radice quadrata del Meay Square Error (RMSE); 
® xèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 


e 3,92è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di Sderf che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ” e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell’Allegato 24. 


Nell’ Allegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 6.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 6.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 
si il mercato di riferimento; 
= il segmento di mercato. 


Sulla base della specializzazione per mercato di riferimento si possono distinguere le imprese che realizzano 
prodotti prevalentemente per i seguenti settori: 


n motoveicoli e ciclomotori (cluster 2); 


biciclette (cluster 3); 
5 autovetture (cluster 4 e 6); 
: autoveicoli industriali e commerciali (cluster 5). 


Il segmento di mercato, invece, ha permesso di evidenziare gruppi omogenei che realizzano prodotti soprattutto 
per il primo allestimento (cluster 4 e 5) e per l’after market (cluster 6); è stato inoltre individuato un cluster che 
opera nella subfornitura (cluster 1). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l’indicazione di valori 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - IMPRESE CHE PRODUCONO COMPONENTI E SEMILAVORATI PREVALENTEMENTE PER 
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI 


NUMEROSITÀ: 230 


Il cluster è formato soprattutto da società (di capitali nel 52% dei casi e di persone nel 23%) ed, in misura 
minore, da ditte individuali (25%), con una struttura composta da 8 addetti, di cui 6 dipendenti, tra i quali si rileva 
la presenza 3 operai generici e 3 impiegati (41% dei casi). 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono formate da 617 mq di locali destinati alla 
produzione/lavorazione, 224 mq di magazzino e 82 mq di uffici. 


La produzione è realizzata prevalentemente in conto terzi (57% dei ricavi) ed, in misura minore, in conto proprio 
) , 


(36%). 


La clientela è costituita prevalentemente da imprese costruttrici di parti e accessori (74% dei ricavi nel 46% dei 
casi), altre imprese industriali e/o artigianali (54% nel 44%) e imprese costruttrici di automezzi e mezzi di 
trasporto in genere (53% nel 19%). Nel 48% dei casi, il 59% dei ricavi deriva dalla fornitura di componenti e 
semilavorati per altri mercati non legati ai mezzi di trasporto. L’area di mercato si estende dall'ambito regionale a 
quello internazionale; l’export genera il 32% dei ricavi nel 31% dei casi. 


Le imprese operano principalmente all’interno di catene di subfornitura (66% dei ricavi), in particolare nel 
mercato delle autovetture e degli autoveicoli industriali e commerciali. 


La produzione riguarda soprattutto componenti c/o parti di ricambio (47% dei ricavi) e semilavorati (65% dei 
ricavi nel 33% dei casi), relativi in particolare a carrozzeria, motore, trasmissione, interni e finiture e sistema 
frenante. 


Il ciclo di produzione include le fasi di: progettazione, saldatura, lavorazioni meccaniche, rifinitura, assemblaggio, 
collaudo ed imballaggio e confezionamento. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 11 macchinari e attrezzature per la lavorazione dei metalli (47% dei casi), 9 
macchinari ed attrezzature per le lavorazioni meccaniche (33%), 4 macchinari ed attrezzature per saldatura (35%) 
e 7 strumenti per il collaudo (39%). 
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Le imprese del cluster sono localizzate soprattutto in Piemonte (30% dei casi, in particolare nella provincia di 
Torino con il 23% delle imprese), Lombardia (19%) e Veneto (14%). 


CLUSTER 2 - IMPRESE CHE REALIZZANO COMPONENTI ED ACCESSORI PER MOTOVEICOLI E 
CICLOMOTORI 


NUMEROSITÀ: 202 


Il cluster è formato soprattutto da società (di capitali nel 45% dei casi e di persone nel 23%) ed, in misura 
minore, da ditte individuali (32%), con una struttura composta da 7 addetti, di cui 6 dipendenti, tra i quali si rileva 
la presenza di 1 impiegato e 3 operai generici. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono formate da 574 mq di locali destinati alla 
produzione/lavorazione, 278 mq di magazzino e 78 mq di uffici. 


Si tratta di imprese che operano sia in conto proprio (51% dei ricavi) che in conto terzi (40%). 


La clientela è varia ed è composta da imprese costruttrici di automezzi e mezzi di trasporto in genere (50% dei 
ricavi nel 41% dei casi), commercianti all’ingrosso (47% nel 40%), privati (31% nel 39%), altre imprese 
costruttrici di parti e accessori (41% nel 35%) e commercianti al dettaglio (31% nel 34%). L’area di mercato si 
estende dall’ambito regionale a quello internazionale; l’attività di export genera il 20% dei ricavi. Nel 16% dei casi 
è presente una rete di vendita costituita da 6 agenti e rappresentanti plurimandatari. 


Il mercato di riferimento è quello dei motoveicoli e ciclomotori, in particolare nei segmenti after market (36% dei 
ricavi), primo allestimento (34%) e ricambi originali (48% dei ricavi nel 23% dei casi). 


Le imprese del cluster realizzano componenti e/o patti di ricambio (57% dei ricavi) ed accessori e optional (64% 
dei ricavi nel 39% dei casi), relativi soprattutto a carrozzeria, telaio, motore e finiture esterne (specchietti, 
portapacchi, ecc.). 


Il ciclo di produzione è costituito dalle fasi di: progettazione, saldatura, lavorazioni meccaniche, rifinitura, 
assemblaggio, collaudo ed imballaggio e confezionamento. 


La dotazione di beni strumentali include: 6 macchinari ed attrezzature per la lavorazione dei metalli, 2 sistemi di 
progettazione CAD/CAM (24% dei casi), 10 macchinari ed attrezzature per le lavorazioni meccaniche (34%), 4 
macchinari ed attrezzature per saldatura (41%), 6 strumenti per il collaudo (34%) e 2 impianti e macchinari per 
l'imballaggio (23%). 


Le imprese del cluster sono localizzate soprattutto in Lombardia (38% dei casi, in particolare nelle province di 
Milano con 111% delle imprese e Brescia con il 10%) ed Emilia Romagna (19% dei casi, in particolare nella 
provincia di Bologna con il 10% delle imprese). 


CLUSTER 3 - IMPRESE CHE REALIZZANO COMPONENTI, SEMILAVORATI ED ACCESSORI PER BICICLETTE 
NUMEROSITÀ: 120 


Le imprese appartenenti al cluster sono sia società (di capitali nel 38% dei casi e di persone nel 28%) che ditte 
individuali (34%), con una struttura formata da 6 addetti, di cui 4 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 
Operai generici. 


Le superfici utilizzate per lo svolgimento dell’attività sono formate da 440 mq di locali destinati alla 
produzione/lavorazione, 254 mq di magazzino e 59 mq di uffici. 


Si tratta di imprese che operano sia in conto terzi (50% dei ricavi) che in conto proprio (42%). 


La clientela è costituita da imprese costruttrici di automezzi e mezzi di trasporto in genere (66% dei ricavi nel 
39% dei casi), altre imprese costruttrici di parti e accessori (56% nel 34%), commercianti all'ingrosso (38% nel 
38%), commercianti al dettaglio (24% nel 31%) cd altre imprese industriali e/o artigianali (51% nel 29%). L'arca 
di mercato si estende fino a livello internazionale; nel 40% dei casi, l'export genera il 32% dei ricavi. Nel 17% dei 
casi è presente una rete di vendita costituita da 5 agenti e rappresentanti plurimandatari. 


Il mercato di riferimento è quello delle biciclette, in particolare nei segmenti del primo allestimento (49% dei 
ricavi) e dei ricambi originali (44% dei ricavi nel 32% dei casi). 


Le imprese del cluster realizzano componenti c/o parti di ricambio (48% dei ricavi) c semilavorati (77% dei ricavi 
nel 26% dei casi), relativi soprattutto al telaio. 
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Il ciclo di produzione include le fasi di: progettazione, lavorazioni meccaniche, rifinitura, assemblaggio, collaudo 
ed imballaggio e confezionamento. 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 5-6 macchinari e attrezzature per la lavorazione dei metalli, 5 
macchinari e attrezzature per la lavorazione di plastica e gomma (20% dei casi), 7 macchinari ed attrezzature per 
le lavorazioni meccaniche (25%), 4 macchinari ed attrezzature per saldatura (23%) e 3 strumenti per il collaudo 
(22%). 


Le imprese del cluster sono localizzate soprattutto in Veneto (38% dei casi, in particolare nella provincia di 
Vicenza con il 14% delle imprese) e Lombardia (29% dei casi, in particolare nella provincia di Milano con il 10% 
delle imprese). 


CLUSTER 4 - IMPRESE CHE REALIZZANO COMPONENTI PER IL SEGMENTO DEL PRIMO ALLESTIMENTO 
DELLE AUTOVETTURE 


NUMEROSITÀ: 195 


Le imprese appartenenti al cluster sono principalmente società (di capitali nel 54% dei casi e di persone nel 16%) 
ed, in misura minore, ditte individuali (30%), con una struttura composta da 9 addetti, di cui 8 dipendenti, tra i 
quali si rileva la presenza di 3 operai generici e 4 impiegati (38% dei casi). 


Le superfici utilizzate per lo svolgimento dell’attività sono formate da 686 mq di locali destinati alla 
produzione / lavorazione, 272 mq di magazzino e 84 mq di uffici. 


La produzione è realizzata prevalentemente in conto terzi (60% dei ricavi) ed, in misura minore, in conto proprio 
) ) 


(76% dei ricavi nel 46% dei casi). 


La clientela è costituita soprattutto da imprese costruttrici di parti e accessori (40% dei ricavi), imprese 
costruttrici di automezzi e mezzi di trasporto in genere (69% dei ricavi nel 24% dei casi) ed altre imprese 
industriali c/o artigianali (48% nel 24%). L’arca di mercato si estende dall'ambito provinciale a quello 
internazionale; l’export genera il 41% dei ricavi nel 26% dei casi. 


Il principale mercato di riferimento è quello delle autovetture, nel segmento del primo allestimento (68% dei 
ricavi). 


La tipologia di prodotti è rappresentata da componenti e/o parti di ricambio (54% dei ricavi) ed, in misura 
minore, da semilavorati (54% dei ricavi nel 23% dei casi) relativi soprattutto a carrozzeria, motore e interni e 
finiture. 


Il ciclo di produzione è costituito prevalentemente dalle fasi di: progettazione, lavorazioni meccaniche, rifinitura, 
assemblaggio, collaudo ed imballaggio e confezionamento. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 11 macchinari e attrezzature per la lavorazione dei metalli (37% dei 
casi), 15 macchinari ed attrezzature per le lavorazioni meccaniche (22%), 5 macchinari ed attrezzature per 
saldatura (27%) e 14 strumenti per il collaudo (30%). 


Le imprese del cluster sono localizzate soprattutto in Piemonte (35% dei casi, in particolare nella provincia di 
Torino con il 28% delle imprese), Emilia Romagna (14%) e Lombardia (13%). 


CLUSTER 5 - IMPRESE CHE REALIZZANO COMPONENTI E SEMILAVORATI PER IL SEGMENTO DEL PRIMO 
ALLESTIMENTO DI AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI 


NUMEROSITÀ: 193 


Le imprese appartenenti al cluster sono principalmente società (di capitali nel 66% dei casi e di persone nel 16%) 
ed, in misura minore, ditte individuali (18%), con una struttura composta da 12 addetti, di cui 11 dipendenti, tra i 
quali si rileva la presenza di 2 impiegati, 4-5 operai generici e 7 operai specializzati (43% dei casi). 


Le superfici utilizzate per lo svolgimento dell’attività sono formate da 1.052 mq di locali destinati alla 
produzione/lavorazione, 454 mq di magazzino e 111 mq di uffici. 


Si tratta di imprese che producono sia in conto terzi (47% dei ricavi) che in conto proprio (44%). 


La clientela è rappresentata da altre imprese industriali c/o artigianali (30% dei ricavi), imprese costruttrici di 
automezzi e mezzi di trasporto in genere (60% dei ricavi nel 40% dei casi) ed imprese costruttrici di parti e 
accessori (53% nel 32%). L’area di mercato si estende dal livello regionale a quello internazionale; l’export genera 
il 35% dei ricavi nel 33% dei casi. 
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Il principale mercato di riferimento è quello degli autoveicoli industriali e commerciali, soprattutto nel segmento 
del primo allestimento (62% dei ricavi). 


Le imprese del cluster realizzano componenti e/o parti di ricambio (44% dei ricavi) c semilavorati (52% dei ricavi 
nel 30% dei casi), relativi soprattutto a carrozzeria, telaio, motore e interni e finiture. 


Il processo produttivo è costituito dalle fasi di: progettazione, saldatura, lavorazioni meccaniche, rifinitura, 
assemblaggio, collaudo ed imballaggio e confezionamento. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 7 macchinari e attrezzature per la lavorazione dei metalli, 2 sistemi 
di progettazione CAD/CAM (27% dei casi), 16 macchinari ed attrezzature per le lavorazioni meccaniche (31%), 
5 macchine ed attrezzature per saldatura (40%) e 7 strumenti per il collaudo (35%). 


Le imprese del cluster sono localizzate soprattutto in Piemonte (21% dei casi, in particolare nella provincia di 
Torino con il 18% delle imprese), Lombardia (21%) ed Emilia Romagna (14%). 


CLUSTER 6 - IMPRESE CHE REALIZZANO COMPONENTI PER IL SEGMENTO DELL’AFTER MARKET DELLE 
AUTOVETTURE 


NUMEROSITÀ: 273 


Le imprese appartenenti al cluster sono principalmente società (di capitali nel 59% dei casi e di persone nel 20%) 
ed, in misura minore, ditte individuali (21%), con una struttura composta da 10 addetti, di cui 9 dipendenti, tra i 
quali si rileva la presenza di 2 impiegati e 4 operai generici. 


Le superfici utilizzate per lo svolgimento dell’attività sono formate da 756 mq di locali destinati alla 
produzione / lavorazione, 466 mq di magazzino e 107 mq di uffici. 


Si tratta di imprese che producono prevalentemente in conto proprio (65% dei ricavi), oltre a commercializzare 
prodotti acquistati da terzi non trasformati c/o lavorati dall'impresa (16%); il 42% dei ricavi deriva dalla vendita 
di prodotti con marchio proprio. 


La clientela è costituita soprattutto da commercianti all’ingrosso (37% dei ricavi), riparatori e centri di assistenza 
(26% dei ricavi nel 38% dei casi), imprese costruttrici di parti e accessori (36% nel 31%), commercianti al 
dettaglio (26% nel 37%) ed altre imprese industriali e/o artigianali (28% nel 37%). L'arca di mercato si estende 
dall'ambito nazionale a quello internazionale; l’export genera il 25% dei ricavi. Nel 18% dei casi è presente una 
rete di vendita costituita da 4 agenti e rappresentanti plurimandatari. 


Il principale mercato di riferimento è quello delle autovetture (60% dei ricavi), nel segmento dell’after market 
(96% dei ricavi). 


Le imprese del cluster realizzano soprattutto componenti e/o parti di ricambio (65% dei ricavi) ed accessori e 
optional (75% dei ricavi nel 27% dei casi), relativi in particolare a motore, trasmissione, sistema frenante e interni 
e finiture. 


Il ciclo di produzione è costituito dalle fasi di: progettazione, saldatura, lavorazioni meccaniche, rifinitura, 
assemblaggio, collaudo ed imballaggio e confezionamento. Talvolta viene effettuata la fase di stampaggio. 


La dotazione di beni strumentali include: 7 macchinari e attrezzature per la lavorazione dei metalli, 1 sistema di 
progettazione CAD/CAM (25% dei casi), 20 macchinari c attrezzature per le lavorazioni meccaniche (36%), 4 
macchinari e attrezzature per saldatura (36%), 10 strumenti per il collaudo (45%) e 2 impianti e macchinari per 
l'imballaggio (36%). 


Le imprese del cluster sono localizzate soprattutto in Piemonte (28% dei casi, in particolare nella provincia di 
Torino con il 21% delle imprese), Lombardia (25%), Veneto (12%) ed Emilia Romagna (11%). 
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SUB ALLEGATO 6.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 

applicazione dello studio di settore: 

«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


* Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro 33); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del 
contratto*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria35); 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati); 
* Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 


generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


» Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto)/(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


«+ Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti55); 


+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 


strumentali mobili83); 


33 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

34 In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


35 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . "i PRETI 3 ‘iù te share 4 è s 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 

Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 

Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 

Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti39). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti)57; 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi pet l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi cortisposti ai soci pet l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati? = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 


36 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in pattecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
37 Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
38 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
39 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)? + Spese per acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


» Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 
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SUB ALLEGATO 6.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Modalità di ricavi 
Cluster LE o 
distribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
Imprese senza dipendenti 22,00 100,00 
1 
Imprese con dipendenti 6,00 70,00 
Imprese senza dipendenti 23,00 100,00 
2 
Imprese con dipendenti 7,00 70,00 
Imprese senza dipendenti 17,00 100,00 
3 
Imprese con dipendenti 7,00 70,00 
n. Imprese senza dipendenti 23,00 100,00 
Imprese con dipendenti 7,00 70,00 
i Imprese senza dipendenti 23,00 100,00 
5 
Imprese con dipendenti 7,00 70,00 
Imprese senza dipendenti 20,00 100,00 
6 
Imprese con dipendenti 7,00 70,00 
Resa del capitale rispetto al 
Modalità di valore aggiunto lordo 
Cluster EE , ; 
distribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
1 Tutti i soggetti 0,30 99.999,00 
2 Tutti i soggetti 0,25 99.999,00 
3 Tutti i soggetti 0,20 99.999,00 
4 Tutti i soggetti 0,35 99.999,00 
5 Tutti i soggetti 0,30 99.999,00 
6 Tutti i soggetti 0,30 99.999,00 
Durata delle scorte (in giorni) 
Cluster Modalità di : 7 
distribuzione| Soglia Soglia 
minima massima 
1 Tutti i soggetti 0,00 230,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 300,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 280,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 280,00 
5 Tutti i soggetti 0,00 280,00 
6 Tutti i soggetti 0,00 330,00 
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È Margine per addetto non 

Valore aggiunto lordo per F Tri 

ISAIA dipendente (in migliaia di 

Modalità di addetto (in migliaia di euro) 
Cluster SRO euro) 
distribuzione , . \ A 
Soglia Soglia Soglia Soglia 

minima massima minima massima 
i Gruppo territoriale 2, 5 22,00 80,00 22,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 28,00 125,00 28,00 99.999,00 
4 Gruppo territoriale 2, 5 27,00 80,00 27,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 30,00 125,00 30,00 99.999,00 
5 Gruppo territoriale 2, 5 19,00 80,00 19,00 99.999,00 
ì Gruppo territoriale 1, 3, 4 24,00 125,00 24,00 99.999,00 
P Gruppo territoriale 2, 5 20,00 80,00 20,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 27,00 125,00 27,00 99.999,00 
a Gruppo territoriale 2, 5 28,00 80,00 28,00 99.999,00 
î Gruppo territoriale 1, 3, 4 32,00 125,00 32,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 24,00 80,00 24,00 99.999,00 

6 

Gruppo territoriale 1, 3, 4 29,00 125,00 29,00 99.999,00 
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SUB ALLEGATO 6.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti 


Incidenza degli 
ammortamenti per 
... ,, | Durata delle scorte (in beni strumentali mobili 
Cluster Modalità di giorni) rispetto al valore degli 
distribuzione stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 230,00 25,00 
2 Tutti i soggetti 300,00 25,00 
3 Tutti i soggetti 280,00 25,00 
4 Tutti i soggetti 280,00 25,00 
5 Tutti i soggetti 280,00 25,00 
6 Tutti i soggetti 330,00 25,00 


Incidenza dei costi 


Cluster Modalità di | gi locazione finanziaria dip d 5. cone 
distribuzione rispetto al valore degli Rabat 
stessi 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
2 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
3 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
4 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
5 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
6 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
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ALLEGATO 7 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE VD45U 


LAVORAZIONE DI TÈ, LAVORAZIONE E 
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CAFFÈ 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L’evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un’attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore VD45U, evoluzione dello 
studio UD45U. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore VD45U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 
2007: 


+ 10.83.01 - Lavorazione del caffè; 
+ 10.83.02 - Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi; 


* 46.37.01 - Commercio all'ingrosso di caffè. 


L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello UD45U 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 1.779. 


Nella prima fase di analisi 164 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un’incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 27 
posizioni. I motivi di scarto sono stati: 


«quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 


+ quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 
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+ quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 
» quadro F (elementi contabili) non compilato; 
» comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 


+ errata compilazione delle percentuali relative alla lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione 


(quadro C); 
+ errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C e Z); 
«+ errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia di attività (quadro D); 


+ errata compilazione delle percentuali relative alla modalità di acquisto (quadro D); 


«+ errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti commercializzati (quadro D); 


» incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 1.588. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


+ un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


* un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della C/ster Anabysis, applicata ai risultati dell’Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


L’utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
l'aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di eustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 7.A. 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appartenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 
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DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, pet ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 
anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 
è » 
ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 


+e Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stess; 


è Durata delle scorte‘; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavî. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 7.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. Inoltre 
sono state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stebwise”?. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell’impresa. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 

6 Vedi “Analisi della Normalità Economica”, Si fa presente che, ai soli fini indicati, pet l’indicatore “Incidenza dei costi residuali di 
gestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 

7 Il metodo ségprise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione dackmard inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo szeprise, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 
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Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici 
legate al luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già 
rilevate con la Cluster Analysis. 


A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dello studio della “’Territorialità del livello delle retribuzioni definita su 
dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 2011” che differenzia il territorio nazionale sulla base dei 
livelli retributivi per settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo il livello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile 
standardizzata che varia da zeto a uno ed è stata analizzata la sua interazione con la variabile “Collaboratori 
dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 
100), Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato 
diviso 100) escluso il primo socio”. 


Nel Sub Allegato 7.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


8 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale. 


-— 90] =É 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«e Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 7.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei?. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!0. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!!. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 7.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


° Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo stgmise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
10 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
!! La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


3 —Max[w},w3,...v,]} 


Prob; = 
x MEMI] 


k=1 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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ANALISI DELLA COERENZA 


L’analisi della coerenza permette di valutare l’impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili e/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 

è Durata delle scorte; 

» Valore aggiunto lordo per addetto!5; 

* Incidenza del Margine sui ricavi"; 

» Margine per addetto non dipendente!5; 

«Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”; 


«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 7.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche!8 
differenziate per gruppo omogeneo; per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per 
addetto non dipendente” anche sulla base della “territorialità generale”?! a livello comunale; per l’indicatore 
“Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”20, I valori 
delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente 
plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori ‘Valore 
aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area 
territoriale di appartenenza; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della 
presenza/assenza del personale dipendente. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 7.D. 


I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 7.E. 


12 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

13 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti 
il valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc.. 

4 l'indicatore misura l'incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

!5 Iindicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell’impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

16 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l'utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

” L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

18 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

19 ] criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 
20 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 


— 269 —ÉÉ 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scorte” se il valore dell'indicatore si posiziona all’interno 
dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?! o 
indeterminato? il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l’indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, se il valore 
dell'indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l'indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non 
dipendente” tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse 
aree territoriali. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 
Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili?; 


2! Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pari a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

22 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 

23 indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 


beni strumentali mobili. 
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* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi”; 


e Durata delle scorte; 


» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 7.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valoti delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 7.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 7.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro””27. 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 1,9892). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


“4 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
24 L’indicati la plausibilità tra il valore dei bi ti tali mobili ti in dipend di contratti di l fi 

leasing) e i canoni di leasing. 

25 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

26 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 


2? La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria””2?, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 0,8444). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale? viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pari 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali29, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica8. 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità”3!, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 


28 L’indicatore “Durata delle scotte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l’indicatore non è calcolabile; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 

29 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodel venduto+ Rimanenze finali + Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


30 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

3! Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (c/uster), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 


Tabella 1- Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 


da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,0569 
2 1,1140 
3 1,0589 
4 1,0946 
5 1,0823 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogenco, il “ricavo puntuale di cluster” come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, per 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%? Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??33, 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


a media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei ‘ricavi minimi di cluster efiniti per i 
L di derat le relati babilità di t dei “ di cluster”, definiti l 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogenco, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


AI ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’ Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


3° Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 


estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell’effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - a)%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l'intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 

33 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


P-392*s Vx'cx 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 
opportunamente pesate per controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità; 

e Sè la radice quadrata del Meay Square Error (RMSE); 

e xbèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 


attraverso la seguente formula: 


dove: 


e 3,92èil valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di S#def che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ”? e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell'Allegato 24. 


Nell’Allegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 7.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 7.A- DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 
- tipologia di attività; 

- tipologia di vendita; 

- dimensione della struttura; 

- tipologia di prodotto commercializzato. 


La tipologia di attività ha permesso di individuare imprese specializzate nella lavorazione/trasformazione e 
commercializzazione (cluster 1, 2 e 4) e quelle di esclusiva commetcializzazione (cluster 3 e 5). 


La tipologia di vendita ha consentito di distinguere le realtà che effettuano prevalentemente vendita all’ingrosso 
sul territorio (cluster 1, 2, 3 e 5) da quelle specializzate nella vendita al dettaglio (cluster 4). 


La dimensione della struttura ha permesso di isolare un cluster di imprese di maggiori dimensioni (cluster 1). 


La tipologia di prodotto commercializzato ha consentito di differenziare le imprese specializzate nella 
commercializzazione di caffè in cialde e capsule (cluster 3) rispetto alle altre che commetcializzano in prevalenza 
caffè torrefatto. 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l’indicazione di valoti 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 -'TORREFAZIONI DI PIÙ GRANDI DIMENSIONI CON VENDITA ALL’INGROSSO SUL TERRITORIO 
NUMEROSITÀ: 127 


Le imprese appartenenti al cluster sono prevalentemente società di capitali (80% dei casi), con una struttura 
composta da 13 addetti, di cui 11 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 4 impiegati, 3 operai generici, 1 
operaio specializzato e 1 dipendente a tempo parziale. 


Le superfici utilizzate pet lo svolgimento dell’attività sono articolate in 493 mq di lavorazione/trasformazione, 
606 mq di magazzino e 199 mq di uffici. Nel 31% dei casi sono inoltre presenti 50 mq di vendita/esposizione al 
dettaglio. 


Si tratta di imprese che effettuano prevalentemente attività di lavorazione/trasformazione in conto proprio (84% 
dei ricavi) con vendita all’ingrosso sul territorio (82% dei ricavi). 


La rete di vendita è formata da 6 agenti, di cui 3 dipendenti (32% dei casi). 


La clientela è rappresentata prevalentemente da pubblici esercizi (49% dei ricavi) e commercianti all’ingrosso 
(21%), ma anche da grande distribuzione e distribuzione organizzata (19% dei ricavi nel 42% dei casi) e da 
commercianti al dettaglio (15% nel 46%). L’area di mercato si estende fino all’ambito internazionale, con una 
quota di export pari al 14%. 


L’82% dei ricavi deriva dalla commetcializzazione di caffè torrefatto. I prodotti vengono venduti con marchio 
proprio (86% dei ricavi), in confezioni fino a 1 kg (59% dei ricavi) e oltre 1 kg (18%). 


La materia prima utilizzata è prevalentemente caffè verde (87% delle quantità lavorate). Gli acquisti vengono 
effettuati all’estero (37% degli acquisti), da importatori nazionali e intracomunitari (35%), produttori nazionali 
(13%) e grossisti (11%). 


Le principali fasi della lavorazione sono: ricerca e sviluppo (50% dei casi), pesatura dei componenti (77%), 
selezione (48%), miscelazione (88%), tostatura/torrefazione (91%), macinatura (81%), controllo qualità (82%) c 
confezionamento (95%); nel 36% dei casi viene affidata a terzi la decaffeinazione. 
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La dotazione di beni strumentali comprende: 13 silos non di essiccazione, 1 tostatrice, 1 macchina miscelatrice, 2 
macchine macinatrici, 3 macchine confezionatrici, 1 macchina da imballaggio, 4 bilance, 1 macchina 
selezionatrice (28% dei casi) e 7 automezzi con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. 


CLUSTER 2 - TORREFAZIONI CON VENDITA ALL’INGROSSO SUL TERRITORIO 
NUMEROSITÀ: 485 


Le imprese appartenenti al cluster sono soprattutto società (di capitali nel 41% dei casi e di persone nel 34%) e, 
in misura minore, ditte individuali (25%), con una struttura composta da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici utilizzate pet lo svolgimento dell’attività sono articolate in 141 mq di lavorazione/trasformazione, 
110 mq di magazzino e 32 mq di uffici. 


Si tratta di imprese che effettuano principalmente attività di lavorazione/trasformazione in conto proprio (86% 
dei ricavi) con vendita all’ingrosso prevalentemente sul territorio (63% dei ricavi). 


La clientela è rappresentata da pubblici esercizi (56% dei ricavi), commercianti all’ingrosso (41% dei ricavi nel 
37% dei casi) e commercianti al dettaglio (28% nel 43%), su un’area di mercato che si estende dall’ambito 
provinciale alle regioni limitrofe. 


L’82% dei ricavi deriva dalla commetcializzazione di caffè torrefatto. I prodotti vengono venduti con marchio 
proprio (85% dei ricavi), in confezioni fino a 1 kg (51% dei ricavi) e oltre 1 kg (20%). 


La materia prima utilizzata è prevalentemente caffè verde (85% delle quantità lavorate). Gli acquisti vengono 
effettuati presso importatori nazionali e intracomunitari (60% degli acquisti) e grossisti (25%). 


Le principali fasi della lavorazione sono: pesatura dei componenti (73% dei casi), selezione (42%), miscelazione 
(91%), tostatura/torrefazione (96%), macinatura (85%), controllo qualità (59%) c confezionamento (97%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 4 silos non di essiccazione, 1 tostatrice, 1 macchina miscelatrice, 2 
macchine macinatrici, 1 macchina confezionatrice, 2 bilance, 1 macchina da imballaggio (44% dei casi) e 2 
automezzi con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. 


CLUSTER 3 - GROSSISTI SPECIALIZZATI NELLA COMMERCIALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DI CAFFÈ IN 
CIALDE E CAPSULE 


NUMEROSITÀ: 156 


Le imprese appartenenti al cluster sono sia ditte individuali (52% dei casi), che società (di capitali nel 31% dei casi 
e di persone nel 17%), con presenza di 2 addetti. Si fa ricorso a personale dipendente solo nel 28% dei casi. 


Le superfici utilizzate per lo svolgimento dell’attività sono limitate a 53 mq di magazzino. Nel 35% dei casi sono 
presenti 29 mq di uffici. 


L’86% dci ricavi deriva dalla commetcializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati c/o non lavorati 
dall'impresa, che vengono distribuiti soprattutto all'ingrosso con vendita sul territorio (53% dei ricavi). 


La clientela è rappresentata prevalentemente da privati (24% dei ricavi), pubblici esercizi (18%) e commercianti al 
dettaglio (17%), su un’area di mercato che si estende dall’ambito provinciale alle regioni limitrofe. 


L’86% dei ricavi deriva dalla commercializzazione di caffè in cialde e capsule. I prodotti sono venduti con 
marchio proprio (84% dei ricavi nel 37% dei casi), con marchio del cliente (81% nel 22%) e senza marchio (75% 
nel 23%). 


Gli acquisti vengono effettuati presso produttori nazionali (46% degli acquisti) e grossisti (82% degli acquisti nel 
43% dei casi). 


La dotazione di beni strumentali è limitata alla presenza di 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico 


fino a 3,5 t (44% dei casi). 
CLUSTER 4 - TORREFAZIONI CON VENDITA AL DETTAGLIO 
NUMEROSITÀ: 162 


Le imprese del cluster sono sia ditte individuali (58% dei casi) che società (di persone nel 30% dei casi e di 
capitali nel 12%), con presenza di 2 addetti. Si fa ricorso a personale dipendente solo nel 38% dei casi. 
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Le superfici utilizzate per lo svolgimento dell’attività sono articolate in 60 mq di lavorazione/trasformazione, 41 
mq di magazzino, 28 mq di uffici (37% dei casi) e 17 mq di vendita/esposizione al dettaglio. Nel 29% dei casi si 
effettua la somministrazione diretta al pubblico. 


Si tratta di imprese che effettuano principalmente attività di lavorazione/trasformazione in conto proprio (85% 
dei ricavi) con vendita al dettaglio (86% dei ricavi). Nel 41% dei casi, il 29% dei ricavi deriva dalla 
commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall’impresa. 


La clientela è rappresentata prevalentemente da privati (53% dei ricavi), ma anche da pubblici esercizi (22%) e 
commercianti al dettaglio (15%), su un’area di mercato che si estende fino all’ambito provinciale. 


Il 77% dei ricavi deriva dalla commetcializzazione di caffè torrefatto. I prodotti vengono venduti con marchio 
proprio (66% dei ricavi), ma anche senza marchio (68% dei ricavi nel 24% dei casi), in confezioni fino a 1 kg 
(47% dei ricavi), oltre 1 kg (31% dei ricavi nel 28% dei casi) e in cialde e capsule (29% nel 33%). 


La materia prima utilizzata è prevalentemente caffè verde (67% delle quantità lavorate) e in alcuni casi anche 
caffè torrefatto (68% delle quantità lavorate nel 29% dei casi). Gli acquisti vengono effettuati soprattutto presso 
grossisti (45% degli acquisti) e importatori nazionali e intracomunitari (41%). 


Le principali fasi della lavorazione sono: pesatura dei componenti (35% dei casi), miscelazione (64%), 
tostatura/torrefazione (86%), macinatura (76%) c confezionamento (73%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2 silos non di essiccazione, 1 tostatrice, 1 macchina macinatrice, 1 
macchina confezionatrice, 2 bilance, 1 macchina miscelatrice (34% dei casi) e 1 automezzo con massa 
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t (38%). 


CLUSTER 5 - GROSSISTI SPECIALIZZATI NELLA COMMERCIALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DI CAFFÈ 
TORREFATTO 


NUMEROSITÀ: 653 


Le imprese appartenenti al cluster sono sia ditte individuali (43% dei casi) che società (di capitali nel 35% dei casi 
e di persone nel 22%), con presenza di 2 addetti. Si fa ricorso a personale dipendente solo nel 33% dei casi. 


Le superfici utilizzate per lo svolgimento dell’attività sono limitate a 35 mq di magazzino. Nel 38% dei casi sono 
presenti 26 mq di uffici. 


L’87% dei ricavi deriva dalla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati 
dall'impresa, che vengono distribuiti soprattutto all'ingrosso con vendita sul territorio (76% dei ricavi). 


La clientela è rappresentata prevalentemente da pubblici esercizi (58% dei ricavi), ma anche da commercianti al 
dettaglio (56% dei ricavi nel 28% dei casi) e commercianti all’ingrosso (61% nel 20%), su un’area di mercato che 
si estende dall’ambito provinciale alle regioni limitrofe. 


11 73% dei ricavi deriva dalla commercializzazione di caffè torrefatto. I prodotti vengono venduti sia con marchio 
proprio (42% dei ricavi) che senza marchio (69% dei ricavi nel 25% dei casi), in confezioni fino a 1 kg (75% dei 
ricavi nel 43% dei casi) e oltre 1 kg (64% nel 25%). 


Gli acquisti vengono effettuati presso produttori nazionali (83% degli acquisti nel 41% dei casi), grossisti (70% 
nel 38%) e trasformatori (87% nel 24%). 


La dotazione di beni strumentali è limitata alla presenza di 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico 
fino a 3,5 t. 
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SUB ALLEGATO 7.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 

applicazione dello studio di settore: 

«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro 34); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del 
contratto*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria); 


+» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati35); 
* Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 


generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


» Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto)/(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


* Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti); 


«+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 


strumentali mobili34); 


34 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

35 In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


36 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . "i PARATI i PICO ti i guri A 2 P 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratoti + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 

Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 

Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 

Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti97). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti)88; 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi pet l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR? - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 


37 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in pattecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pati alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
38 Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
39 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
40 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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icavo fisso imanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
ri fi + Rimanenze finali relati d re, fornituri rvizi di durata ultr le di cui all'art 


93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)38 + Spese pet acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


* Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 
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SUB ALLEGATO 7.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Modalità di ricavi 
Cluster Ra $ a n 
distribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
j Imprese senza dipendenti 8,00 75,00 
Imprese con dipendenti 8,00 50,00 
ù Imprese senza dipendenti 9,00 75,00 
Imprese con dipendenti 9,00 50,00 
. Imprese senza dipendenti 6,00 75,00 
: Imprese con dipendenti 6,50 50,00 
4 Imprese senza dipendenti 21,00 75,00 
Imprese con dipendenti 2,50 50,00 
_ Imprese senza dipendenti 4,00 75,00 
5 
Imprese con dipendenti 6,00 50,00 
Durata delle scorte (in Resa del capitale rispetto al 
Modalità di giorni) valore aggiunto lordo 
Cluster ELE Ù 
distribuzione Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
1 Tutti i soggetti 0,00 225,00 0,27 99.999,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 260,00 0,17 99.999,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 170,00 0,17 99.999,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 300,00 0,15 99.999,00 
5 Tutti i soggetti 0,00 170,00 0,22 99.999,00 
arcano PE, addetto Hue) Valore aggiunto lordo per 
dipendente (in migliaia di AAA SE 
Modalità di addetto (in migliaia di euro) 
Cluster Lagnoe È euro) 
distribuzione a = = E 
Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
; Gruppo territoriale 2, 5 35,00 99.999,00 35,00 110,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 37,00 99.999,00 37,00 150,00 
5 Gruppo territoriale 2, 5 8,00 99.999,00 8,00 110,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 25,00 99.999,00 25,00 150,00 
Gruppo territoriale 2, 5 5,00 99.999,00 5,00 110,00 
3: 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 9,00 99.999,00 9,00 150,00 
Gruppo territoriale 2, 5 3,00 99.999,00 3,00 110,00 
4 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 7,00 99.999,00 7,00 150,00 
Gruppo territoriale 2, 5 5,00 99.999,00 5,00 110,00 
6) 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 9,00 99.999,00 9,00 150,00 
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SUB ALLEGATO 7.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli a à A 
: Incidenza dei costi per 
ammortamenti per 3 dg RR 5 
È 5 beni mobili acquisiti in 
beni strumentali 5 5 E 
RO, Ar TAO] dipendenza di contratti 
Cluster Modalità di SI Sa ECT di locazione finanziaria 
Qiiniziene So: .. | rispetto al valore degli 
strumentali mobili ò 
; di stessi 
ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 25,00 55,00 
2 Tutti i soggetti 25,00 55,00 
3 Tutti i soggetti 25,00 55,00 
4 Tutti i soggetti 25,00 55,00 
5 Tutti i soggetti 25,00 55,00 
Incidenza dei costi c 
5 de RARI Durata delle scorte (in 
Modalità di | residuali di gestione sane 
Cluster Sa f Di den giorni) 
distribuzione ARL ILCE) 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 5,50 225,00 
2 Tutti i soggetti 5,50 260,00 
3 Tutti i soggetti 5,00 170,00 
4 Tutti i soggetti 5,00 300,00 
5 Tutti i soggetti 5,00 170,00 
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ALLEGATO 8 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE VD46U 


FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L’evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un’attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore VD46U, evoluzione dello 
studio UD4GU. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore VD46U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 
2007: 


+ 19.10.01 - Fabbricazione di pece e coke di pece; 

» 20.11.00 - Fabbricazione di gas industriali; 

» 20.13.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici; 

+ 20.14.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici n.c.a.; 

«20.15.00 - Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost); 


» 20.16.00 - Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie; 


» 20.17.00 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie; 

+ 20.20.00 - Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi); 
» 20.51.02 - Fabbricazione di articoli esplosivi; 

+ 20.52.00 - Fabbricazione di colle; 

«20.59.10 - Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico; 


+ 20.59.20 - Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di 
fermentazione o da materie prime vegetali; 


«20.59.30 - Trattamento chimico degli acidi grassi; 


— 296 —É 
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«20.59.40 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e 
antigelo); 


«20.59.50 - Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e pet il consumo non industriale; 
«20.59.60 - Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio; 


» 20.59.70 - Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed 
elettrotermici; 


+ 20.59.90 - Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.; 

+ 20.60.00 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali; 

«21.10.00 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base; 
«21.20.09 - Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici; 
» 32.50.11 - Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario; 


» 38.21.01 - Produzione di compost. 


L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello UD46U 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 2.110. 


Nella prima fase di analisi 331 posizioni sono state scattate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un’incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 157 

posizioni. I motivi di scarto sono stati: 

«quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 

«quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 

«quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 

«+ quadro F (elementi contabili) non compilato; 

+ comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 

+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione e/o lavorazione e commercializzazione (quadro 
O); 

+ errata compilazione delle percentuali relative al mercato di riferimento (quadro C); 

«errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C); 


+ errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti ottenuti c/o lavorati (quadro D c Z); 


» errata compilazione delle percentuali relative ai materiali di produzione utilizzati (quadro Z); 


« incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 1.622. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


»  un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 
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«+ un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della C/ster Anabysis, applicata ai risultati dell’ Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppate le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


L’utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
l'aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di e/ustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 8.A. 


DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, pet ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 
anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 
è » 
ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


! Nella fase di C/uster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appartenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 
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» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili?; 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stess; 


«è Durata delle scorte‘; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavî. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 8.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica‘ anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. Inoltre 
sono state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stebwise”?. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell'impresa. 


Nel Sub Allegato 8.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
8 
beni strumentali mobili. 
3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 
4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 
5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 
5 Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l’indicatore “Incidenza dei costi residuali di 
5 
vestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 
RA a 
7 Il metodo s/epise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione lackward inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
) 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo szeprise, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
o 8 8) » 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte pet verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«e Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 8.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogene!8. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti?. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!0. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 8.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


8 Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo sfgbmise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
9 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
10 La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


e Vi Mas, ]} 
Prob; = 
x e ML MAT 9,0} 


k=1 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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ANALISI DELLA COERENZA 


L’analisi della coerenza permette di valutare l’impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili c/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l'efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 

«e Durata delle scorte!l; 

» Valore aggiunto lordo per addetto!; 

* Incidenza del Margine sui ricavi; 

» Margine per addetto non dipendente!4; 

«Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”; 


«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo". 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 8.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche!? 
differenziate per gruppo omogeneo; per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per 
addetto non dipendente” anche sulla base della “territorialità generale”?! a livello comunale; per l’indicatore 
“Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”!9, I valori 
delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente 
plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori “Valore 
aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area 
territoriale di appartenenza; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della 
presenza/assenza del personale dipendente. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 8.D. 
I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 8.E. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scotte” se il valore dell'indicatore si posiziona all’interno 
dell'intervallo individuato come economicamente coerente. Inoltre se il valore dell’indicatore si posiziona al di 


1! L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

12 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti 
il valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc.. 

3 L’indicatore misura l'incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

14 Lindicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell’impresa di remunerare, al lordo del costo pet godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

15 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l’utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

° L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

17 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

18 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 

19 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 
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sopra dell’estremo superiore di detto intervallo, la situazione di coerenza si verifica qualora le Rimanenze finali 
sui ricavi? risultino calcolabili e non maggiori a 0,12. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?! o 
indeterminato? il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l’indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, se il valore 
dell'indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l'indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non 
dipendente” tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse 
aree territoriali. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 
Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili?; 


20 I ricavi fanno riferimento ai “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)”. 

2! Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pati a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

22 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 

L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 


beni strumentali mobili. 
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* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi”; 


e Durata delle scorte; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 8.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valori delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 8.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 8.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 


7927 


al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro?”27. 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 1,4658). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


24 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 


leasing) e i canoni di leasing. 

25 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 
26 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 


2? La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pati al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria””2?, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 0,5682). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale? viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pati 
all’incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali29, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica8. 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità”3!, 


28 L’indicatore “Durata delle scorte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l'indicatore non è calcolabile; 
e Ilrapporto tra le Rimanenze finali e i “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)” 
risulta superiore a 0,12 oppure non calcolabile oppure indeterminato; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 
29 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali+ Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


30 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

3! Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


= 900 
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Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente pet gruppo omogeneo (ester), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 


delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 
Tabella 1- Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 
da applicarsi ai costi residuali di gestione 
Cluster Coefficiente 
1 1,1401 
2 1,1566 
3 1,0532 
4 1,1497 
5 1,0398 
6 1,1103 
Vo 1,0586 
8 1,1264 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ticavo puntuale di cluster” come 
, g , 

somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 

coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, pet 
ogni gruppo omogeneo, l'intervallo di confidenza al livello del 99,99%, Il limite inferiore di tale intervallo di 


confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??33, 


32 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 


estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell’effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - ®)%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l'intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 

33 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


P-392*s vxcx 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 


attraverso la seguente formula: 


dove: 


opportunamente pesate per controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità; 
® sè la radice quadrata del Meay Square Error (RMSE); 
e xbèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 


e 3,92è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di Sderf che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ”? e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell'Allegato 24. 


— 308 — È 
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La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogenco, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


Al ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’ Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


Nell’Allegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 8.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 8.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 
- dimensioni della struttura; 
si modalità organizzativa; 
= tipologia di prodotto. 


Il fattore dimensionale ha permesso di evidenziare le imprese con struttura organizzativa e produttiva di più 
p 8 
grandi dimensioni (cluster 4). 


La modalità organizzativa prevalente è quella in conto proprio. Fanno eccezione le imprese del cluster 2, che 
operano in conto terzi e quelle del cluster 1, che operano in modalità mista. 


La tipologia di prodotto ha permesso di individuare le imprese che realizzano e confezionano farmaci (cluster 1 

‘polog p p Mate Spi Nr di i ’ 
materie plastiche e resine (cluster 3), prodotti chimici di base (cluster 5), concimi e fertilizzanti (cluster 6), 
prodotti chimici vari (cluster 7) ed articoli pirotecnici ed esplosivi (cluster 8). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l’indicazione di valori 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - IMPRESE CHE SVILUPPANO E COMMERCIALIZZANO FARMACI E PRINCIPI ATTIVI PER 
FARMACI 


NUMEROSITÀ: 155 


Il cluster è costituito quasi esclusivamente da società di capitali (92% dei casi), che occupano 7 addetti, di cui 6 
dipendenti; tra di essi si rilevano 3 impiegati. 


Le superfici utilizzate per l’esercizio dell’attività ammontano a 410 mq di produzione (36% dei casi), 244 mq di 
magazzino (43%) e 86 mq di uffici. 


Le imprese del cluster operano in conto proprio (80% dei ricavi nel 48% dei casi) e in conto terzi (69% nel 25%). 
Una parte importante dei ricavi (44%) proviene dalla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non 
trasformati e/o non lavorati dall'impresa. 


I materiali di produzione utilizzati sono molto diversificati. Si registrano limitate prevalenze per quanto riguarda: 
imballaggi ed altri materiali incorporati, basi inorganiche, sali/ossidi, acidi carbossilici e loro derivati funzionali ed 
altri prodotti biologici (inclusi scarti di altre lavorazioni). 


Le principali fasi del processo produttivo sono: ricerca, progettazione e sviluppo prodotto, controllo qualità 
prodotto finito e confezionamento. Queste fasi talvolta vengono anche affidate a terzi. 


L'attività riguarda soprattutto farmaci e principi attivi pet farmaci (61% dei ricavi). I prodotti ottenuti trovano 
sbocco nel settore farmaceutico/veterinario (95% dei ricavi). 


La clientela è piuttosto eterogenea: commercianti all’ingrosso (74% dei ricavi nel 43% dei casi) e al dettaglio (29% 
nel 27%), enti pubblici e privati (55% nel 21%) ed altre imprese manifatturiere (71% nel 21%). 


Tra i beni strumentali si rilevano 2 carrelli (26% dei casi). 
L’area di mercato si estende fino a livello internazionale. Nel 21% dei casi, l’export costituisce il 31% dei ricavi. 


Le imprese del cluster sono localizzate soprattutto in Lombardia (28% dei casi) e Lazio (22%). 
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CLUSTER 2 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI, FORTEMENTE CONNOTATE DALLA 
MONOCOMMITTENZA 


NUMEROSITÀ: 135 


Il cluster è costituito da società di capitali (70% dei casi), società di persone (12%) e ditte individuali (18%), con 
una struttura occupazionale costituita da 5 addetti, di cui 4 dipendenti. 


Le superfici utilizzate per l’esercizio dell’attività ammontano a 396 mq di produzione, 276 mq di magazzino e 57 
mq di uffici. Inoltre, nel 29% dei casi, sono presenti 98 mq di laboratori di ricerca e analisi. 


Le imprese del cluster operano quasi esclusivamente in conto terzi (94% dei ricavi), derivando il 72% dei ricavi 
dal committente principale. 


I materiali di produzione più utilizzati sono imballaggi ed altri materiali incorporati, polimeri e resine, sali/ossidi 
ed altri prodotti biologici (inclusi scarti di altre lavorazioni). 


Le principali fasi del processo produttivo sono: ricerca, progettazione e sviluppo prodotto, mescolamento, 
controllo qualità prodotto finito e confezionamento. 


L'attività riguarda diversi prodotti, che trovano sbocco in vari settori, in modo particolare nel settore chimico e 
farmaceutico/veterinario. 


La clientela è rappresentata prevalentemente da imprese chimiche (90% dei ricavi nel 32% dei casi), altre imprese 
manifatturiere (84% nel 30%) e commercianti all'ingrosso (77% nel 20%). 


Tra i beni strumentali si rilevano 2 mescolatori (27% dei casi) e 2 carrelli (35%). 
L’area di mercato si estende fino a livello internazionale. Nel 14% dei casi, l’export costituisce il 41% dei ricavi. 
Le imprese del cluster sono localizzate in particolare in Lombardia (27% dei casi) ed Emilia-Romagna (12%). 


CLUSTER 3 - IMPRESE CHE REALIZZANO E CONFEZIONANO PREVALENTEMENTE MATERIE PLASTICHE E 
RESINE 


NUMEROSITÀ: 152 


Il cluster è costituito principalmente da società di capitali (68% dei casi) e di persone (20%). Si tratta di imprese 
che occupano 8 addetti, di cui 7 dipendenti, tra cui si rileva la presenza di 2 impiegati e 2 operai generici. 


L'attività produttiva viene effettuata su 556 mq di produzione, 539 mq di magazzino e 91 mq di uffici. Nel 36% 
dei casi sono inoltre presenti 68 mq di laboratori di ricerca e analisi. 


Le imprese del cluster operano prevalentemente in conto proprio (67% dei ricavi) ed, in misura minore, in conto 
terzi (53% dei ricavi nel 42% dei casi). 


I materiali di produzione utilizzati sono soprattutto polimeri e resine. 


Le fasi principali del processo produttivo sono: ricerca, progettazione e sviluppo prodotto, macinazione, 
mescolamento, estrusione, controllo qualità prodotto finito e confezionamento. 


Le imprese del cluster producono prevalentemente materie plastiche e resine (72% dei ricavi), che trovano 
sbocco in vari settori, in modo particolare nella lavorazione di gomme e plastiche ed edile. 


La clientela è rappresentata soprattutto da altre imprese manifatturiere (51% dei ricavi) e commercianti 
all’ingrosso (49% dei ricavi nel 36% dei casi). 


Tra i beni strumentali si rilevano: 2 macinatrici/granulatrici/micronizzatrici (39% dei casi), 4 mescolatori (42%), 
3 scambiatori di calore/refrigeratori/condensatori (33%), 5 silos c tramogge (31%), 2 estrusori e 1-2 carrelli. 


L’area di mercato si estende fino a livello internazionale. Nel 48% dei casi, l’export costituisce il 31% dei ricavi. 
Le imprese del cluster sono localizzate in particolare in Lombardia (49% dei casi). 

CLUSTER 4 - IMPRESE DI PIÙ GRANDI DIMENSIONI 

NUMEROSITÀ: 235 


Le imprese del cluster sono quasi esclusivamente società di capitali (89% dei casi) ed occupano 14 addetti, di cui 
12 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 4 impiegati, 4 operai generici e 4-5 operai specializzati (35% dei 
casi). 
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Le superfici su cui si svolge l’attività sono pati a 755 mq di produzione, 940 mq di magazzino, 210 mq di uffici e 
83 mq di laboratori di ricerca e analisi. 


Le imprese del cluster operano prevalentemente in conto proprio (78% dei ricavi) e commetcializzano anche 
prodotti acquistati da terzi non trasformati c/o non lavorati dall’impresa (12%). 


I materiali di produzione più utilizzati sono: imballaggi ed altri materiali incorporati, basi inorganiche, alcoli, 
idrocarburi, polimeri e resine, tensioattivi e sali/ossidi. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: ricerca, progettazione e sviluppo prodotto, macinazione, 
filtrazione/separazione/decantazione,  mescolamento, miscelazione, controllo qualità prodotto finito e 
confezionamento. 


I prodotti realizzati sono di vario genere, con prevalenza di additivi e ausiliari, colle e adesivi, prodotti chimici di 
base organici e inorganici e sgrassanti, detergenti, saponi, disincrostanti. I mercati di riferimento sono diversi (si 
rilevano leggere prevalenze nei settori: chimico, cuoio e calzature e farmaceutico/veterinario) e la clientela è 
rappresentata soprattutto da imprese chimiche (44% dei ricavi nel 39% dei casi), altre imprese manifatturiere 
(39%), commercianti all’ingrosso (47% nel 47%) ed al dettaglio (26% nel 23%). 


Tra i beni strumentali si rilevano: 4  filtri/decantatori/centrifughe (47% dei casi), 3 
macinatrici/granulatrici/micronizzattici (37%), 4 mescolatori, 4 miscelatori (25%), 5 reattori (27%), 4-5 
scambiatori di calore/refrigeratori/condensatori (35%), 2 essiccatori/essiccatoi (26%), 7 serbatoi, 5 silos e 
tramogge (26%), 3 carrelli, 4 nastri trasportatori (25%) e 3 macchine/impianti per il confezionamento (31%). 


L’area di mercato si estende fino a livello internazionale; l’export rappresenta il 27% dei ricavi. 


Le imprese del cluster sono localizzate soprattutto in Lombardia (34% dei casi), Veneto (16%), Toscana (15%) e 
Piemonte (10%). 


CLUSTER 5 - IMPRESE CHE REALIZZANO E CONFEZIONANO PREVALENTEMENTE PRODOTTI CHIMICI DI 
BASE 


NUMEROSITÀ: 108 


Il cluster è costituito quasi esclusivamente da società di capitali (87% dei casi). Si tratta di imprese che occupano 
6 addetti, di cui 5 dipendenti, tra i quali si rilevano 2 impiegati e 3 operai generici (47% dei casi). 


Le superfici su cui si svolge l’attività sono pari a 392 mq di produzione, 368 mq di magazzino, 75 mq di uffici e 
63 mq di laboratori di ricerca e analisi (42% dei casi). 


Le imprese del cluster operano soprattutto in conto proprio (57% dei ricavi), ma derivano una parte significativa 
dei ricavi (29%) anche dalla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati 
dall’impresa. 


Le materie prime utilizzate sono diversificate; si registra comunque la prevalenza di acidi inorganici, basi 
inorganiche e sali/ossidi. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: ricerca, progettazione e sviluppo prodotto, 
filtrazione/separazione/decantazione, mescolamento, controllo qualità prodotto finito e confezionamento. 


L'attività riguarda soprattutto prodotti chimici di base inorganici (45% dei ricavi) ed organici (65% dei ricavi nel 
30% dei casi). Il mercato di riferimento prevalente è il settore chimico (54% dei ricavi) e la clientela è costituita 
soprattutto da altre imprese manifatturiere (34% dei ricavi), imprese chimiche (32%), commercianti all’ingrosso 
(34% dei ricavi nel 27% dei casi) ed enti pubblici e privati (34% nel 25%). 


Tra i beni strumentali si rilevano: 3 filtri/decantatori/centrifughe (38% dei casi), 3 mescolatori (49%), 5 serbatoi, 
5 silos e tramogge (25%) e 1 carrello. 


L’area di mercato si estende fino a livello internazionale. Nel 33% dei casi, l’export costituisce il 33% dei ricavi. 
Le imprese del cluster sono localizzate soprattutto in Lombardia (33% dei casi) e Toscana (17%). 


CLUSTER 6 - IMPRESE CHE REALIZZANO E CONFEZIONANO PREVALENTEMENTE FERTILIZZANTI E 
CONCIMI 


NUMEROSITÀ: 108 


Il cluster è costituito da società (64% dei casi di capitali e 23% di persone) ed, in misura minore, da ditte 
individuali (13%), con una struttura occupazionale costituita da 5 addetti, di cui 4 dipendenti. 
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Le superfici su cui si svolge l’attività sono pari a 698 mq di produzione, 676 mq di locali e 1.106 mq di spazi 
all’aperto destinati a magazzino e 77 mq di uffici. 


Le imprese del cluster operano prevalentemente in conto proprio (82% dei ricavi). 


I materiali di produzione utilizzati sono soprattutto: imballaggi ed altri materiali incorporati, basi inorganiche, 
sali/ossidi, amminoacidi e proteine e altri prodotti biologici (inclusi scarti di altre lavorazioni). 


Le principali fasi del processo produttivo sono: ricerca, progettazione e sviluppo prodotto, macinazione, 
fermentazione, filtrazione/separazione/decantazione, mescolamento, miscelazione, essiccamento/liofilizzazione, 
controllo qualità prodotto finito e confezionamento. 


Le imprese appartenenti al cluster derivano la maggior patte dei ricavi da fertilizzanti e concimi (77% dei ricavi). I 
prodotti ottenuti vengono venduti nel settore agricolo (84% dei ricavi), prevalentemente ad altre imprese (26% 
dei ricavi), commercianti all’ingrosso (22%) e al dettaglio (18%). 


Tra i beni strumentali si rilevano: 2° filtri/decantatori/centrifughe (30% dei casi), 2 
macinatrici/granulatrici/micronizzattici (42%), 1 mescolatore, 2 crivelli/vagliatrici/setacci (39%), 4 serbatoi 
(48%), 4-5 silos e tramogge (44%), 1-2 carrelli, 2 nastri trasportatori e 2 macchine/impianti pet il 
confezionamento (44%). 


L’area di mercato si estende fino a livello internazionale. Nel 23% dei casi, l’export costituisce il 20% dei ricavi. 
Le imprese del cluster sono localizzate in particolare in Veneto (15% dei casi) e Lombardia (13%). 

CLUSTER 7 - IMPRESE CHE REALIZZANO E CONFEZIONANO PRODOTTI VARI 

NUMEROSITÀ: 599 


Le imprese del cluster sono società di capitali (65% dei casi), società di persone (18%) e ditte individuali (17%). 
La struttura occupazionale è costituita da 4 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici su cui si svolge l’attività sono pari a 229 mq di produzione, 200 mq di magazzino e 54 mq di uffici. 


I soggetti appartenenti al cluster operano soprattutto in conto proprio (72% dei ricavi). Nel 46% dei casi, il 49% 
dei ricavi deriva dalla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati 
dall’impresa. 


I materiali di produzione utilizzati sono diversi, con prevalenza di: imballaggi ed altri materiali incorporati, altri 
prodotti biologici (inclusi scarti di altre lavorazioni), basi inorganiche, polimeri e resine, tensioattivi, alcoli, 
idrocarburi e sali/ossidi. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: ricerca, progettazione e sviluppo prodotto, mescolamento, 
controllo qualità prodotto finito e confezionamento. 


La produzione riguarda una varietà ampia di articoli, tra i quali si registra la prevalenza di reagenti per analisi, 
sgrassanti, detergenti saponi, disincrostanti, colle e adesivi e additivi e ausiliari. 


I mercati di riferimento principali sono il settore farmaceutico/veterinario, cosmetico, tessile e dei laboratori di 
analisi. 


La clientela è rappresentata soprattutto da: altre imprese manifatturiere (70% dei ricavi nel 42% dei casi), 
commercianti all’ingrosso (56% nel 38%) e al dettaglio (38% nel 25%). 


Tra i beni strumentali si rilevano: 2 mescolatori (36% dei casi), 4 serbatoi (26%) e 1-2 carrelli (45%). 


L’area di mercato si estende fino a livello internazionale, con presenza di export nel 32% dei casi, per il 27% dei 
ricavi. 


Le imprese del cluster sono localizzate in particolare in Lombardia (26% dei casi) e Veneto (10%). 
CLUSTER 8 - IMPRESE CHE REALIZZANO E CONFEZIONANO ARTICOLI PIROTECNICI ED ESPLOSIVI 
NUMEROSITÀ: 102 


Il cluster è composto prevalentemente da ditte individuali (57% dei casi) ed, in misura minore, da società di 
capitali (24%) e di persone (19%). Si tratta di imprese che occupano 3 addetti, di cui 1-2 dipendenti. 


Le superfici su cui si svolge l’attività sono limitate essenzialmente a 71 mq di produzione, 106 mq di magazzino e 
32 mq di uffici (47% dei casi). 
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Le imprese del cluster operano soprattutto in conto proprio (60% dei ricavi). Una parte significativa dei ricavi 
(27%) deriva dalla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati c/o non lavorati 
dall’impresa. 


I materiali di produzione utilizzati sono per lo più: imballaggi ed altri materiali incorporati, metalli, non metalli, 
sali/ossidi, cotone e altre fibre naturali ed altri prodotti biologici. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: mescolamento, essiccamento/liofilizzazione, controllo qualità 
prodotto finito e confezionamento. 


La produzione riguarda articoli pirotecnici ed esplosivi (82% dei ricavi), che vengono venduti prevalentemente a 
enti pubblici e privati (39% dei ricavi), privati (21%) ed altri soggetti (24%). 


Tra i beni strumentali si rilevano: 2 mescolatori (25% dei casi) c 5 crivelli/vagliatrici/setacci (24%). 
L’area di mercato si estende fino a livello internazionale. Nell11% dei casi, l’export costituisce il 21% dei ricavi. 


Le imprese del cluster sono localizzate soprattutto in Campania (29% dei casi), Sicilia (15%), Abruzzo (11%), 
Puglia (10%) e Lazio (10%). 
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SUB ALLEGATO 8.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 
applicazione dello studio di settore: 


«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro34); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del 
contratto*100)/(Valote dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria); 


*» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati35); 
* Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 


generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


» Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto)/(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


«+ Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti); 


«+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 


strumentali mobili34); 


34 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

35 In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


36 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . "i Mari divercì MIO DA dagli P è s 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività ne! Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratoti + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 


Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 

Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 

Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti?7). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti)88; 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi pet l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR? - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Fsistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 


37 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 

numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 


(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 

Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
38 Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
39 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
40 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)3* + Spese per acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


* Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 
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SUB ALLEGATO 8.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Cluster bu odalità di de 
stribuzione Soglia Soglia 
minima massima 

Imprese senza dipendenti 12,87 95,00 

i Imprese con dipendenti 3,76 65,00 

Imprese senza dipendenti 12,40 95,00 

3 Imprese con dipendenti 6,47 65,00 

Imprese senza dipendenti 9,30 95,00 

i Imprese con dipendenti 4,50 65,00 

Imprese senza dipendenti 10,00 95,00 

i Imprese con dipendenti 3,36 65,00 

n Imprese senza dipendenti 9,00 95,00 

x Imprese con dipendenti 3,00 65,00 

Imprese senza dipendenti 13,13 95,00 

3 Imprese con dipendenti 6,64 65,00 

Imprese senza dipendenti 10,49 95,00 

i Imprese con dipendenti 4,29 65,00 

Imprese senza dipendenti 13,37 95,00 

. Imprese con dipendenti 8,19 65,00 

Durata delle scorte Resa del capitale rispetto al 
Modalità di (in giorni) valore aggiunto lordo 
CASc distribuzione Sooli Sooli Sooli Sooli 
oglia oglia oglia oglia 

minima massima minima massima 
LI Tutti i soggetti 0,00 270,00 0,15 99.999,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 115,00 0,17 99.999,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 169,00 0,20 99.999,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 206,00 0,25 99.999,00 
5 Tutti i soggetti 0,00 126,00 0,17 99.999,00 
6 Tutti i soggetti 0,00 223,00 0,21 99.999,00 
7 Tutti i soggetti 0,00 230,00 0,23 99.999,00 
8 Tutti i soggetti 0,00 360,00 0,32 99.099.00 
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Valore aggiunto lordo per REED he adocio eco) 
addetto (in migliaia di euro) dipendente (n migliala di 
Cluster |Modalità di distribuzione euro) 
Soglia Soglia Soglia Soglia 

minima massima minima massima 

Gruppo territoriale 2, 5 37,00 230,00 37,00 99.999,00 

i Gruppo territoriale 1, 3, 4 40,28 230,00 40,28 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 22,00 120,00 22,00 99.999,00 

n Gruppo territoriale 1, 3, 4 32,72 150,00 32,72 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 24,00 180,00 24,00 99.999,00 

i Gruppo territoriale 1, 3, 4 32,00 180,00 32,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 36,00 180,00 36,00 99.999,00 

7 Gruppo territoriale 1, 3, 4 40,29 180,00 40,29 99.999,00 
_ Gruppo territoriale 2, 5 23,00 180,00 23,00 99.999,00 
x Gruppo territoriale 1, 3, 4 35,77 180,00 35,77 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 27,00 180,00 27,00 99.999,00 

3 Gruppo territoriale 1, 3, 4 32,00 180,00 32,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 23,08 180,00 23,08 99.999,00 

i Gruppo territoriale 1, 3, 4 32,58 180,00 32,58 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 18,59 180,00 18,59 99.999,00 

ù Gruppo territoriale 1, 3, 4 32,02 180,00 32,02 99.999,00 
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SUB ALLEGATO 8.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli 
ammortamenti per 
... ,, | Durata delle scorte (in beni strumentali mobili 
Cluster Modalità di giorni) rispetto al valore degli 
distribuzione stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 270,00 25,00 
2 Tutti i soggetti 115,00 25,00 
3 Tutti i soggetti 169,00 25,00 
4 Tutti i soggetti 206,00 25,00 
3 Tutti i soggetti 126,00 25,00 
6 Tutti i soggetti 223,00 25,00 
7 Tutti i soggetti 230,00 25,00 
8 Tutti i soggetti 360,00 25,00 
Incidenza dei costi per 
beni Mobili acquisiti IN! Incidenza dei costi 
.. ,, | dipendenza di contratti CAMERE 
Gluster Modalità di |di locazione finanziaria di eat 
distribuzione | rispetto al valore degli 
stessi 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 55,00 4,64 
2 Tutti i soggetti 55,00 2,90 
3 Tutti i soggetti 55,00 2,82 
4 Tutti i soggetti 55,00 2,60 
5 Tutti i soggetti 55,00 3,23 
6 Tutti i soggetti 55,00 3:55 
7 Tutti i soggetti 55,00 3,00 
8 Tutti i soggetti 55,00 2,60 
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ALLEGATO 9 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE VD49U 


FABBRICAZIONE DI MATERASSI 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L’evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un’attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore VD49U, evoluzione dello 
studio UD49U. 


L'attività economica oggetto dello studio di settore VD49U è quella relativa al seguente codice ATECO 2007: 


+ 31.03.00 - Fabbricazione di materassi. 


L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello UD49U 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 620. 


Nella prima fase di analisi 63 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un'incidenza sui ricavi complessivi 


superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche pet 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 39 
posizioni. I motivi di scarto sono stati: 


«quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 
«quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 


«quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 


«quadro F (elementi contabili) non compilato; 


+ comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 
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+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione e/o lavorazione e commercializzazione (quadro 
C); 

» errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C); 

* errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia di attività (quadro D); 

+ errata compilazione delle percentuali relative alle materie prime e/o componenti impiegati (quadro D); 


«+ errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti ottenuti c/o lavorati (quadro D); 


«+ errata compilazione delle percentuali relative alla modalità di produzione (quadro D); 


» incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 518. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


» un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


* un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’ Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della C/ster Anabysis, applicata ai risultati dell’Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


L’utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della C/uster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
l'aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di e/ustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 9.A. 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appartenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 
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DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, pet ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 
anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 
» » 
ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 


* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stess; 


è Durata delle scorte‘; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavî. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 9.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. Inoltre 
sono state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stebwise”?. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell’impresa. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 

6 Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l'indicatore “Incidenza dei costi residuali di 
gestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 

7 Il metodo ségpwise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione lackmard inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo szeprise, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 
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Nella definizione della ‘funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici 
legate al luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già 
rilevate con la Cluster Analysis. 


A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dello studio della “’Territorialità del livello delle retribuzioni definita su 
dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 2011” che differenzia il territorio nazionale sulla base dei 
livelli retributivi per settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo il livello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile 
standardizzata che varia da zeto a uno ed è stata analizzata la sua interazione con la variabile ‘Collaboratori 
dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 
100), Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato 
diviso 100) escluso il primo socio”. 


Nel Sub Allegato 9.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


8 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«e Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 9.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei?. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!0. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!!. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 9.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


ANALISI DELLA COERENZA 


L’analisi della coerenza permette di valutare l’impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili c/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l'efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 


9 Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo sfgbise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
10 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w;= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
!! La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


3 —Max[w},w3,...v,]} 


Prob; = 
x MEMI] 


k=1 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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è Durata delle scorte; 

» Valore aggiunto lordo per addetto!5; 

» Incidenza del Margine sui ricavi"; 

«- Margine per addetto non dipendente!5; 

*. Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”; 


«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 9.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche!8 
differenziate per gruppo omogeneo; pet gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per 
addetto non dipendente” anche sulla base della “territorialità generale”! a livello comunale; per l’indicatore 
“Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”20, I valori 
delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente 
plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori “Valore 
aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area 
territoriale di appartenenza; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della 
presenza/ assenza del personale dipendente. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 9.D. 
I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 9.E. 


Il soggetto risulta coerente pet l’indicatore “Durata delle scorte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
bi 

dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?! o 

indeterminato?? il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente pet l’indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
88 8 

posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 

mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l’indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


12 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

13 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti 
il valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc. 

14 L’indicatore misura l'incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

15 L’indicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell’impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

16 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l’utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

!7 L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

18 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l'insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

19 ] criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 

20 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 

2! Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pari a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

22 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 


e 
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Il soggetto risulta coerente pet l'indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, se il valore 
dell'indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l'indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non 
dipendente” tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse 
aree territoriali. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 
Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


+» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 

+ Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi; 


«e Durata delle scorte; 


*. Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 9.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente, le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valori delle soglie dei 


23 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 
24 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 
25 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 
26 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una 
ausibile componente residuale di costo. 
lausibili ti duale di cost 
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diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 9.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 9.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile pet la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro””27. 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 2,0570). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria””??, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 0,5763). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


2? La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale? viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pati 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali29, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica. 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità”3!, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (ester), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 


Tabella 1- Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 


da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,1185 
2 1,0623 
3 1,0569 
4 1,1386 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


28 L’indicatore “Durata delle scotte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l’indicatore non è calcolabile; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 

29 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali + Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


30 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

3! Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo puntuale di cluster” come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, per 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%? Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??33, 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
, 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


AI ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’ Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


Nell Allegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 9.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 


32 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 
estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell’effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - a)%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l'intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 

33 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


P-392*s vxcx 
dove: 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 


attraverso la seguente formula: 


opportunamente pesate per controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità; 
e sè la radice quadrata del Mean Square Error (RMSE); 
e xèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 
e 3,92 è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di S#der? che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ” e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell’Allegato 24. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 9.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 

- tipologia di attività; 

- tipologia di prodotti ottenuti e/o lavorati. 

La tipologia di attività ha permesso di evidenziare le imprese specializzate nella produzione e/o lavorazione di 


materassi (cluster 1, 2 e 3) e quelle che effettuano la rigenerazione/trasformazione di materassi tradizionali 
(cluster 4). 


La tipologia di prodotti ottenuti c/o lavorati ha consentito di distinguere le imprese specializzate nella 
produzione e/o lavorazione di materassi a molle (cluster 1), in poliuretano e lattice (cluster 3) c in lana (cluster 4) 
dalle restanti multispecializzate (cluster 2). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l’indicazione di valori 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI MATERASSI A MOLLE 
NUMEROSITÀ: 153 


Le imprese appartenenti al cluster sono ditte individuali (39% dei casi), società di persone (38%) e società di 
capitali (23%), con una struttura composta da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono costituite da 303 mq di produzione c/o lavorazione, 238 mq di magazzino, 
29 mq di uffici e 89 mq di esposizione (39% dei casi). 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto proprio (79% dei ricavi), specializzate nella produzione 
e/o lavorazione di materassi (82% dei ricavi). 


I principali prodotti ottenuti sono materassi a molle (71% dei ricavi) di dimensioni standard. Nel 41% dei casi, il 
50% dei ricavi deriva dalla produzione di materassi c/o accessori letto ignifughi e/o sanitari, per cui viene 
effettuata l'omologazione 1 IM sulla reazione al fuoco. 


La clientela è costituita soprattutto da: privati (53% dei ricavi), commercianti al dettaglio di mobili (17%) e 
alberghi, ospedali e comunità (12% dei ricavi nel 37% dei casi). L’area di mercato si estende dalla provincia alle 
regioni limitrofe. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: taglio e cucitura dei tessuti di rivestimento, 
assemblaggio/graffatura, bordatura/insaccatura, lavorazione delle fasce perimetrali, montaggio maniglie c/o 
acreatori, trapuntatura del pannello/giffatura e imballaggio. 


La dotazione di beni strumentali include: 1 taglierina, 2 cucitrici, 1 bordatrice, 1 fasciatrice, 1 trapuntatrice, 1 
occhiellatrice e 2 assemblatrici (33% dei casi). 


CLUSTER 2 - IMPRESE CHE REALIZZANO MATERASSI IN VARI MATERIALI 
NUMEROSITÀ: 186 


Le imprese appartenenti al cluster sono società (di persone nel 37% dei casi e di capitali nel 32%) e ditte 
individuali (31% dei casi), con una struttura composta da 6 addetti di cui 4 dipendenti, tra i quali si rileva la 
presenza di 2 operai generici. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 496 mq di produzione e/o lavorazione, 421 mq di magazzino, 
43 mq di uffici, 60 mq di esposizione e 139 mq di vendita (41% dei casi). 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto proprio (74% dei ricavi), specializzate nella produzione 
e/o lavorazione di materassi (74% dei ricavi) e, in minor misura, reti, letti imbottiti e accessori letto (14%). 
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I principali prodotti ottenuti sono materassi a molle (35% dei ricavi), in poliuretano (21%) e in lattice (12%) di 
dimensioni standard. Nel 42% dei casi, il 35% dei ricavi deriva dalla produzione di materassi e/o accessori letto 
ignifughi e/o sanitari, per cui viene effettuata omologazione 1 IM sulla reazione al fuoco. 


La clientela è rappresentata prevalentemente da: privati (47% dei ricavi), commercianti al dettaglio di mobili 
(13%), industria (34% dei ricavi nel 32% dei casi), commercianti all'ingrosso (28% nel 35%) e alberghi, ospedali e 
comunità (11% nel 42%). L’area di mercato si estende dalla provincia all’ambito nazionale. 


Le principali fasi del ciclo produttivo sono: taglio e cucitura dci tessuti di rivestimento, taglio e/o sagomatura 
della struttura portante, assemblaggio/graffatura, bordatura/insaccatura, lavorazione delle fasce perimetrali, 
montaggio maniglie c/o acratoti, trapuntatura del pannello/giffatura e imballaggio. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2 taglierine, 4 cucitrici, 1 bordatrice, 1 fasciatrice, 1 trapuntatrice, 1 
occhiellatrice e 1 imballatrice (33% dei casi). 


CLUSTER 3 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI MATERASSI IN POLIURETANO E LATTICE 
NUMEROSITÀ: 110 


Il cluster è costituito da società (di capitali nel 36% dei casi e di persone nel 28%) e ditte individuali (36%), con 
una struttura composta da 5 addetti, di cui 4 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 operai generici. 


Le superfici destinate all’attività sono costituite da 392 mq di produzione e/o lavorazione, 324 mq di magazzino 
e 42 mq di uffici. Sono inoltre presenti 99 mq di vendita (37% dei casi) e 95 mq di esposizione (35%). 


Le imprese operano prevalentemente in conto proprio (73% dei ricavi) e, in misura minore, in conto terzi (42% 
dei ricavi nel 33% dei casi) c sono specializzate nella produzione e/o lavorazione di materassi (75% dei ricavi). 


I principali prodotti ottenuti sono materassi in poliuretano e lattice (67% dei ricavi) di dimensioni standard. Nel 
39% dei casi, il 34% dei ricavi deriva dalla produzione di materassi c/o accessori letto ignifughi c/o sanitari, per 
cui viene effettuata l'omologazione 1 IM sulla reazione al fuoco. 


La clientela è costituita da: privati (40% dei ricavi), commercianti all’ingrosso (43% dei ricavi nel 33% dei casi), 
commercianti al dettaglio specializzati (35% nel 37%) e commercianti al dettaglio di mobili (21% nel 40%). 
L’area di mercato si estende dalla provincia alle regioni limitrofe. 


Le principali fasi del ciclo di produzione sono: taglio e cucitura dei tessuti di rivestimento, taglio c/o sagomatura 
della struttura portante, assemblaggio/graffatura, bordatura/insaccatura, lavorazione delle fasce perimetrali e 
imballaggio. 


La dotazione di beni strumentali include: 2 taglierine, 3 cucitrici, 1 bordatrice, 1 fasciatrice (45% dei casi), 2 
trapuntatrici (39%), 1 occhiellatrice (37%) e 1 imballatrice (32%). 


CLUSTER 4 - IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RIGENERAZIONE E/O PRODUZIONE DI MATERASSI IN LANA 
NUMEROSITÀ: 69 
Le imprese del cluster sono prevalentemente ditte individuali (83% dei casi), in cui opera solo il titolare. 


Le superfici destinate all'attività sono limitate a 73 mq di produzione c/o lavorazione e 45 mq di magazzino. 
Sono inoltre presenti 43 mq di vendita (35% dei casi). 


Si tratta di imprese operanti per lo più in conto proprio (70% dei ricavi) e, in misura minore, in conto terzi (59% 
lp: p p p prop , A 
dei ricavi nel 32% dei casi), specializzate nella rigenerazione/trasformazione di materassi tradizionali (48% dei 
b) (ei 
ricavi) c nella produzione e/o lavorazione di materassi (36%). 


I principali prodotti lavorati sono materassi in lana (56% dei ricavi) e guanciali (14%). La modalità di produzione 
è sia su dimensioni standard (52% dei ricavi) che su misura (48%). 


La clientela è formata soprattutto da privati (84% dei ricavi), su un’area di mercato limitata all’ambito comunale e 
provinciale. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: taglio e cucitura dei tessuti di rivestimento, 
assemblaggio /graffatura c bordatura/insaccatura. 


La dotazione di beni strumentali è limitata a 1 cucitrice, 1 bordatrice (35% dei casi) e 1 taglierina (46%). 
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SUB ALLEGATO 9.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 

applicazione dello studio di settore: 

«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro34); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del 
contratto*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria); 


+ Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati35); 
* Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 


generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


» Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto)/(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


«+ Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti59); 


«+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 


strumentali mobili34); 


34 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

35 In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


36 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . îi Minsi Aicareì R ME ta sg P 3 4 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività ne Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 

Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 

Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pati alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 

Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti?) 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti)88; 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR? - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Fsistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati? = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 


37 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori cootdinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d'imposta” diviso 12). 
38 Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
39 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
40 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, fotniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
A 


93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)38 + Spese per acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


* Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 
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SUB ALLEGATO 9.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Modalità di ricavi 
Cluster distribuzi 7 7 
stribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
i Imprese senza dipendenti 18,42 95,00 
Imprese con dipendenti 4,44 60,00 
a Imprese senza dipendenti 20,00 95,00 
Imprese con dipendenti 5,94 60,00 
. Imprese senza dipendenti 18,31 95,00 
” Imprese con dipendenti 5,88 60,00 
Imprese senza dipendenti 26,88 95,00 
4 
Imprese con dipendenti 5,40 60,00 
n Ri del ital 
Durata delle scorte (in na 
a iorni) rispetto al valore 
Glustei Modalità di gi aggiunto lordo 
distribuzione A S È 9 
Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
1 Tutti i soggetti 0,00 428,00 0,28 99.999,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 422,00 0,41 99.999,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 463,00 0,36 99.999,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 401,00 0,41 99.999,00 
Valore aggiunto lordo per Picone De sedia ca 
IRE dipendente (in migliaia di 
Modalità di addetto (in migliaia di euro) 
Cluster E p euro) 
distribuzione 2 n a 7 
Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
A Gruppo territoriale 2, 5 8,02 120,00 8,02 99.999,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 9,37 120,00 9,37 99.999,00 
; Gruppo territoriale 2, 5 20,44 120,00 20,44 99.999,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,80 120,00 21,80 99.999,00 
; Gruppo territoriale 2, 5 6,59 20,00 6,59 99.999,00 
: Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,30 20,00 21,30 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 1,81 120,00 1,81 99.999,00 
4 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 4,42 120,00 4,42 99.999,00 
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SUB ALLEGATO 9.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli 
ammortamenti pet 
.. ,, | Durata delle scorte (in |beni strumentali mobili 
Cluster | Modalità di giorni) rispetto al valore degli 
distribuzione stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 428,00 25,00 
2 Tutti i soggetti 422,00 25,00 
3 Tutti i soggetti 463,00 25,00 
4 Tutti i soggetti 401,00 25,00 


Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in A A 7 
à È .| Incidenza dei costi 
.. ,, | dipendenza di contratti ESCE 
Cluster Modalità di |di locazione finanziaria se es 
distribuzione | rispetto al valore degli 
stessi 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 50,00 3,50 
2 Tutti i soggetti 50,00 3,50 
3 Tutti i soggetti 50,00 3,50 
4 Tutti i soggetti 50,00 3,50 
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ALLEGATO 10 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE WD01U 


PRODUZIONE DOLCIARIA 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L'evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un’attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore WD01U, evoluzione dello 
studio VDO1U. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore WD01U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 
2007: 


+ 10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico; 
+ 10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca; 
» 10.72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati; 


+ 10.82.00 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie; 


+ 10.85.04 - Produzione di pizza confezionata. 


L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello VD01U 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


Per permettere la corretta collocazione delle imprese che effettuano attività di produzione di pasticceria fresca e 
di gelati con vendita diretta al pubblico nello studio \WG37U - Bar, gelaterie e pasticcerie è stata effettuata la 
migrazione di 7.320 imprese, che svolgono detta attività, dal presente allo studio suddetto. Migrano inoltre, nello 
stesso studio, i 2.548 soggetti appartenenti al codice Ateco 47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, 
confetteria. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 4.824. 


Nella prima fase di analisi 661 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un’incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 
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Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 1.110 
posizioni. I motivi di scarto sono stati: 

» quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 

+ quadro C (modalità di svolgimento dell’attività) non compilato; 

«+ quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 

+ quadro F (elementi contabili) non compilato; 

+ comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 


» errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia di attività o non inerenza con lo studio in oggetto 
(quadro C); 


» errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela o non inerenza con lo studio in 
oggetto (quadro C); 


+ errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti commercializzati (quadro D); 


» errata compilazione delle percentuali relative alle vendite con scontrino o con emissione di fattura o non 
inerenza con lo studio in oggetto (quadro D); 


«errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti venduti c/o somministrati, altri servizi/prodotti 
offerti (quadro Z); 


* incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 3.053. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


» un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


+ un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della C/uster Analysis, applicata ai risultati dell’ Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appattenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 
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L'utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
l'aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di eustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 10.A. 


DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, pet ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
sr 

imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 

anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 

» » 

ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 


+ Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessP; 


«e Durata delle scorte‘; 
* Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi5; 


». Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi‘. 
Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 10.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica” anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 

beni strumentali mobili. 

3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 

leasing) e i canoni di leasing. 

4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

5 L’indicatore verifica che la somma del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi non assuma valore negativo o uguale a 

zero. 

6 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 

componente residuale di costo. 

7 Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, pet gli indicatori “Incidenza del costo del venduto e 
Vedi “Analisi della N lità E ”. Si fi te che, li fi dicati, gli indicatori “Incid del costo del vendut 
el costo per la produzione di servizi sui ricavi” e “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, 

del cost l d di ” e “Incid d ti residuali di gesti °° si fa rif ti dichiarati 

nel denominatore delle relative formule. 
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Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stepwise’8. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell'impresa. 


Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici 
egate al luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già 
leg l luogo di svolgi to dell’attività, do da individ It diff territoriali oltre a quelle g 
rilevate con la Cluster Analysis. 


A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dello studio della “Territorialità del livello delle retribuzioni definita su 
p 

dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 2011”’ che differenzia il territorio nazionale sulla base dei 
ta P pi 

livelli retributivi per settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo il livello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile 
standardizzata che varia da zero a uno ed è stata analizzata la sua interazione con la variabile “Collaboratoti 
dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 
100), Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato 
diviso 100) escluso il primo socio”. 


Nel Sub Allegato 10.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


8 Il metodo s/epmwise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione dackmard inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo s/gp/se, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 

9 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Notmalità Economica; 


«Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 10.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei!0. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!!. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei! In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 10.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


ANALISI DELLA COERENZA 


L'analisi della coerenza permette di valutare l'impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili c/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 


10 Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo szgpbise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
!! La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w;= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
12 La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


e Vi Mas[s1 02,90 ]} 
Prob; = e MA ]} 


Zia 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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® Durata delle scortel5; 
e Valore aggiunto lordo per addetto; 


e Incidenza del Margine sui ricavi; 
e Margine per addetto non dipendente!; 
e Indice dî copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”; 


e Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo!8. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 10.C . 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche!? 
differenziate per gruppo omogeneo; per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per 
addetto non dipendente” anche sulla base della “territorialità generale”? a livello comunale; per l’indicatore 
“Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”2!, I valori 
delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente 
plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori “Valore 
aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area 
territoriale di appartenenza; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della 
presenza/assenza del personale dipendente. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 10.D. 
I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 10.E. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scorte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
ii 

dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?2 o 

indeterminato?3 il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l'indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


13 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

14 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti il 
valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc. 

15 L’indicatore misura l'incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

16 L’indicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell’impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

!7 L’indicatore misura il grado di copettura dei principali costi per l'utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

18 L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

19 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l'insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell'indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

20 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale. 

2! La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 

22 Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pari a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

23 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 
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Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, se il valore 
dell'indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non 
dipendente” tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse 
aree territoriali. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L'analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 


Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


e Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 


e Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi; 


® Durata delle scorte; 
e. Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi”; 


e Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. 


2 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

25 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

26 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

27 L’indicatore verifica che la somma del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi non assuma valore negativo o uguale a 
Zero. 

28 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 
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Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 10.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente, ad eccezione dell’ indicatore “Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di 
servizi sui ricavi”, le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valori delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. Per “Incidenza del costo del venduto e del 
costo per la produzione di servizi sui ricavi” sono stati ritenuti normali i soggetti con valore positivo 
dell’indicatore. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 10.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 10.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro”29, 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 1,6041). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria””?9, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 0,4032). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 


29 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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soggetti le funzioni di ricavo con l'utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pari 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali3!, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica®. 


INCIDENZA DEL COSTO DEL VENDUTO E DEL COSTO PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI SUI 
RICAVI 


L’indicatore risulta non normale quando è calcolabile e assume un valore negativo o uguale a zero. 


In tale caso, si determina il valore normale di riferimento del “Costo del venduto + Costo per la produzione di 
servizi”, moltiplicando i “Ricavi da congruità e da normalità”33 per il coefficiente di determinazione del nuovo 
“Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, diviso 100. 


Il coefficiente di determinazione del nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è stato 
individuato, distintamente per gruppo omogeneo, selezionando il valore mediano dell’indicatore, calcolato sulla 
base dei dati dichiarati dai soggetti normali per l’indicatore in oggetto (vedi tabella 1). 


In applicazione, pet ogni contribuente il coefficiente di determinazione del nuovo “Costo del venduto + Costo 
pet la produzione di servizi” è ottenuto come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei 
coefficienti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica®2. 


30 L’indicatore “Durata delle scorte” risulta non normale quando è calcolabile e vengono contemporaneamente verificate le seguenti 
condizioni: 

e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica; 

# Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 


31 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali + Costoperla produzionediservizi) - ( Esistenzeinizialix 365)] 


(2 x sogliamassima +365) 


32 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

33 Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ticavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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Tabella 1- Coefficienti di determinazione del nuovo 
“Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” 


Cluster Valore mediano 
1 4714 
2 41,82 
3 41,70 
4 42,66 
5 42,73 
6 42,49 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità??34, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (c/uster), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 2). 


Tabella 2 — Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 
da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,0954 
2 1,1170 
3 1,0839 
4 1,1030 
5 1,0641 
6 1,1062 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


34 Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza del costo del venduto e 
del costo per la produzione di servizi sui ricavi”. 
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ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogenco, il “ricavo puntuale di cluster” come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, per 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%35, Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster””30. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogenco, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


Al ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’ Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


Nell’Allegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 10.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 


35 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 


estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell'effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - ®)%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l’intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 

36 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


$-392*s x Cx 
dove: 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 


attraverso la seguente formula: 


opportunamente pesate per controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità; 
® Sè la radice quadrata del Mean Square Error (RMSE); 
e xèil vettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 


3,92 è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di S7der? che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ” e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell'Allegato 24. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 10.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base del seguente fattore: 
- specializzazione di prodotto. 

Sono state individuate le seguenti specializzazioni di prodotto: 

- prodotti vari di confetteria (cluster 1); 

- prodottia base di cacao e cioccolato (cluster 2); 

- gelati (cluster 3); 

- biscotteria e pasticceria secca e salata (cluster 4); 

- prodotti lievitati da forno (cluster 5); 

- pasticceria fresca (cluster 6). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l’indicazione di valoti 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI VARI DI CONFETTERIA 
NUMEROSITÀ: 153 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza società (di persone nel 34% dei casi e di capitali nel 31%), 
ma anche ditte individuali (35%), con una struttura composta da 6 addetti, di cui 5 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 396 mq di produzione, 307 mq di 
magazzino, 55 mq di uffici e 20 mq di vendita. 


Le imprese del cluster effettuano prevalentemente la produzione senza vendita diretta al dettaglio (70% dei 
ricavi) e talvolta quella con vendita diretta (24%). I prodotti vengono commercializzati prevalentemente con 
marchio proprio (75% dei ricavi); inoltre, nel 25% dei casi viene utilizzato il marchio del distributore (23%). 


La clientela è variegata e rappresentata da: commercianti al dettaglio (26% dei ricavi), commercianti all'ingrosso 
(19%), privati (18%), grande distribuzione e distribuzione organizzata (16%) e industria/artigiani del comparto 
dolciario (12%). La vendita con emissione di fattura si attesta all'’80% dei ricavi. L’area di mercato si estende 
dall’ambito comunale a quello nazionale. 


Le materie prime utilizzate sono in prevalenza zucchero e derivati (33% degli acquisti), frutta secca e trasformata 
(20%) e cacao e derivati (16%). 


I prodotti ottenuti sono principalmente torroni e torroncini (33% dei ricavi), caramelle, pastigliaggi e gomme da 
masticare (24%) e confetti (20%). 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 1 scioglitore, 3 bassine, 2 macchine o impianti di 
confezionamento, 9 scaffali, 3 mescolatori (33% dei casi), 1 raffinatrice (20%), 1 temperatrice (42%), 1 
ricopritrice (35%), 4 cuocitori (40%), 1 stampatrice (26%), 2 bilance automatiche (37%), 1 armadio frigorifero 
(27%) e 2 impastatrici (43%); è inoltre presente 1 automezzo non refrigerato con massa complessiva a pieno 
carico fino a 3,5t (46% dei casi). 


CLUSTER 2 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CACAO E 
CIOCCOLATO 


NUMEROSITÀ: 234 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza società (di persone nel 39% dei casi e di capitali nel 27%), 
ma anche ditte individuali (34%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 4 dipendenti. 
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Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 255 mq di produzione, 183 mq di 
magazzino, 43 mq di uffici e 36 mq di vendita. 


Le imprese del cluster effettuano sia la produzione senza vendita diretta al dettaglio (53% dei ricavi) che quella 
con vendita diretta (41%). I prodotti vengono commercializzati prevalentemente con marchio proprio (70% dei 
ricavi); inoltre, nel 31% dei casi viene utilizzato il marchio del distributore (25%). 


La clientela è rappresentata soprattutto da privati (31% dei ricavi), commercianti al dettaglio (25%) e, in misura 
residuale, da commercianti all’ingrosso (9%), industria/attigiani del comparto dolciario (9%) e grande 
distribuzione e distribuzione organizzata (8%). La vendita con emissione di fattura e quella con scontrino si 
attestano rispettivamente al 65% e al 35% dei ricavi. L’area di mercato si estende dall’ambito comunale a quello 
nazionale. 


Le materie prime utilizzate sono in prevalenza cacao e derivati (57% degli acquisti), frutta secca e trasformata 
(9%) e zucchero e derivati (8%). 


I prodotti ottenuti sono principalmente cioccolatini e praline (34% dei ricavi), altri prodotti a base di cacao (27%) 
e cioccolato in tavolette (16%). 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 2 tempetatrici, 1 scioglitore, 1 bilancia automatica, 5 scaffali, 1 
armadio frigorifero, 2 macchine o impianti di confezionamento, 1 mescolatore (30% dei casi), 1 raffinatrice 
(35%), 2 colatrici (36%), 1 ricopritrice (46%), 4 bassine (39%), 1 piastra riscaldante (23%), 2 banconi frigoriferi 
(32%) e 2 impastatrici (43%); è inoltre presente 1 automezzo non refrigerato con massa complessiva a pieno 
carico fino a 3,5t (43% dei casi). 


CLUSTER 3 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI GELATI 
NUMEROSITÀ: 182 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza società (di capitali nel 37% dei casi e di persone nel 34%), 
ma anche ditte individuali (29%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 224 mq di produzione, 317 mq di 
magazzino, 60 mq di uffici e 35 mq di vendita (26% dei casi). 


Le imprese del cluster effettuano quasi esclusivamente la produzione senza vendita diretta al dettaglio (90% dei 
ricavi); i prodotti vengono commercializzati sia con marchio proprio (61% dei ricavi) che senza marchio (27%). 


La tipologia di clientela è rappresentata da: ristoranti e pubblici esercizi (49% dei ricavi), commercianti 
all’ingrosso (17%), grande distribuzione e distribuzione organizzata (11%) e commercianti al dettaglio (11%). La 
vendita con emissione di fattura è nettamente prevalente (93% dei ricavi). L'area di mercato si estende 
dall’ambito comunale a quello nazionale. 


Le materie prime utilizzate sono soprattutto latte e derivati (30% degli acquisti), zucchero e derivati (21%) e 
semilavorati (15%). 


I prodotti ottenuti sono quasi esclusivamente gelati (84% dei ricavi) e, residualmente, torte, brioches ed altri 
prodotti di pasticceria e gelateria conservati nella catena del freddo (7%). 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 2 pastorizzatori, 2 freezer/mantecatori, 3 scaffali, 3 armadi 
frigoriferi, 1 omogeneizzatore (37% dei casi), 2 macchine combinate per gelateria (27%), 2 bilance automatiche 
(37%), 2 macchine o impianti di confezionamento (32%) e 4 banconi frigoriferi (45%); è inoltre presente 1 
automezzo refrigerato con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t. 


CLUSTER 4 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI BISCOTTERIA E PASTICCERIA SECCA E 
SALATA 


NUMEROSITÀ: 1.171 


Le imprese appartenenti al cluster sono prevalentemente ditte individuali (48% dei casi) e società di persone 
(30%), ma anche società di capitali (22%), con una struttura composta da 4 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 185 mq di produzione, 111 mq di 
magazzino, 27 mq di uffici e 28 mq di vendita (44% dei casi). 


Le imprese del cluster effettuano prevalentemente la produzione senza vendita diretta al dettaglio (63% dei 
ricavi), ma anche la vendita diretta (31%). I prodotti vengono commercializzati principalmente con marchio 
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proprio (55% dei ricavi), ma anche senza marchio (25%) e con marchio del distributore (37% dei ricavi nel 22% 
dei casi). 


La tipologia di clientela è rappresentata da: privati (28% dei ricavi), commercianti al dettaglio (24%), 
commercianti all'ingrosso (16%) e grande distribuzione e distribuzione organizzata (11%). La vendita con 
emissione di fattura è prevalente (70% dei ricavi). L’area di mercato si estende dall'ambito comunale alle regioni 
limitrofe. 


Le principali materie prime utilizzate sono farina (32% degli acquisti), zucchero e derivati (12%) e oli e grassi 
animali e vegetali (11%). 


I prodotti ottenuti sono principalmente biscotteria (28% dei ricavi), pasticceria secca (18%) e pasticceria salata 
(7%), ma anche altri prodotti di produzione propria (18%). 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 1 impastatrice, 2 scaffali, 1 armadio frigorifero, 2 banconi 
frigoriferi (27% dei casi), 1 raffinatrice (25%), 1 colatrice (21%), 1 forno lineare (45%), 2 forni rotor (41%), 2 
bilance automatiche (44%), 2 macchine o impianti di confezionamento (43%) e 1 sfogliatrice (42%); è inoltre 
presente un automezzo non refrigerato con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t (40% dei casi). 


CLUSTER 5 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI LIEVITATI DA FORNO 
NUMEROSITÀ: 676 


Le imprese appartenenti al cluster sono sia ditte individuali (47% dei casi), sia società (di persone nel 35% dei casi 
e di capitali nel 18%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 196 mq di produzione, 114 mq di 
magazzino, 24 mq di uffici e 27 mq di vendita (33% dei casi). 


Le imprese del cluster effettuano quasi esclusivamente la produzione senza vendita diretta al dettaglio (88% dei 
ricavi); i prodotti vengono commercializzati principalmente senza marchio (58% dei ricavi), ma anche con 
marchio proprio (26%). 


La tipologia di clientela è rappresentata da: ristoranti e pubblici esercizi (52% dei ricavi), commercianti al 
dettaglio (15%), commercianti all'ingrosso (10%) e privati (9%). La vendita con emissione di fattura è nettamente 
prevalente (90% dei ricavi). L'area di mercato si estende dall’ambito comunale alle regioni limitrofe. 


Le principali materie prime utilizzate sono farina (31% degli acquisti), oli e grassi animali e vegetali (14%) e 
zucchero e derivati (12%). 


I prodotti ottenuti sono principalmente prodotti lievitati da forno (70% dei ricavi) e, in misura residuale, 
pasticceria salata (9%) e pasticceria fresca (9%). 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 1 sfogliatrice, 1 forno lineare, 1 forno rotor, 2 impastatrici, 3 
scaffali, 2 armadi frigoriferi, 1 mescolatore (22% dei casi), 1 raffinatrice (33%), 1 pastorizzatore (25%), 2 
freezer/mantecatori (28%), 1 bilancia automatica (40%), 2 macchine o impianti di confezionamento (22%) e 2 
banconi frigoriferi (41%); è inoltre presente un automezzo non refrigerato con massa complessiva a pieno carico 


fino a 3,5t. 
CLUSTER 6 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA FRESCA 
NUMEROSITÀ: 637 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza ditte individuali (43% dei casi) e società di persone (37%), 
ma anche società di capitali (20%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Le superfici sono articolate in 155 mq di produzione, 80 mq di magazzino, 23 mq di uffici e 38 mq di vendita 
(48% dei casi). 
Le imprese del cluster effettuano in prevalenza la produzione senza vendita diretta al dettaglio (77% dei ricavi); i 


rodotti vengono commercializzati sia senza marchio (49% dei ricavi) che con matchio proprio (36%). 
p tea prop 


La tipologia di clientela è rappresentata prevalentemente da ristoranti e pubblici esercizi (34% dei ricavi), privati 
(20%) e commercianti al dettaglio (19%). La vendita con fattura è prevalente (79% dei ricavi). L’area di mercato 
si estende dall’ambito comunale a quello nazionale. 


Le principali materie prime utilizzate sono: farina (19% degli acquisti), semilavorati (16%), zucchero e derivati 
(12%), latte e derivati (10%) e oli e grassi animali e vegetali (10%). 
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I prodotti ottenuti sono principalmente pasticceria fresca (43% dei ricavi), prodotti lievitati da forno (13%), ed, in 
misura minore, pasticceria secca (10%), pasticceria salata (8%) e torte, brioches ed altri prodotti di pasticceria e 
gelateria conservati nella catena del freddo (6%). 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 1 sfogliatrice, 1 bilancia automatica, 1 forno lineare, 1 
impastatrice, 4 scaffali, 2 armadi frigoriferi, 1 bancone frigorifero, 2 mescolatori (33% dei casi), 1 raffinatrice 
(43%), 1 temperatrice (22%), 1 cuocitore (26%), 1 pastorizzatore (35%), 1 freezer/mantecatore (35%), 2 
macchine o impianti di confezionamento (29%) e 1 forno rotor (45%). Sono inoltre presenti un automezzo non 
refrigerato con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t (39% dei casi) e 2 automezzi refrigerati con massa 
complessiva a pieno carico fino a 3,5t (28%). 
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SUB ALLEGATO 10.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 
applicazione dello studio di settore: 


«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


+» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo*100)/(Valote dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro??); 


* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = [Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto 
*100]/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria??); 


* Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi = (Costo del 
venduto + Costo per la produzione di servizi)*100/ (Ricavi dichiarati); 


+» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati59); 

* Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 
generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


* Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto) /(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


37 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
38 In fase di applicazione dell'indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 
Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
immortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
ipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
’indicatore “Durata delle scorte”. 
In fase di applicazione dell'indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 
cavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
immortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
ipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ticavo da normalità economica relativo 
’indicatore “Durata delle scorte” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza del costo del venduto e 
del costo per la produzione di servizi sui ricavi”. 
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«+ Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti9); 
«+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 


strumentali mobili??); 


* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti*!). 


Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti); 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l'acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


e Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi pet l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 


4° Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 
non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 


Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 


Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 


Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 


4! Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = "Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell’impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pati a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
42 Se la vatiabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
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aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR*# - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Fsistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


* Ricavi dichiarati* = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


* Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)4? + Spese pet acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


» Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


* Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 


4 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 

4 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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SUB ALLEGATO 10.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Cluster Medal di SA 
distribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
Imprese senza dipendenti 20,36 85,00 
) Imprese con dipendenti 9,28 70,00 
Imprese senza dipendenti 21,21 85,00 
s Imprese con dipendenti 11,43 70,00 
Imprese senza dipendenti 21,59 85,00 
ù Imprese con dipendenti 10,98 70,00 
Imprese senza dipendenti 21,56 85,00 
i Imprese con dipendenti 10,56 70,00 
E Imprese senza dipendenti 20,50 85,00 
i Imprese con dipendenti 9,43 70,00 
Imprese senza dipendenti 24,53 85,00 
Ù Imprese con dipendenti 10,95 70,00 


Durata delle scorte (in |Resa del capitale rispetto al 
Modalità di giorni) valore aggiunto lordo 
Cluster craig 

distribuzione Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 

1 Tutti i soggetti 0,00 300,00 0,15 99.999,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 220,00 0,15 99.999,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 180,00 0,15 99.999,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,20 99.999,00 
5 Tutti i soggetti 0,00 120,00 0,20 99.999,00 
6 Tutti i soggetti 0,00 120,00 0,20 99.999,00 
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dipeziente (ia migliaia di | | V210re aggiunto lordo per 
Cluster |Modalità di distribuzione euro) mad i 

Soglia Soglia Soglia Soglia 

minima massima minima massima 
Gruppo territoriale 2, 5 19,00 99.999,00 19,00 80,00 
i Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,12 99.999,00 21,12 100,00 
Gruppo territoriale 2, 5 20,00 99.999,00 20,00 80,00 
a Gruppo territoriale 1, 3, 4 22,63 99.999,00 22,63 100,00 
Gruppo territoriale 2, 5 20,00 99.999,00 20,00 80,00 
a Gruppo territoriale 1, 3,4 21,34 99.999,00 21,34 100,00 
Gruppo territoriale 2, 5 18,18 99.999,00 18,18 80,00 
d Gruppo territoriale 1, 3, 4 20,08 99.999,00 20,08 100,00 
Gruppo territoriale 2, 5 17,14 99.999,00 17,14 80,00 
i Gruppo territoriale 1, 3, 4 20,02 99.999,00 20,02 100,00 
Gruppo territoriale 2, 5 17,97 99.999,00 17,97 80,00 
i Gruppo territoriale 1, 3, 4 20,38 99.999,00 20,38 100,00 
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SUB ALLEGATO 10.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli n n 7 
> Incidenza dei costi per 
ammortamenti per 5 Th RARE 
$ È beni mobili acquisiti in 
beni strumentali n n A 
AIIRE TESO dipendenza di contratti 
Cluster | Modalità di soa a beni | di locazione finanziaria 
ibi ione ari .. | rispetto al valore degli 
strumentali mobili 5 
È SY stessi 
ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
2) Tutti i soggetti 25,00 50,00 
i Tutti i soggetti 25,00 50,00 
4 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
5 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
6 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
Incidenza dei costi 5 
oi Durata delle scorte (in 
Modalità di residuali di gestione SAR 
Cluster | 1. 1; Poiiricani giorni) 
distribuzione 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 3,50 300,00 
2 Tutti i soggetti 4,00 220,00 
3 Tutti i soggetti 4,00 180,00 
4 Tutti i soggetti 3,50 320,00 
5 Tutti i soggetti 3,00 120,00 
6 Tutti i soggetti 3,00 120,00 
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ALLEGATO 11 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE WD02U 


PRODUZIONE DI PASTE ALIMENTARI 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L’evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un'attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore WD02U, evoluzione dello 
studio VD02U. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore WD02U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 
2007: 


+ 10.73.00 — Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili; 


+ 10.85.05 — Produzione di piatti pronti a base di pasta. 


L'evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello VD02U 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 4.357. 


Nella prima fase di analisi 372 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un'incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 143 
posizioni. I motivi di scarto sono stati: 


«quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 
«quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 


«quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 
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+ quadro F (elementi contabili) non compilato; 
» comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 


» errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia di attività o non inerenza con lo studio in oggetto 
(quadro C); 


» errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia di clientela (quadro C); 

» errata compilazione delle percentuali relative alle materie prime (quadro D); 

+ errata compilazione delle percentuali relative alle vendite con scontrino o con emissione di fattura (quadro 
D); 


+ errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti ottenuti (quadro Z); 


« incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 3.842. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


+ un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


* un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della C/uster Analysis, applicata ai risultati dell’Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


L'utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di eustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 11.A. 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appattenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 
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DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, pet ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 
anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 
» » 
ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili?; 


* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stess#; 

è Durata delle scorte‘; 

* Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi5; 


» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi‘. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 11.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica” anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stebwise’8. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell'impresa. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

5 L’indicatore verifica che la somma del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi non assuma valore negativo o uguale a 
Zero. 
6 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 

7 Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, per gli indicatori “Incidenza del costo del venduto e del 
costo per la produzione di servizi sui ricavi” e “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel 
denominatore delle relative formule. 

8 Il metodo s/gpise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione lackmard inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo s/gp/se, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte pet verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all'insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 


— 407 —É& 
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Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici 
legate al luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già 
rilevate con la Cluster Analysis. 


A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dei seguenti studi: 


799. 


+ “Territorialità del commetcio”9; 


» ‘’Territorialità del livello delle retribuzioni definita su dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 
2011”, 


» ‘’Territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali definita su dati degli Studi di Settore 
riferiti al periodo d'imposta 2011”?!!, 


La territorialità del commercio differenzia il territorio nazionale sulla base delle caratteristiche della rete 
distributiva, in rapporto al suo grado di modernizzazione e di copertura dei servizi di prossimità, e allo sviluppo 
socio-economico del territorio, per comune. 


La territorialità del livello delle retribuzioni differenzia il territorio nazionale sulla base dei livelli retributivi per 
settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


La territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali differenzia il territorio nazionale sulla base 
dei livelli dei canoni di affitto dei locali commerciali per comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo si è operato nel seguente modo: 


« le aree della territorialità del commercio sono state rappresentate con un insieme di variabili dummy!? ed è 
stata analizzata la loro interazione con la variabile “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”; 


+ illivello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile standardizzata che varia da zero a uno ed è 
stata analizzata la sua interazione con la variabile “Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda 
coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in partecipazione 
(percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo 
socio”; 


«+ illivello dei canoni di affitto dei locali commerciali è stato rappresentato con una variabile standardizzata che 
varia da zero a uno ed è stata analizzata la sua interazione con la variabile “Costo del Venduto + Costo per la 
produzione di servizi”. 


Nel Sub Allegato 11.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


9 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale. 

10 ] criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 

11 ] criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 

12 Una variabile dummy è una variabile che può assumere valore 0 o 1. Ad esempio, la variabile dummy relativa alla prima area territoriale 
assume valore 1 quando il soggetto esercita la propria attività nella prima area territoriale, mentre assume valore 0 per tutte le altre aree 
territoriali. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«è Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 11.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei!3. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!*. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!5. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 11.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


ANALISI DELLA COERENZA 


L’analisi della coerenza permette di valutare l'impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili c/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 


13 Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo szgbise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
14 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
15 La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


3 —Maxfw},w3,...v,]} 


Prob; = 
x MEMI] 


k=1 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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«e Durata delle scorte!; 

+ Ricarico!; 

» Valore aggiunto lordo per addetto!5; 

* Margine per addetto non dipendente!; 

* Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti; 


«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo?!, 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 11.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, pet ciascuno 

g » P 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
8 p > p 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche?? 
differenziate per gruppo omogeneo; per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per 
per grupp S pet 8g 88 p gine p 
addetto non dipendente” anche sulla base della “territorialità generale””23 a livello comunale. I valori delle soglie 
dei diversi indicatori sono stati individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo per il 
, p p 
godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente 
plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico e nell’area territoriale di 
appartenenza, per gli indicatori per i quali è previsto. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 11.D. 


I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 11.E. 


HW 


soggetto risulta coerente per l'indicatore “Durata delle scorte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?4 o 
indeterminato?5 il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore ‘“Ricarico” se l’indicatore è calcolabile e se il suo valore si posiziona 
all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


16 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 


17 L’indicatore fornisce una misura della maggiorazione del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi. 

18 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti 
il valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di tetzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc.. 

19 L’indicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell'impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

20 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l’utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

2! L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l'insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 


23 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale. 


24 Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pati a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

25 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 


= 
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Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l'indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, se il valore 
dell'indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
pet gruppo omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non 
dipendente” tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse 
aree territoriali. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L'analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 


Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


+ Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili, 

» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi”; 

e Durata delle scorte; 

» Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi”; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavP®, 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 11.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di 
servizi sui ricavi”, le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valori delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. Per l’“Incidenza del costo del venduto e del 


26 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

2? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

28 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

29 L’indicatore verifica che la somma del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi non assuma valore negativo o uguale a 
Zero. 

30 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 
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costo per la produzione di servizi sui ricavi” sono stati ritenuti normali i soggetti con valore positivo 
dell’indicatore. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 11.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 11.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro”’31. 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 2,1163). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
gni 5 P p 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
» PI q P 
finanziaria”3!, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 0,4217). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


3! La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale? viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pati 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali33, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica. 


INCIDENZA DEL COSTO DEL VENDUTO E DEL COSTO PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI SUI 
RICAVI 


L’indicatore risulta non normale quando è calcolabile e assume un valore negativo o uguale a zero. 


In tale caso, si determina il valore normale di riferimento del “Costo del venduto + Costo per la produzione di 
servizi”, moltiplicando i “Ricavi da congruità e da normalità”35 per il coefficiente di determinazione del nuovo 
“Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, diviso 100. 


Il coefficiente di determinazione del nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è stato 
individuato, distintamente per gruppo omogeneo, selezionando il valore mediano dell’indicatore, calcolato sulla 
base dei dati dichiarati dai soggetti normali per l’indicatore in oggetto (vedi tabella 1). 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione del nuovo “Costo del venduto + Costo 
per la produzione di servizi” è ottenuto come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei 
coefficienti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
p P p p 


riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica. 


Tabella 1- Coefficienti di determinazione del nuovo 
"Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi" 


Cluster Valore mediano 
1 43,11 
2 40,85 
3 41,15 
4 37,22 
5 34,71 
6 38,30 


32 L’indicatore “Durata delle scorte” risulta non normale quando è calcolabile e vengono contemporaneamente verificate le seguenti 
condizioni: 

e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica; 

# Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 
33 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali + Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


34 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

35 Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità?3, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (c/uster), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 2). 


Tabella 2 - Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 
da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,0851 
2 1,0993 
3 1,1642 
4 1,2138 
5 1,2143 
6 1,0943 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


36 Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ticavo da normalità economica relativo 


all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza del costo del venduto e 
del costo per la produzione di servizi sui ricavi”. 
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ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo puntuale di cluster” come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, pet 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%37, Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??38, 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogenoo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogenoo, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


Al ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


Nell’Allegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 11.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 


37 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 
estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell’effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - a)%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l'intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 

38 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


P-392*s vx cx 
dove: 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 


attraverso la seguente formula: 


opportunamente pesate per controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità; 
® sè la radice quadrata del Mean Square Error (RMSE); 
e xèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 
e 3,92 è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di Sdenf che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ” e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell’Allegato 24. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 11.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPIOMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 
- tipologia di attività; 

- tipologia di prodotto; 

- tipologia della clientela. 


Per quanto riguarda la tipologia di attività si possono individuare imprese che effettuano principalmente 
produzione con marchio proprio (cluster 1 e 2), laboratori che effettuano produzione senza marchio da vendersi 
sfusa (cluster 3, 4 e 5) ed imprese che esercitano una tipologia di attività mista (cluster 6). 


Nell’ambito della tipologia di prodotto è stato possibile identificare le seguenti specializzazioni: 
- paste alimentari secche (cluster 1); 

- paste alimentari fresche confezionate (cluster 2); 

- altri prodotti farinacei (cluster 3); 

- paste alimentari fresche da vendersi sfuse (cluster 4, 5 e 6). 


Nell'ambito delle paste alimentari fresche da vendersi sfuse, sono state rilevate le seguenti focalizzazioni 
dell’assortimento: 


- paste alimentari ripiene e all’uovo (cluster 4); 


- paste alimentari all’uovo e non all’uovo (cluster 5). 


Infine, la tipologia della clientela ha permesso di distinguere i cluster che si rivolgono in maniera prevalente ad 
una clientela costituita da privati (cluster 3, 4 e 5) da quelli che presentano una tipologia di clientela costituita 
prevalentemente dalla distribuzione commerciale e dagli utilizzatori professionali (cluster 1, 2 e 6). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l'indicazione di valori 
numerici riguarda valori medi. 

CLUSTER 1—- IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI PASTE ALIMENTARI SECCHE 
NUMEROSITÀ: 208 


Le imprese appartenenti al cluster sono prevalentemente società (di capitali nel 44% dei casi e di persone nel 
29%), ma anche ditte individuali (27%), con una struttura composta da 6 addetti, di cui 5 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono articolate in 387 mq di locali destinati alla produzione, 
298 mq di magazzino, 73 mq di uffici e 46 mq di locali destinati alla vendita al dettaglio e all’esposizione interna 
della merce (36% dei casi). 


Le imprese del cluster effettuano prevalentemente la produzione con marchio proprio (63% dei ricavi), ma anche 
con marchio del distributore (50% dei ricavi nel 47% dei casi). 


La tipologia di clientela è rappresentata da: commercianti al dettaglio (26% dei ricavi), commercianti all'ingrosso 
(25%), grande distribuzione e distribuzione organizzata (36% dei ricavi nel 41% dei casi) e privati (34% nel 37%). 
L’area di mercato si estende fino al livello internazionale: nel 43% dei casi, il 24% dei ricavi deriva dall’export. 


Coerentemente con la tipologia di clientela la vendita con emissione di fattura rappresenta 1°87% dei ricavi. 
|polog PP 
Le materie prime utilizzate sono in prevalenza sfarinati (70% degli acquisti) ed ovoprodotti (11%). 


La produzione di paste alimentari secche genera il 73% dei ricavi (di cui il 50% da pasta non all’uovo ed il 22% 
da pasta all’uovo), mentre nel 35% dei casi il 44% dei ricavi deriva dalla produzione di paste speciali. 
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La dotazione di beni strumentali è costituita da: 1 impastatrice, 3 essiccatoti, 1 cella e banco frigorifero, 2 
macchine o impianti di confezionamento, 2 macchine combinate (46% dei casi), 3 sistemi di controllo di 
temperatura ed umidità (45%), 5 formatrici (38%), 2 dosatrici automatiche (29%) c 2 laminatrici/estrusori/torchi 
(28%). 


CLUSTER 2- IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI PASTE ALIMENTARI FRESCHE 
CONFEZIONATE 


NUMEROSITÀ: 333 


Le imprese del cluster sono sia società (di capitali nel 30% dei casi e di persone nel 34%) sia ditte individuali 
(36%), con una struttura composta da 6 addetti, di cui 4 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono articolate in 241 mq di locali destinati alla produzione, 
126 mq di magazzino e 42 mq di uffici; nel 43% dei casi sono presenti locali destinati alla vendita al dettaglio e 
all’esposizione interna della merce di 27 mq. 


Le imprese appartenenti al cluster effettuano prevalentemente produzione con marchio proprio (71% dei ricavi), 
per una clientela rappresentata da: commercianti al dettaglio (24% dei ricavi), ristoranti e pubblici esercizi (16%), 
grande distribuzione e distribuzione organizzata (53% dei ricavi nel 47% dei casi), privati (37% nel 46%) e 
commercianti all’ingrosso (30% nel 41%). L’area di mercato si estende dalla provincia alle regioni limitrofe. 


Coerentemente con la tipologia di clientela la vendita con emissione di fattura e quella con scontrino si attestano 
rispettivamente all’82% ed al 18% dei ricavi. 


Le principali materie prime utilizzate sono: sfarinati (44% degli acquisti), prodotti lattiero caseari (15%), 
ovoprodotti (12%) e carni e salumi (11%). 


Tra i prodotti ottenuti le paste alimentari fresche confezionate sono nettamente prevalenti (85% dei ricavi), con 
una focalizzazione dell’assortimento su quelle ripiene (31%), non all’uovo (23%) e all’uovo (20%). 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 2 impastatrici, 1 sfogliatrice, 2 formatrici, 1 pastorizzatore, 1 
essiccatore, 4 celle e banchi frigoriferi, 2 fuochi, 2 macchine o impianti di confezionamento, 2 forni (48% dei 
casi), 2 cilindri (41%), 2 laminatrici/estrusori/torchi (40%), 2 macchine combinate (40%), 2 sistemi di controllo 
di temperatura ed umidità (35%) e 2 dosatrici automatiche (31%). 


CLUSTER 3 — LABORATORI SPECIALIZZATI NELLA PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI FARINACEI 


NUMEROSITÀ: 450 


Le imprese appartenenti al cluster sono soprattutto ditte individuali (70% dei casi) ed, in misura minore, società 
di persone (24%), con una struttura composta da 2 addetti. Solo nel 56% dei casi si fa ricorso a personale 
dipendente. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono articolate in 39 mq di locali destinati alla produzione, 20 
mq di magazzino e 15 mq di locali destinati alla vendita al dettaglio e all’esposizione interna della merce. 


Le imprese del cluster effettuano principalmente produzione senza marchio da vendersi sfusa (70% dei ricavi) 
per privati (85% dei ricavi), su un’area di mercato ristretta all’ambito comunale; coerentemente con la tipologia di 
clientela, la vendita con scontrino è nettamente prevalente (87% dei ricavi). 


Le principali materie prime utilizzate sono: sfarinati (38% degli acquisti), prodotti lattiero caseari (20%), carni e 
salumi (11%) e vegetali freschi e conservati (9%). 


Le imprese del cluster effettuano in prevalenza produzione di altri prodotti farinacei (83% dei ricavi). 
La dotazione di beni strumentali è costituita da: 1 impastatrice, 2 celle e banchi frigoriferi, 1 forno, 3 fuochi (40% 


dei casi) e 1 sfogliatrice (22%). 


CLUSTER 4- LABORATORI SPECIALIZZATI NELLA PRODUZIONE DI PASTE ALIMENTARI FRESCHE DA 
VENDERSI SFUSE CON FOCALIZZAZIONE DELL’ASSORTIMENTO SULLE PASTE RIPIENE E 
ALL’UOVO 


NUMEROSITÀ: 1.221 


Le imprese appartenenti al cluster sono per il 60% ditte individuali e per il 38% società di persone, con una 
struttura composta da 2 addetti. Solo nel 55% dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 
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Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono articolate in 37 mq di locali destinati alla produzione, 11 
mq di magazzino e 21 mq di locali destinati alla vendita al dettaglio e all’esposizione interna della merce. 


Le imprese del cluster effettuano principalmente produzione senza marchio da vendersi sfusa (84% dei ricavi) 
per privati (86% dei ricavi) su un’area di mercato comunale e provinciale; coerentemente con la tipologia di 
clientela, la vendita con scontrino rappresenta l’88% dei ricavi. 


Le principali materie prime utilizzate sono: sfarinati (24% degli acquisti), carni e salumi (21%), prodotti lattiero 
caseari (20%) ed ovoprodotti (12%). 


Tra i prodotti ottenuti le paste alimentari fresche sfuse sono nettamente prevalenti (84% dei ricavi), con una 
focalizzazione dell’assortimento su quelle ripiene (37%) e all'uovo (30%). 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 1 impastatrice, 3 celle e banchi frigoriferi, 1 forno, 3 fuochi, 3 
formatrici (44% dei casi), 1 sfogliatrice (43%), 1 macchina combinata (36%), 1 cilindro (33%), 1 essiccatore 
(30%) e 1 laminatrice/estrusore/totchio (29%). 


CLUSTER 5—- LABORATORI SPECIALIZZATI NELLA PRODUZIONE DI PASTE ALIMENTARI FRESCHE DA 
VENDERSI SFUSE CON FOCALIZZAZIONE DELL’ASSORTIMENTO SULLE PASTE ALL’UOVO E 
NON 


NUMEROSITÀ: 1.239 


Le imprese appartenenti al cluster sono per il 73% ditte individuali e per il 25% società di persone, con una 
struttura composta da 2 addetti. Solo nel 38% dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono articolate in 35 mq di locali destinati alla produzione, 18 
mq di locali destinati alla vendita al dettaglio e all’esposizione interna della merce e 18 mq di magazzino (47% dei 
casi). 


Le imprese del cluster effettuano quasi esclusivamente produzione senza marchio da vendersi sfusa (81% dei 
ricavi) per privati (83% dei ricavi) su un’area di mercato comunale e provinciale; coerentemente con la tipologia 
di clientela, la vendita con scontrino rappresenta 1°87% dei ricavi. 


Le materie prime utilizzate sono soprattutto sfarinati (50% degli acquisti) e ovoprodotti (14%). 


Tra i prodotti ottenuti le paste alimentari fresche sfuse sono nettamente prevalenti (92% dei ricavi), con una 
focalizzazione dell’assortimento su quelle all’uovo (36%) e non all’uovo (33%). 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 1 impastatrice, 2 celle e banchi frigoriferi, 1 forno, 3 fuochi (47% 
dei casi), 2 formatrici (44%), 1 sfogliatrice (34%), 1 essiccatore (33%), 1 macchina combinata (31%), 1 
laminatrice/estrusore/torchio (28%) e 1 cilindro (27%). 


CLUSTER 6 — IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE SENZA VENDITA AL DETTAGLIO DI PASTE 
ALIMENTARI FRESCHE DA VENDERSI SFUSE 


NUMEROSITÀ: 386 


Le imprese appartenenti al cluster sono sia società (di persone nel 35% dei casi e di capitali nel 20%) sia ditte 
individuali (45%), con una struttura composta da 4 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono articolate in 145 mq di locali destinati alla produzione, 68 
mq di magazzino, 20 mq di uffici e 15 mq di locali destinati alla vendita al dettaglio e all’esposizione interna della 
merce. 


Le imprese del cluster effettuano produzione da vendersi sfusa, sia con marchio proprio (49% dei ricavi) che 
senza marchio (42%). 


La tipologia di clientela è rappresentata soprattutto da: ristoranti e pubblici esercizi (25% dei ricavi), 
commercianti al dettaglio (24%), privati (16%) e grande distribuzione e distribuzione organizzata (41% dei ricavi 
nel 33% dei casi); l’area di mercato si estende dalla provincia alle regioni limitrofe. 


Coerentemente con la tipologia di clientela la vendita con emissione di fattura e quella con scontrino si attestano 
rispettivamente all’81% ed al 19% dei ricavi. 


Le principali materie prime utilizzate sono: sfarinati (37% degli acquisti), prodotti lattiero caseari (15%), 
ovoprodotti (13%) e carni e salumi (13%). 


‘Tra i prodotti ottenuti le paste alimentari fresche sfuse sono prevalenti (64% dei ricavi), con una focalizzazione 
dell’assortimento su quelle ripiene (28%) e all’uovo (20%). 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 1 impastatrice, 2 formatrici, 1 essiccatore, 1 pastorizzatore, 3 
celle e banchi frigoriferi, 1 forno, 2 fuochi, 1 macchina o impianto di confezionamento, 1 sfogliatrice (47% dei 
casi), 2 cilindri (39%), 2 laminatrici/estrusori/torchi (39%), 2 macchine combinate (37%) e 2 sistemi di controllo 
di temperatura ed umidità (24%). 
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SUB ALLEGATO 11.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 
applicazione dello studio di settore: 


«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


* Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo*100)/(Valote dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euto39); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del 
contratto*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria”); 


* Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi = (Costo del 
venduto + Costo per la produzione di servizi)*100/ (Ricavi dichiarati); 


+» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati?!); 


» Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto)/(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


* Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti12); 


39 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

40 In fase di applicazione dell'indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 

4! In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
mmortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
ipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
’indicatore “Durata delle scorte” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza del costo del venduto e 
del costo pet la produzione di servizi sui ricavi”. 


p 


pa 


4 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . "i Mari divercì ‘tà ti i guai A 2 s 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratoti + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 


Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 

Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 

Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 


— 41 —È 
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«+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 


strumentali mobili59); 
+ Ricarico = (Ricavi dichiarati) /(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi); 
«+ Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000)/(Numero addetti45). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso — (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso — Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso — Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti); 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali — Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione — Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria — Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi — Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) — Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR — Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Fsistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa — Compensi corrisposti ai soci per l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”’)*1.000*(Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati4 = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi — Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale — 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 


# Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 


Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in pattecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
4 Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
45 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 


46 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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TUIR) — (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 


93, comma 5, del TUIR; 


* Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) — [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)! + Spese per acquisti di servizi 
— Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi — Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


» Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali — Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali — Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria — Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria — Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 
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SUB ALLEGATO 11.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Durata delle scorte (in Resa del capitale rispetto al 
Modalità di giorni) valore aggiunto lordo 
Cluster NNO Ò 
distribuzione Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
1 Tutti i soggetti 0,00 150,00 0,20 99.999,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 90,00 0,21 99.999,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 90,00 0,22 99.999,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 80,00 0,27 99.999,00 
5 Tutti i soggetti 0,00 80,00 0,21 99.999,00 
6 Tutti i soggetti 0,00 80,00 0,23 99.999,00 
Ricarico 
Cluster Modalità di = : 
distribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
1 Tutti i soggetti 1,83 4,50 
2 Tutti i soggetti 1,93 4,50 
3 Tutti i soggetti 2,20 4,50 
4 Tutti i soggetti 2,10 4,50 
5 Tutti i soggetti 2,08 4,50 
6 Tutti i soggetti 2,00 4,50 
Magios la ao Ate Valore aggiunto lordo per 
dipendente (in migliaia di e SES 
Modalità di addetto (in migliaia di euro) 
Cluster SOIL > euro) 
distribuzione 5 - : . 
Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
i Gruppo territoriale 2, 5 20,17 99.999,00 20,17 80,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 25,02 99.999,00 25,02 100,00 
3 Gruppo territoriale 2, 5 9,56 99.999,00 9,56 80,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 23,45 99.999,00 23,45 100,00 
Gruppo territoriale 2, 5 5,35 99.999,00 5,35 80,00 
3: 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 8,22 99.999,00 8,22 100,00 
Gruppo territoriale 2, 5 7,75 99.999,00 7,75 80,00 
4 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 9,82 99.999,00 9,82 100,00 
Gruppo territoriale 2, 5 5,90 99.999,00 5,90 80,00 
5 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 8,46 99.999,00 8,46 100,00 
i Gruppo territoriale 2, 5 8,62 99.999,00 8,62 80,00 
€| 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 22,01 99.999,00 22,01 100,00 
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SUB ALLEGATO 11.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli A Ri f 
È Incidenza dei costi per 
ammortamenti per 5 Ro Rei 
È È beni mobili acquisiti in 
beni strumentali A G o 
Lg E RE dipendenza di contratti 
Cluster | Modalità di E Der beni | di Locazione finanziaria 
piarabizione Da: .. | rispetto al valore degli 
strumentali mobili A 
E GR stessi 
ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
2 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
3 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
4 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
5 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
6 Tutti i soggetti 25,00 50,00 


Incidenza dei costi n 
i e È Durata delle scorte (in 
Modalità di | residuali di gestione FARA 
Cluster TISLI CANONE Rca giorni) 
distribuzione Gui nica 
Soglia massima Soglia massima 

1 Tutti i soggetti 4,00 150,00 
2 Tutti i soggetti 4,00 90,00 
i Tutti i soggetti 4,00 90,00 
4 Tutti i soggetti 4,00 80,00 
5 Tutti i soggetti 4,00 80,00 
6 Tutti i soggetti 4,00 80,00 
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ALLEGATO 12 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE WDO6U 


FABBRICAZIONE DI RICAMI 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L'evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un’attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore WDO0GU, evoluzione dello 
studio VDOGU. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore WDOG6U sono quelle relative al seguente codice ATECO 
2007: 


+ 13.99.10 - Fabbricazione di ricami. 


L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello VDOGU 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 1.093. 


Nella prima fase di analisi 95 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un’incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 119 
posizioni. I motivi di scarto sono stati: 

+ quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 

«quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 

«quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 

+ quadro F (elementi contabili) non compilato; 


+ comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 
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+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione/lavorazione e commercializzazione (quadro C); 
» errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C); 

» errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia di filati e di altri materiali utilizzati (quadro D); 

«+ errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia di prodotto ricamato (quadro D); 

«+ errata compilazione delle percentuali relative ai materiali di produzione utilizzati (quadro Z); 


«+ incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 879. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


»  un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


«un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della C/uster Analysis, applicata ai risultati dell’ Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


L'utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
l'aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di clustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 12.A. 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appattenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 
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DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, per ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 
anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 
è » 
ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili?; 


* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stess; 


è Durata delle scorte‘; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavî. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 12.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. Inoltre 
sono state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stebwise”?. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell’impresa. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 


3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 

6 Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l’indicatore “Incidenza dei costi residuali di 
gestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 

7 Il metodo s/gpmise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione dackward inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo s/gp/se, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 
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Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici 
legate al luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già 
rilevate con la Cluster Analysis. 


A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dello studio della “’Territorialità del livello delle retribuzioni definita su 
dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 2011” che differenzia il territorio nazionale sulla base dei 
livelli retributivi per settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo il livello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile 
standardizzata che varia da zeto a uno ed è stata analizzata la sua interazione con la variabile ‘Collaboratori 
dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 
100), Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato 
diviso 100) escluso il primo socio”. 


Nel Sub Allegato 12.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


8 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«e Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 12.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei?. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!0. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!!. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 12.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


° Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo sfgbise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
10 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
!! La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


3 —Maxfw},w3,...v,]} 


Prob; = 
x MEMI] 


k=1 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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ANALISI DELLA COERENZA 


L’analisi della coerenza permette di valutare l’impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili c/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 

e Durata delle scorte; 

» Valore aggiunto lordo per addetto!5; 

* Incidenza del Margine sui ricavi"; 

» Margine per addetto non dipendente!5; 

* Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”; 


«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 12.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche!8 
differenziate per gruppo omogeneo; per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per 
addetto non dipendente” anche sulla base della “territorialità generale”! a livello comunale; per l’indicatore 
ddett dipendente” h lla base della “territorialità g 7719 a livell I l’indicat 

ncidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”?20. I valori 
“Incid del Marg ” anche sulla base della “ del le dipendente?”?20, I val 
delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente 
plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori ‘Valore 
aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area 
erritoriale di appartenenza; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della 
territoriale di appart ; pet l'indicatore “Incid del Marg si tenut to dell 
“presenza/assenza del personale dipendente”. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 12.D. 


I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 12.E. 


12 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

13 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti 
il valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc. 

14 L’indicatore misura l’incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

15 L’indicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell'impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

16 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l’utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

17 L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

18 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

19 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 

20 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 
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Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scotte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?! o 
indeterminato? il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l’indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti” se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo” se il valore 
dell’indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l'indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non 
dipendente” tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse 
aree territoriali. 


2! Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pari a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

22 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 
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ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 


Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 

+ Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi”; 


«è Durata delle scorte; 


» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 12.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valori delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 12.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 12.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro”27, 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pati a 2,4440). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


23 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

24 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

25 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

26 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 


2? La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria””??, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei ‘Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 0,9588). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale? viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo patri 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali29, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica8. 
INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità?3!, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 


28 L’indicatore “Durata delle scorte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l’indicatore non è calcolabile; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 

29 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali + Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


30 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

3! Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ticavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (c/uster), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 


Tabella 1- Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 
da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,1255 
2 1,1702 
3 1,0952 
4 1,1326 
5 1,1008 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo puntuale di cluster” come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, per 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%, Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??33, 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
) 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


32 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 

estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell’effettivo ricavo del contribuente. 

Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - 0)%”, dove a rappresenta la 
robabilità che l’intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pati al 99,99% il valore 

1g; , 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 
33 Indicando con $ il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster?” è ottenuto 
8 


$-392*s Va Cx 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 
opportunamente pesate per controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità; 
® sè la radice quadrata del Meay Square Error (RMSE); 


attraverso la seguente formula: 


dove: 


e xèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 


e 3,92 è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di S7denf che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ” e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell’Allegato 24. 


Al ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


Nell’Allegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 12.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 12.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 
- modalità organizzativa; 
- tipologia di attività; 
- specializzazione produttiva; 
- grado di integrazione del ciclo produttivo. 


La modalità organizzativa prevalente è il terzismo. L’analisi ha tuttavia evidenziato un gruppo di imprese operanti 
in conto proprio (cluster 4). 


Per quanto riguarda la tipologia di attività si possono distinguere le imprese di produzione/lavorazione di ricami 
su pezza intera a metraggio (cluster 2), le imprese di produzione/lavorazione di ricami su semilavorati e prodotti 
finiti (cluster 1, 3 e 5) e le imprese che producono entrambe le tipologie di ricamo (cluster 4). 


Nell’ambito della tipologia di attività sono emerse le seguenti specializzazioni produttive: 
- lavorazione a mano con applicazione di perline e paillettes (cluster 1); 
- lavorazione a macchina (cluster 2, 3, 4 e 5). 


Il grado di integrazione del ciclo produttivo ha permesso di identificare le imprese a ciclo integrato (cluster 1, 3 e 
4) e quelle che effettuano solo una fase del processo produttivo (cluster 2 e 5). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l’indicazione di valori 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI A CICLO INTEGRATO SPECIALIZZATE NEL RICAMO A 
MANO CON APPLICAZIONE DI PERLINE E PAILLETTES 


NUMEROSITÀ: 79 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza ditte individuali (65% dei casi), con una struttura composta 
da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono costituite da 101 mq di produzione / lavorazione e 15 mq 
di uffici. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (97% dei ricavi) con una clientela rappresentata 
soprattutto da industria e artigiani (82% dei ricavi). I ricavi derivanti dal committente principale costituiscono il 
51% dei ricavi complessivi. L’area di mercato si estende fino al contesto nazionale. 


L'attività prevalente è la produzione, su materiale del committente, di ricami su semilavorati/prodotti finiti — capi 
(78% dei ricavi). 


Le imprese del cluster impiegano paillettes, cordonetti, perline e cotone, per realizzare ricami e applicazioni su 
capi di abbigliamento in tessuto/maglia, stoffe di seta/tulle e organza e stoffe di cotone. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: campionatura (56% dei casi), ricamo a mano (89%), ricamo a 
macchina (47%) e finitura (30%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 5 macchine singole meccaniche (42% dei casi), 5 macchine a più 
teste elettroniche (23%) e 2 presse per applicazioni a caldo (29%). 
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CLUSTER 2 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI MONOFASE SPECIALIZZATE NEL RICAMO A 
MACCHINA SU PEZZA INTERA A METRAGGIO 


NUMEROSITÀ: 83 


Le imprese appartenenti al cluster sono principalmente ditte individuali (47% dei casi) e società di persone (41%), 
con una struttura composta da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 251 mq di produzione / lavorazione, 53 mq 
di magazzino (42% dei casi) e 22 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (91% dei ricavi), con una clientela costituita da 
industria ed artigiani (93% dei ricavi), su un’area di mercato che si estende dalla provincia alle regioni limitrofe. I 
ricavi derivanti dal committente principale rappresentano il 59% dei ricavi complessivi. 


L'attività prevalente è la produzione, su materiale del committente, di ricami su pezza intera a metraggio (76% dei 
ricavi). 

Le imprese utilizzano cotone, poliestere e viscosa/rayon pet realizzare ricami su stoffe di cotone, seta/tulle e 
organza e tessuti e pellicole termosolubili o idrosolubili. 


Il ricamo a macchina (70% dei casi) è la principale fase del ciclo produttivo. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2 macchine da ricamo Schiffli elettroniche da 15 yds (45% dei casi), 
2 macchine da ricamo Schiffli meccaniche da 15 yds (20%) e 2 macchine da ricamo meccaniche con 
apparecchiature elettroniche da 10 e 15 yds (27%). 


CLUSTER 3 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI A CICLO INTEGRATO CHE REALIZZANO RICAMI A 
MACCHINA PREVALENTEMENTE SU PRODOTTI FINITI 


NUMEROSITÀ: 190 


Le imprese appartenenti al cluster sono ripartite tra ditte individuali (44% dei casi), società di persone (34%) e 
società di capitali (22%), con una struttura composta da 5 addetti di cui 4 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 234 mq di produzione / lavorazione, 68 mq 
di magazzino e 38 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti soprattutto in conto terzi (86% dei ricavi), con una clientela rappresentata da 
industria e artigiani (75% dei ricavi) e commercianti all’ingrosso (35% dei ricavi nel 32% dei casi). L’area di 
mercato si estende fino all’ambito nazionale. 


L'attività prevalente è la produzione, su materiale del committente, di ricami su semilavorati/prodotti finiti — capi 
(64% dei ricavi) e su pezza intera ad unità (31% dei ricavi nel 27% dei casi). 


Le imprese del cluster utilizzano poliestere, viscosa/rayon, c cotone per realizzare ricami su capi di abbigliamento 
in tessuto/maglia e stoffe di cotone. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: progettazione (64% dei casi), punciatura (86%), campionatura 
(87%), editazione programmi (64%), ricamo a macchina (91%) e finitura (43%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 programma per punciatura con scanner, 3 macchine a più teste 
elettroniche, 2 macchine singole elettroniche (22% dei casi), 1-2 macchine a più teste elettroniche a capo chiuso 
(22%), 2 presse per applicazioni a caldo (46%) e 1 plotter per taglio laser (24%). 


CLUSTER 4 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO A CICLO INTEGRATO CHE REALIZZANO RICAMI 
SOPRATTUTTO A MACCHINA 


NUMEROSITÀ: 259 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza ditte individuali (61% dei casi) e società di persone (25%), 
con una struttura composta da 2-3 addetti. Solo nel 41% dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 123 mq di produzione/lavorazione, 49 mq 
di magazzino e 20 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti soprattutto in conto proprio (76% dei ricavi) con una clientela costituita 
principalmente da privati (30% dei ricavi), commercianti al dettaglio (36% dei ricavi nel 38% dei casi) e 
commercianti all'ingrosso (33% nel 26%). L’area di mercato si estende all’ambito nazionale. 
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L'attività prevalente è la produzione, su materiale proprio, di ricami su semilavorati/prodotti finiti - capi (41% dei 
ricavi), su pezza intera a metraggio (15%) e su pezza intera ad unità (12%). 


Le imprese del cluster impiegano cotone e poliestere per la realizzazione di ricami su stoffe di cotone, capi di 
abbigliamento in tessuto/maglia ed accessoti di abbigliamento in tessuto /maglia. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: progettazione (56% dei casi), punciatura (43%), campionatura 
(50%), editazione programmi (27%), ricamo a macchina (77%), ricamo a mano (37%) e finitura (47%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 programma per punciatuta con scanner (26% dei casì), 2-3 
macchine a più teste elettroniche (22% dei casi), 2-3 macchine singole meccaniche (26%), 2 macchine singole 
elettroniche (20%) e 1-2 presse per applicazioni a caldo (25%). 


CLUSTER 5 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI MONOFASE SPECIALIZZATE NEL RICAMO A 
MACCHINA SU PRODOTTI FINITI 


NUMEROSITÀ: 263 


Le imprese appartenenti al cluster sono prevalentemente ditte individuali (61% dei casi) e società di persone 
(25%), con una struttura composta da 2 addetti, di cui 1 dipendente. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 106 mq di produzione / lavorazione, 30 mq 
di magazzino e 20 mq di uffici (50%dei casi). 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (98% dei ricavi). I ricavi derivanti dal 
committente principale rappresentano il 42% dei ricavi complessivi. 


La clientela è costituita soprattutto da industria e artigiani (78% dei ricavi) e commercianti all'ingrosso (45% dei 
ricavi nel 21% dei casi); l’area di mercato si estende dalla provincia alle regioni limitrofe. 


L'attività prevalente è la produzione, su materiale del committente, di ricami su semilavorati/prodotti finiti - capi 
(75% dei ricavi) e su pezza intera ad unità (56% dei ricavi nel 21% dei casi). 


Le imprese del cluster impiegano cotone, viscosa/rayon e poliestere per realizzare ricami su capi di 
abbigliamento in tessuto/maglia e stoffe di cotone. 


Il ricamo a macchina (88% dei casi) è la principale fase del ciclo produttivo. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2 macchine a più teste elettroniche, 1 programma per punciatura 
con scanner (24% dei casi) e 1 pressa per applicazioni a caldo (22%). 
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SUB ALLEGATO 12.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 
applicazione dello studio di settore: 


«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro 34); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto 
*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria”); 


+» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati35); 
* Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 


generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


» Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto)/(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


«Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti59); 


«+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 


strumentali mobili34); 


34 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

35 In fase di applicazione dell'indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


36 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . îi Minsi Aicareì R sia ta dii P 3 s 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratoti + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 

Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 

Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 

Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso 
del periodo d’imposta diviso 12. 
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* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti?7). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti)88; 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi pet l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR®? - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Fsistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 


93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 


37 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 

numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 


(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 

Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
38 Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
39 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
40 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)3* + Spese pet acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


* Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 
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SUB ALLEGATO 12.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Modalità di ricavi 
Cluster distribuzi R x 
stribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
i Imprese senza dipendenti 21,45 95,00 
Imprese con dipendenti 5,25 80,00 
; Imprese senza dipendenti 7,33 95,00 
Imprese con dipendenti 9,28 80,00 
j Imprese senza dipendenti 32,34 95,00 
” Imprese con dipendenti 5,26 80,00 
4 Imprese senza dipendenti 5,83 95,00 
Imprese con dipendenti 0,55 80,00 
_ Imprese senza dipendenti 33,09 95,00 
5 
Imprese con dipendenti 8,06 80,00 
PIRRO: Resa del capitale rispetto al val 
Modalità di Durata delle scorte (in giorni) I 
Cluster FRE aggiunto lordo 
distribuzione n = a x: x = a n 
Soglia minima | Soglia massima | Soglia minima | Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,26 99.999,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,15 99.999,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,19 99.999,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 380,00 0,16 99.999,00 
5; Tutti i soggetti 0,00 360,00 0,12 99.999,00 
Margi ddetto non : 
A I Valore aggiunto lordo per 
dipendente (in migliaia di A RAR 
addetto (in migliaia di euro) 
Cluster | Modalità di distribuzione euro) 
a GA Sogli: 3 LA Sogli: 
Soglia minima a Soglia minima 0o# 
massima massima 
Gruppo territoriale 2, 5 18,18 99.999,00 18,18 100,00 
1 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 22,09 99.999,00 22,09 200,00 
ò Gruppo territoriale 2, 5 15,60 99.999,00 15,60 100,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 20,02 99.999,00 20,02 200,00 
3 Gruppo territoriale 2, 5 19,97 99.999,00 19,97 100,00 
j Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,87 99.999,00 21,87 200,00 
4 Gruppo territoriale 2, 5 12,72 99.999,00 12,72 100,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 18,56 99.999,00 18,56 200,00 
_ Gruppo territoriale 2, 5 17,66 99.999,00 17,66 00,00 
5 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 22,32 99.999,00 22,32 200,00 
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SUB ALLEGATO 12.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli 
ammortamenti per beni Incidenza dei costi per beni mobili 
Le strumentali mobili rispetto al | acquisiti in dipendenza di contratti 
Cluster Modalità di valore degli stessi beni di locazione finanziaria rispetto al 
distribuzione strumentali mobili valore degli stessi 
ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
2 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
3 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
4 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
5 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
Incidenza dei costi residuali di :RGPE 
Modalità di A E: Durata delle scorte (in giorni) 
Cluster “punire gestione sui ricavi 
distribuzione = : 3 . 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 3,00 320,00 
2 Tutti i soggetti 3,00 320,00 
E Tutti i soggetti 3,00 320,00 
4 Tutti i soggetti 3,00 380,00 
5 Tutti i soggetti 3,00 360,00 
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ALLEGATO 13 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE WD07A 


FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI 
CALZETTERIA 
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CRITERI PERL’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L'evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un'attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
otganizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore WD07A, evoluzione dello 
studio VDO7A. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore WD07A sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 
2007: 


«14.19.21 - Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate; 


+ 14.31.00 - Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia. 


L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello VD07A 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 678. 


Nella prima fase di analisi 82 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un’incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 49 


posizioni. I motivi di scarto sono stati: 


«quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 
«quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 
«quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 


» quadro F (elementi contabili) non compilato; 
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+ comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 

+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione e/o lavorazione e commercializzazione (quadro 
O); 

+ errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C); 

» errata compilazione delle percentuali relative al compatto produttivo (quadro D); 

«errata compilazione delle percentuali relative alla specializzazione per tipologia di consumatore (quadro D); 

+ errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti ottenuti e/o lavorati (quadro D); 


* incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 547. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


»  un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


«un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tta loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della C/ster Anabysis, applicata ai risultati dell’ Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


L’utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
l'aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di clustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 13.A. 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appattenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 
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DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, pet ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
fe) 

imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 

anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della ‘funzione di 

- » 

ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


+ Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 

» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessP; 


«è Durata delle scorte4; 


» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavf. 
Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 13.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. Inoltre 
sono state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stepwis@”. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell’impresa. 


Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici 
legate al luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già 
rilevate con la Cluster Analysis. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 
3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 
4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 
5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 
6 Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l'indicatore “Incidenza dei costi residuali di 
gestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiatati, nel denominatore della relativa formula. 
gesti fa rif t dichiarati, nel d tore della relativa f I 
7 Il metodo ségpwise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
ta 8 5 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
a variabile più significativa, mentre la regressione backmward inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
l bill ficati tre l backmward derando nel modello tutte I bili d il di 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo szepvise, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
It do due f: Il fase, troduce l: bile mag te significativa fi Il derate; nell da, 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. rocesso continua 
I dell bili introdott fi bile elimi I ficativa. Il ti 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 
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A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dello studio della “’Territorialità del livello delle retribuzioni definita su 
dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 2011”°8 che differenzia il territorio nazionale sulla base dei 
livelli retributivi per settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo il livello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile 
standardizzata che vatia da zeto a uno ed è stata analizzata la sua interazione con la variabile ‘Collaboratori 
dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 
100), Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato 
diviso 100) escluso il primo socio”. 


Nel Sub Allegato 13.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


8 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 


«è Analisi Discriminante; 
+ Analisi della Coerenza; 
+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 13.A. 


AI riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei?. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!® 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!!. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 13.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


° Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo sfgbrise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
10 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w;= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
!! La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


el —Maxfw},w3,...v,]} 


Prob; 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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ANALISI DELLA COERENZA 


L'analisi della coerenza permette di valutare l'impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili e/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 

e Durata delle scorte; 

* Valore aggiunto lordo per addetto!5; 

» Incidenza del Margine sui ricavi"; 

»* Margine per addetto non dipendente!5; 

» Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”; 
«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 13.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, pet ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche!8 
p 8 8 5 
differenziate per gruppo omogeneo; per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per 
per grupp 8 pet 8g 88 P' gine p 
addetto non dipendente” anche sulla base della “territorialità generale’! a livello comunale; per l'indicatore 
“Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”20, I valori 
delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
8 5 p 

per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente 
plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori “Valore 
aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area 
territoriale di appartenenza; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della 
“presenza/assenza del personale dipendente”. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 13.D. 


I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 13.E. 


12 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

13 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti 
il valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di tetzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc. 

14 L’indicatore misura l’incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

15 L’indicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell’impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

16 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l'utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

17 L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

18 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

19 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 

20 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 
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Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scotte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?! o 
indeterminato? il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l’indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti” se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo” se il valore 
dell’indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non 
dipendente” tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse 
aree territoriali. 


2! Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pati a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

22 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 
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ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L'analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 


Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili?5, 

+e Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi”; 


è Durata delle scorte; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. 
Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 13.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valori delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 13.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 13.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro”27. 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 1,4390). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


23 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

24 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

25 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

26 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altte componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 

2? La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 


»927 


finanziaria 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 0,3673). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l'utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale? viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pari 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore notmale di riferimento delle 
rimanenze finali29, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica. 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità?3!, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 


28 L’indicatore “Durata delle scotte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l’indicatore non è calcolabile; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 

29 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodel venduto+ Rimanenze finali + Costoperla produzionediservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


30 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

3! Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ticavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (c/uster), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 


Tabella 1- Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 
da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,0850 
2 1,0576 
3 1,0757 
4 1,1166 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo puntuale di cluster” come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, per 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%? Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??33, 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
, 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogenco, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


32 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 
estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell'effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - a)%”, dove a rappresenta la 
robabilità che l’intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
8 > 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 
33 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


$-392*s Va Cx 
dove: 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 


attraverso la seguente formula: 


opportunamente pesate per controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità; 
® Sè la radice quadrata del Meay Square Error (RMSE); 
e xèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 


e 3,92 è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di S#derf che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ” e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell'Allegato 24. 


Al ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


Nell’Allegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


È) 


Nel Sub Allegato 13.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 


— 481 —É& 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 13.A —- DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 
- modalità organizzativa; 
x specializzazione per tipologia di consumatore; 
- grado di integrazione del processo produttivo; 
- monocommittenza. 


La modalità organizzativa ha permesso di distinguere le imprese che operano in conto terzi (cluster 1 e 3) da 
quelle che operano prevalentemente in conto proprio (cluster 2 e 4). 


La specializzazione per tipologia di consumatore ha permesso di individuare le imprese specializzate nel 
comparto calzetteria da donna (cluster 1) e da uomo (cluster 4). 


Il grado di integrazione del processo produttivo ha consentito di evidenziare le imprese che operano con un ciclo 
di produzione completo (cluster 2 e 4). 


Infine, è stato isolato un gruppo di imprese che operano in regime di monocommittenza (cluster 3). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l’indicazione di valori 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - IMPRESE IN CONTO TERZI CHE PRODUCONO PREVALENTEMENTE CALZE DA DONNA 
NUMEROSITÀ: 118 


Le imprese appartenenti al cluster sono organizzate sia come ditte individuali (53% dei casi) che in forma di 
società (di persone nel 25% dei casi e di capitali nel 22%) ed impiegano 6 addetti di cui 5 dipendenti, tra i quali si 
rileva la presenza di 3 operai generici. 


Le superfici utilizzate per l’esercizio dell’attività sono pari a 266 mq di produzione e/o lavorazione, 255 mq di 
magazzino e 41 mq di uffici. 


Le imprese operano prevalentemente in conto terzi (71% dei ricavi) e sono specializzate nel comparto della 
calzetteria da donna (84% dei ricavi), con produzione di collant (50% dci ricavi) c calze e/o calzini (29% dei 
ricavi nel 49% dei casi). 


La clientela è costituita in larga parte da industria/artigiani (67% dei ricavi) e commercianti all’ingrosso (58% dei 
ricavi nel 27% dei casi). L’area di mercato si estende fino a livello internazionale; nel 28% dei casi l’export 
rappresenta il 41% dei ricavi. 


Le fasi del ciclo produttivo sono costituite principalmente da taglio, montaggio del capo (confezione) e stiro. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 39 macchine circolari mono e/o doppio cilindro per calzetteria 
(27% dei casì), 5 macchine lineari pet cucire normali a uno o più aghi (31%), 4 macchine taglia e cuci normali 
(47%) e 2 macchine per lo stiro della calzetteria (24%). 


Coerentemente con il tipo di prodotto realizzato, le imprese sono localizzate soprattutto all’interno del distretto 
di Castel Goffredo (il 40% in provincia di Mantova ed il 19% in provincia di Brescia). 


CLUSTER 2 - IMPRESE CON CICLO DI PRODUZIONE COMPLETO OPERANTI PREVALENTEMENTE IN 
CONTO PROPRIO 


NUMEROSITÀ: 111 


Le imprese del cluster sono prevalentemente società (di capitali nel 57% dei casi e di persone nel 26%), con una 
struttura composta da 11 addetti di cui 9 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 impiegati e 4 operai 
generici. 
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Le superfici destinate all’attività sono costituite da 532 mq di produzione e/o lavorazione, 839 mq di magazzino 
e 113 mq di uffici. Sono inoltre presenti 78 mq di esposizione c/o vendita (43% dei casi). 


Si tratta di imprese che operano soprattutto in conto proprio (63% dei ricavi) ed, in minor misura, in conto terzi 
(30%). 


Il comparto di riferimento è essenzialmente costituito dalla calzetteria sia da donna (34% dei ricavi) sia da uomo 
(34%), a volte con ampliamento della gamma produttiva anche al comparto unisex (34% dei ricavi nel 33% dei 
casi) e neonato (26% nel 34%). La produzione riguarda perlopiù calze e/o calzini (63% dci ricavi) e calzamaglie 
(20% dei ricavi nel 26% dei casi). 


I prodotti ottenuti vengono commercializzati tramite più canali distributivi: industria/artigiani (26% dci ricavi), 
grande distribuzione/distribuzione organizzata (26%), commercianti all'ingrosso (26%) c al dettaglio (17%); 
l’area di mercato si estende a livello internazionale, con un valore delle esportazioni pari al 31% dei ricavi. 


Il ciclo produttivo è completo e comprende le fasi di: stile, modellistica, prototipia, sviluppo taglie, piazzamento, 
industrializzazione, tessitura/smacchinatura, taglio, montaggio del capo (confezione), controllo qualità capi finiti, 
rammendo c ripristino difettosità, stiro e cartellinatura/imbusto. Talvolta vengono esternalizzate lc fasi di 
tessitura/smacchinatura, montaggio del capo (confezione) e stiro. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1-2 stazioni CAD per disegno stilistico (21% dei casi), 35 macchine 
circolari mono e/o doppio cilindro per calzetteria, 1 roccatrice/dipanatrice (32%), 2 macchine lincari per cucire 
normali a uno o più aghi (32%), 2 macchine taglia e cuci normali (43%), 3 macchine rimagliatrici (27%) e 2 
macchine per lo stiro della calzetteria (48%). 


Le imprese del cluster sono localizzate soprattutto in Lombardia (68% dei casi), in particolare nella provincia di 
Brescia (42%). 


CLUSTER 3 - 'TERZISTI SPECIALIZZATI NELLA TESSITURA CON FORTE DIPENDENZA DAL COMMITTENTE 
PRINCIPALE 


NUMEROSITÀ: 166 


Il cluster è formato sia da ditte individuali (47% dei casi) che da società (di persone nel 36% dei casi e di capitali 
nel 17%), che impiegano 5 addetti, di cui 3 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 operai generici. 


L'attività viene svolta su 235 mq di produzione e/o lavorazione, 164 mq di magazzino e 22 mq di uffici. 


Le imprese operano quasi esclusivamente in conto terzi (91% dei ricavi) ed ottengono il 58% dei ricavi dal 
committente principale; la tipologia di clientela è costituita da industria/artigiani (65% dei ricavi). L’arca di 
mercato si estende sino a livello internazionale, l’export genera il 41% dei ricavi nel 17% dei casi. 


Il processo produttivo è basato essenzialmente sulla fase di tessitura/smacchinatura. 


Il comparto di riferimento è la calzetteria da uomo (49% dei ricavi), da donna (24%) ma anche da bambino (19% 
dei ricavi nel 39% dei casì), con produzione prevalentemente di calze c/o calzini (63% dei ricavi). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 18 macchine circolari mono e/o doppio cilindro pet calzetteria, 1 
roccatrice/dipanattice (25% dei casi), 2 macchine lincari per cucire normali ad uno o più aghi (27%), 3 macchine 
taglia e cuci normali (30%) e 2 macchine per lo stiro della calzetteria (28%). 


Il 67% delle imprese appartenenti al cluster è localizzato in Lombardia (45% in provincia di Brescia) ed il 19% in 
Puglia (18% in provincia di Lecce). 


CLUSTER 4 - IMPRESE CHE PRODUCONO CALZE DA UOMO PREVALENTEMENTE A MARCHIO PROPRIO 
NUMEROSITÀ: 149 


I soggetti appartenenti al cluster sono prevalentemente ditte individuali (52% dei casi) ed, in misura minore, 
società di persone (30%), che impiegano 3 addetti; solo nel 46% dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 


Le superfici destinate all’attività sono costituite da 185 mq di produzione e/o lavorazione, 218 mq di magazzino 
e 25 mq di uffici. 

Le imprese operano quasi esclusivamente in conto proprio (93% dei ricavi) e realizzano soprattutto prodotti con 
marchio proprio (65% dei ricavi). 


Il comparto di riferimento è la calzetteria da uomo (69% dei ricavi), con produzione di calze c/o calzini (89% dei 
ricavi). 
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La clientela è costituita per la maggior parte da commercianti all’ingrosso (52% dei ricavi) ed, in misura minore, 
da industria / artigiani (53% dei ricavi nel 40% dei casi). L’area di mercato si estende fino a livello internazionale; 
nel 24% dei casi l’export rappresenta il 42% dei ricavi. 


Le fasi produttive svolte più frequentemente sono: tessitura/smacchinatura, montaggio del capo (confezione), 
stiro, cartellinatura/imbusto cd, in misura minore, controllo qualità capi finiti. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 13 macchine circolari mono c/o doppio cilindro pet calzetteria, 1 
roccatrice/dipanattice (22% dei casi), 1 macchina taglia e cuci normale (36%), 2 macchine rimagliatrici (32%) e 2 
macchine per lo stiro della calzetteria (32%). 


Le imprese del cluster sono localizzate prevalentemente nella provincia di Lecce (44% dei casi) e nella provincia 
di Brescia (30%). 
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SUB ALLEGATO 13.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 

applicazione dello studio di settore: 

«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


+ Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro 34); 


* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto 
*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria”); 


+» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati85); 


+ Incidenza del Margine sui ricavi = (Matgine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 
generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


* Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto)/(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


* Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti59); 


«+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 
strumentali mobili34); 


34 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

35 In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


36 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . îi sensi Aicareì R MIE: tà dg 4 $ s 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività ne Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratoti + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 


Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 

Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 

Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso 
del periodo d’imposta diviso 12. 
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* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti??). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti)88; 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi pet l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR? - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo - (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 


37 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori cootdinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
38 Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
39 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
40 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)38 + Spese pet acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


» Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 
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SUB ALLEGATO 13.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Cluster Modalita di Li 
distribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
Imprese senza dipendenti 27,24 95,00 
3 Imprese con dipendenti 5,49 60,00 
Imprese senza dipendenti 7,50 95,00 
> Imprese con dipendenti 0,38 60,00 
Imprese senza dipendenti 23,36 95,00 
i Imprese con dipendenti 3,27 60,00 
Imprese senza dipendenti 7,93 95,00 
3 Imprese con dipendenti 4,42 60,00 


-RRERARIDO Resa del capitale rispetto al valore 
Modalità di Durata delle scorte (in giorni) A 
Cluster HA RILILA aggiunto lordo 
distribuzione === - = == - . 
Soglia minima | Soglia massima | Soglia minima | Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,19 99.999,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,19 99.999,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,18 99.999,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,08 99.999,00 
Margin: ddetto non ; 
aa de 0a Valore aggiunto lordo per 
dipendente (in migliaia di e 
addetto (in migliaia di euro) 
Cluster [Modalità di distribuzione euro) 
FRIOSIA Sogli: irene Sogli: 
Soglia minima Sa Soglia minima aa 
massima massima 
i Gruppo territoriale 2, 5 5,24 99.999,00 5,24 80,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 24,14 99.999,00 24,14 100,00 
E Gruppo territoriale 2, 5 7,63 99.999,00 7,63 80,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 25,47 99.999,00 25,47 100,00 
Gruppo territoriale 2, 5 9,23 99.999,00 9,23 80,00 
3 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 24,55 99.999,00 24,55 100,00 
Gruppo territoriale 2, 5 9,90 99.999,00 9,90 80,00 
4 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 25,20 99.999,00 25,20 100,00 
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SUB ALLEGATO 13.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli ammortamenti 
per beni strumentali mobili 


Incidenza dei costi per beni 
mobili acquisiti in dipendenza di 


ità di ispetto al valore degli stessi Me 3 99 
Cluster Modalità di e contratti di locazione finanziaria 
distribuzione beni strumentali mobili 8 n a 
Ri ch rispetto al valore degli stessi 
ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
2 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
3 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
4 Tutti i soggetti 25,00 50,00 


Incidenza dei costi residuali di 


ità di È Da Durata dell te (in giorni 
Cluster Modalità di gestione sui ricavi Urata) delle scorte (a'glorni) 
distribuzione 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 1,47 320,00 
2 Tutti i soggetti 2,19 320,00 
3 Tutti i soggetti 2,08 320,00 
4 Tutti i soggetti 1,81 320,00 
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ALLEGATO 14 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE WD07B 


CONFEZIONE ED ACCESSORI PER 
ABBIGLIAMENTO 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L’evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un'attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore WD07B, evoluzione dello 
studio VD07B. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore WD07B sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 
2007: 


+ 14.12.00 - Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoto; 

+ 14.13.10 - Confezione in serie di abbigliamento esterno; 

+ 14.14.00 - Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima; 
«14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento; 

* 14.19.29 - Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolati; 
* 14.39.00 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia; 


* 32.99.11 - Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza. 


L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello VD07B 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 22.597. 


Nella prima fase di analisi 2.632 posizioni sono state scattate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un'incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 
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Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche pet 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 2.470 
posizioni. I motivi di scarto sono stati: 

» quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 

«quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 

«quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 

«quadro F (elementi contabili) non compilato; 


+ comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 


+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione e/o lavorazione e commercializzazione (quadro 
O); 
» errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C); 


«+ errata compilazione delle percentuali relative al comparto produttivo o non inerenza con lo studio in oggetto 


(quadro D); 
» errata compilazione delle percentuali relative alle caratteristiche per destinazione d’uso (quadro D); 


«+ errata compilazione delle percentuali relative alla specializzazione per tipologia di consumatore (quadro D); 


+ errata compilazione delle percentuali relative alla modalità di organizzazione della produzione (quadro Dj); 


» errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti ottenuti e /o lavorati (quadro D); 


+ errata compilazione delle percentuali relative ai materiali di produzione utilizzati (quadro Z); 
*  noninerenza di attività dichiarate con lo studio in oggetto (quadro D); 


«+ incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 17.495. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


»  un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


«+ un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della C/ster Anabysis, applicata ai risultati dell’Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppate le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


1 Nella fase di Cluster Anabysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appartenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
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L'utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
l'aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di eustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 14.A. 


DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, pet ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 
anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 
» » 
ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


+» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessP; 
è Durata delle scorte‘; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavf. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 14.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. Inoltre 
sono state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 

? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 

6 Vedi “Analisi della Normalità Economica”, Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l'indicatore “Incidenza dei costi residuali di 
gestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 
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Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stepwis@”?. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell'impresa. 


Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici 
legate al luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già 
rilevate con la Cluster Analysis. 


A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dei seguenti studi: 


» ‘Territorialità generale”8; 


« ‘’Territorialità del livello delle retribuzioni definita su dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 
2011”9; 


*  ‘Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef definita su dati del 
Dipartimento delle Finanze riferiti ai periodi d’imposta 2009 e 2010??10, 


La territorialità generale differenzia il territorio nazionale sulla base delle caratteristiche dello sviluppo socio- 
economico del territorio, in rapporto al grado di benessere, al livello di qualificazione professionale ed alla 
struttura economica, pet provincia. 


La territorialità del livello delle retribuzioni differenzia il territorio nazionale sulla base dei livelli retributivi per 
settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


La territorialità del livello del reddito differenzia il territorio nazionale sulla base del livello del reddito per 
comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo si è operato nel seguente modo: 


« le aree della territorialità generale sono state rappresentate con un insieme di variabili dummy!! ed è stata 
analizzata la loro interazione con la variabile “Costi totali”; 


«+ illivello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile standardizzata che varia da zero a uno ed è 
stata analizzata la sua interazione con la variabile “Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda 
coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in partecipazione 
(percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo 
socio”; 


» il livello del reddito è stato rappresentato con una variabile standardizzata rispetto al valore massimo ed è 
stata analizzata la sua interazione con le trasformate della variabile “Valore beni strumentali mobili”. 


Nel Sub Allegato 14.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


7 Il metodo séprise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione backward inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo s/gpm/se, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 

8 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale. 

9 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale. 

10 ] criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 

1! Una variabile dummy è una variabile che può assumere valore 0 o 1. Ad esempio, la variabile dummy relativa alla prima area territoriale 
assume valore 1 quando il soggetto esercita la propria attività nella prima area territoriale, mentre assume valore 0 per tutte le altre aree 
territoriali. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«e Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 14.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei!?. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!3. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!4. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 14.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


1° Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo szgbise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
13 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
14 La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


È —Maxfw,w3,...v,]} 


Prob; = 
x EMA I] 


k=1 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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ANALISI DELLA COERENZA 


L’analisi della coerenza permette di valutare l’impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili c/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 

«è Durata delle scorte!5; 

» Valore aggiunto lordo per addetto!5; 

* Incidenza del Margine sui ricavi”; 

» Margine per addetto non dipendente!5; 

«Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”; 


«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo?. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 14.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche?! 
differenziate per gruppo omogeneo; per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per 
addetto non dipendente” anche sulla base della “territorialità generale”? a livello comunale; per l’indicatore 
“Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”23, I valori 
delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente 
plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori “Valore 
aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area 
territoriale di appartenenza; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della 
presenza/assenza del personale dipendente. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 14.D. 
I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 14.E. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scotte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Inoltre se il valore dell’indicatore si posiziona al di 


15 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 
16 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti 
il valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di tetzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc. 

17 L’indicatore misura l’incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

18 L’indicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell'impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

19 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l'utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

20 L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

2! Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l'insieme dei valoti che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

22 ] criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 

23 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 
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sopra dell’estremo superiore di detto intervallo, la situazione di coerenza si verifica qualora le Rimanenze finali 
sui ricavi? risultino calcolabili e non maggiori a 0,16. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?5 o 
indeterminato? il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l'indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, se il valore 
dell’indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non 
dipendente” tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse 
aree territoriali. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 
Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


* Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili”; 


24] ricavi fanno riferimento ai “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)”. 

25 Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pari a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

26 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 

27 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 


beni strumentali mobili. 
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* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi; 


e Durata delle scorte; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavP0, 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 14.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valoti delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 14.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 14.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro”’31. 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 3,5422). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


28 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

29 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

30 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altte componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 


31 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria”?3!, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 1,0176). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale? viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pari 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica. 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità?35, 


32 L’indicatore “Durata delle scorte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l’indicatore non è calcolabile; 
® Il rapporto tra le Rimanenze finali e i “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)” 
risulta superiore a 0,16 oppure non calcolabile oppure indeterminato; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 
33 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali + Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


34 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

35 Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (c/uster), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 


Tabella 1- Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 


da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,0237 
2 1,0299 
3 1,0740 
4 1,0231 
5 1,1554 
6 1,0108 
7 1,0565 
8 1,0110 
9 1,0619 
10 1,0568 
11 1,0501 
12 1,0502 
13 1,0569 
14 1,0399 
15 1,1077 
16 1,0539 
17 1,0822 
18 1,0166 
19 1,0514 
20 1,0359 
21 1,0319 
22 1,0637 
23 1,0453 
24 1,0414 
25 1,0492 
26 1,0169 
27 1,0798 
28 1,1182 
29 1,0776 
30 1,0521 
31 1,0424 
32 1,0248 
33 1,0923 
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In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo puntuale di cluster” come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, per 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%, Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??37, 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogenoo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


Al ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


NellAllegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 14.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 


36 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 
estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell’effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - 0)%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l'intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 

37 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


P-392*s vxcx 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 
opportunamente pesate per controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità; 
® sè la radice quadrata del Mean Square Error (RMSE); 


attraverso la seguente formula: 


dove: 


e xèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 


e 3,92 è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di S1def che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ”? e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell'Allegato 24. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 14.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 
- modalità organizzativa; 

- comparto produttivo; 

- prodotti ottenuti e/o lavorati; 

- specializzazione per tipologia di consumatore; 

- modalità di organizzazione della produzione; 

- grado di integrazione del processo produttivo; 

- delocalizzazione della produzione; 


- dipendenza dal commmitente principale. 


La modalità organizzativa ha consentito di individuare le imprese operanti prevalentemente in conto terzi (cluster 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 32), in conto proprio (cluster 14, 16, 17, 21, 28, 29, 30 e 
33) e i converter (cluster 3 e 9) dalle restanti operanti in forma mista. 


Per quanto riguarda il compatto produttivo c/o i prodotti ottenuti c/o lavorati sono state individuate le seguenti 
specializzazioni: 

- abbigliamento esterno in tessuto (cluster 1, 7, 14, 17 e 25); 

- abbigliamento esterno in maglia (cluster 2 e 28); 

- abbigliamento informale (cluster 22); 

- abbigliamento tecnico sportivo (cluster 26 e 29); 

- abbigliamento professionale (cluster 13 e 33); 

- abbigliamento per bambino e neonato (cluster 11); 

- abbigliamento sposa (cluster 30); 


-  pigiameria (cluster 16); 


- biancheria intima (cluster 18 e 31); 

-  corsetteria/ abbigliamento mare (cluster 21 e 24); 
- sciarpe e foulard (cluster 8); 

— guanti e cappelli (cluster 12); 

- cinture (cluster 27) 

- cravatte (cluster 32); 

-  pantaloni/jcans (cluster 4); 

-  capispalla (cluster 6); 

- giubbotteria e capispalla imbottiti (cluster 23); 


- camicie (cluster 10). 


— 512 
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La specializzazione per tipologia di consumatore ha permesso di distinguere le imprese concentrate sulla 
produzione di abbigliamento per bambino/neonato (cluster 11) e per uomo (cluster 31 e 32) da quelle operanti 
prevalentemente nell’abbigliamento femminile e misto. 


La modalità di organizzazione della produzione ha consentito di isolare le imprese operanti in modalità fast 
fashion (cluster 19). 


Il grado di integrazione del processo produttivo ha permesso di distinguere imprese con un’accentuata 
esternalizzazione del processo produttivo (cluster 3, 9, 17, 20 e 28), realtà con attività focalizzata su una specifica 
fase produttiva: 


- tessitura (cluster 5); 
- taglio (cluster 15); 
- confezione (cluster 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 18, 19, 22, 23, 24 e 26) 


dalle rimanenti a ciclo prevalentemente integrato. 


La delocalizzazione della produzione ha permesso di identificare le imprese che delocalizzano all’estero (cluster 
3). 


La dipendenza dal committente principale è un fenomeno molto diffuso per le imprese dello studio che operano 
in conto terzi e definisce particolarmente il cluster 7. 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l'indicazione di valori 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA CONFEZIONE DI 
ABBIGLIAMENTO ESTERNO DONNA 


NUMEROSITÀ: 644 


Le imprese appartenenti al cluster sono società di capitali (41% dei casi), ditte individuali (32%) e società di 
persone (27%), con una struttura composta da 15 addetti, di cui 14 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 7 
Operai generici e 8 operai specializzati (39% dei casi). 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 392 mq di produzione e/o lavorazione, 97 mq di magazzino e 
27 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (97% dei ricavi), con una percentuale dei ricavi 
proveniente dal committente principale pati al 58%. 


La clientela è rappresentata in larga parte da industria/artigiani (88% dei ricavi), su un’area di mercato circoscritta 
alle regioni limitrofe. 


Si tratta di imprese specializzate nella confezione (76% dei casi) e stiro (66%) di abbigliamento esterno in tessuto 
(88% dei ricavi), prevalentemente per donna (69% dei ricavi). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 tavolo da taglio, 1 taglierina, 15 macchine lineari per cucire 
normali a uno o più aghi, 2-3 macchine lineari per cucire programmabili a uno o più aghi, 4 
asolatrici/attaccabottoni, 5 taglia c cuci normali, 1 macchina sottopunti, 3 vaporette, 4 presse o tavoli 
vaporizzanti, 1 stenditore/faldatore (21% dei casi), 1 sega a nastro (36%), 4 unità automatiche di cucitura (24%) c 
2 manichini vaporizzanti (36%). 


Il 31% delle imprese del cluster è localizzato in Veneto. 


CLUSTER 2 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA CONFEZIONE DI 
ABBIGLIAMENTO IN MAGLIA 


NUMEROSITÀ: 797 


Le imprese appartenenti al cluster sono per la maggior parte ditte individuali (60% dei casi) ed, in misura minore, 
società di persone (26%), con una struttura composta da 4 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono costituite da 129 mq di produzione e/o lavorazione. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto terzi (85% dei ricavi), con una percentuale dei ricavi 
proveniente dal committente principale pari al 55%. 
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La clientela è costituita prevalentemente da industria/artigiani (76% dei ricavi) e l’area di mercato non si estende 
oltre le regioni limitrofe. 


Il ciclo di produzione c/o lavorazione è limitato alla confezione (63% dei casi) di pullover/maglioni/cardigan 
(92% dei ricavi). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2 macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi, 2 taglia e 
cuci normali, 3 macchine timagliatrici e 1 roccatrice/dipanatrice (35% dei casì). 


Il 20% delle imprese del cluster è localizzato in Toscana, il 17% in Veneto, il 14% in Emilia-Romagna ed il 14% 
in Umbria. 


CLUSTER 3 - CONVERTER CON FORTE DELOCALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE ALL’ESTERO 
NUMEROSITÀ: 238 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza società di capitali (81% dei casi) ed, in misura minore, di 
persone (12%), con una struttura composta da 9 addetti, di cui 8 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 3 
impiegati e 2 operai generici. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 309 mq di produzione e/o lavorazione, 478 mq di magazzino, 
122 mq di uffici e 149 mq di esposizione/vendita (37% dei casi). 


Si tratta di imprese operanti sia in conto proprio (46% dei ricavi) sia in conto terzi (44%), con una produzione 
che per il 30% dei ricavi è con marchio proprio. Nel 30% dei casi, il 34% dei ricavi deriva dalla 
commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall’impresa. 


La clientela risulta piuttosto eterogenea e costituita da: commercianti al dettaglio (25% dei ricavi), 
industria/artigiani (68% dei ricavi nel 42% dci casi), grande distribuzione/distribuzione organizzata (52% nel 
37%) e commercianti all’ingrosso (44% nel 43%). L’area di mercato si estende dall'ambito nazionale a quello 
internazionale: l’export genera il 17% dei ricavi. 


Il ciclo produttivo è generalmente affidato a terzi sia in Europa (45% sul costo delle lavorazioni affidate a terzi) 
che in Italia (31%), tranne che per le fasi alte di progettazione ed industrializzazione del prodotto e le fasi finali di 
controllo. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 tavolo da taglio, 1 taglierina, 4 macchine lineari per cucite normali 
a uno o più aghi, 1 asolatrice/attaccabottoni, 2 taglia e cuci normali, 1 stazione CAD per modellistica (29% dei 
casi), 1 stazione CAD per sviluppo taglie (32%), 1 stazione CAD per piazzamento (28%), 2 vaporette (44%) e 2 
presse o tavoli vaporizzanti (31%). 


Le imprese del cluster sono localizzate principalmente in Lombardia (28% dei casi) e in Veneto (26%). 


CLUSTER 4 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA CONFEZIONE DI PANTALONI 
SOPRATTUTTO IN JEANS 


NUMEROSITÀ: 473 


Le imprese appartenenti al cluster sono sia ditte individuali (49% dei casi) che società di capitali (33%), con una 
struttura composta da 7 addetti, di cui 6 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 4 operai generici. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 243 mq di produzione e/o lavorazione e 17 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (94% dei ricavi), con una percentuale dei ricavi 
proveniente dal committente principale pati al 61%. 


La clientela è prevalentemente formata da industria/artigiani (84% dci ricavi); l’area di mercato non va oltre le 
regioni limitrofe. 

Il ciclo di produzione e/o lavorazione è limitato alla fase di confezione (64% dei casì) di pantaloni (90% dei 
ricavi), soprattutto in jeans (46%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 7 macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi, 2 
asolatrici/attaccabottoni, 3 taglia e cuci normali, 7 macchine lineari per cucire programmabili a uno o più aghi 
(29% dei casi), 4 macchine automatiche per cucire (23%) e 2 vaporette (38%). 


Il 29% delle imprese del cluster è localizzato in Veneto, il 17% nelle Marche ed il 17% in Campania. 
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CLUSTER 5 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA TESSITURA 
NUMEROSITÀ: 608 


Le imprese appartenenti al cluster sono prevalentemente ditte individuali (56% dei casi) e società di persone 
(35%), con una struttura composta da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 157 mq di produzione e/o lavorazione, 40 mq di magazzino e 
11 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi che effettuano principalmente la fase di 
tessitura/smacchinatura (68% dei casi) e che realizzano parti/componenti di pullover/maglioni/cardigan (88% 
dei ricavi). Il 59% dei ricavi deriva dal committente principale. 


La clientela è costituita prevalentemente da industria/artigiani (92% di ricavi); l’area di mercato non si estende 
oltre le regioni limitrofe. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2 macchine rettilinee, 1 roccatrice/dipanatrice, 8 macchine rettilinee 
jacquard intarsio/sagomato (39% dei casi), 2 taglia e cuci normali (38%) c 6 rimagliatrici (32%). 


Le imprese del cluster hanno sede principalmente in Toscana (22% dei casi), Veneto (19%), Umbria (19%) ed 
Emilia-Romagna (15%). 


CLUSTER 6 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA CONFEZIONE DI CAPISPALLA 
NUMEROSITÀ: 949 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza ditte individuali (85% dei casi), con una struttura composta 


da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 
Le superfici destinate all’attività sono costituite da 93 mq di produzione e /o lavorazione. 


Si tratta di imprese operanti soprattutto in conto terzi (93% dei ricavi) che effettuano prevalentemente la 
confezione (67% dei casi) di abbigliamento sia in maglia tagliata (50% dei ricavi) che in tessuto (49%), sia per 
donna (61% dei ricavi) che per uomo (37%). I prodotti ottenuti sono capispalla (90% dei ricavi). 


La clientela è costituita prevalentemente da industria/artigiani (88% dei ricavi). L'area di mercato è limitata alle 
regioni limitrofe. 


La dotazione di beni strumentali comprende 2 macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi e 3 taglia e 
cuci normali (39% dei casi). 


La distribuzione territoriale delle imprese presenta una concentrazione in Emilia-Romagna (24% dei casi), 
Veneto (25%) e Toscana (20%). 


CLUSTER 7 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA CONFEZIONE DI 
ABBIGLIAMENTO ESTERNO DONNA CON FORTE DIPENDENZA DAL COMMITTENTE 
PRINCIPALE 


NUMEROSITÀ: 3.413 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza ditte individuali (80% dei casi), con una struttura composta 
da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono costituite da 119 mq di produzione e/o lavorazione. 


Si tratta di imprese operanti esclusivamente in conto terzi, con una forte dipendenza dal committente principale 
(65% dei ricavi). 


La clientela è costituita prevalentemente da industria/artigiani (73% dei ricavi), localizzati a livello provinciale c 
regionale. 


Si tratta di imprese specializzate nella confezione (74% dei casi) di abbigliamento esterno in tessuto (75% dei 
ricavi), prevalentemente per donna (71% dei ricavi). 


La dotazione di beni strumentali comprende 4 macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi e 2 taglia e 
cuci normali. 


Circa un terzo delle imprese risulta concentrato in Toscana (23% nella provincia di Prato). 
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CLUSTER 8 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O 
LAVORAZIONE DI SCIARPE E FOULARD 


NUMEROSITÀ: 189 


Le imprese appartenenti al cluster sono ditte individuali (52% dei casi) e società (di persone nel 28% dei casi e di 
capitali nel 20%), con una struttura composta da 4 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 121 mq di produzione e/o lavorazione, 63 mq di magazzino e 
19 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto terzi (75% dei ricavi) nel comparto degli accessori vari di 
abbigliamento (98% dei ricavi). Il 43% dei ricavi deriva dal committente principale. 


I principali prodotti ottenuti sono costituiti da sciarpe (60% dei ricavi) e foulard (25%), prevalentemente per 
donna (63% dei ricavi). 


La clientela è costituita soprattutto da industria/artigiani (71% dci ricavi) c l’area di mercato è circoscritta 
all'ambito regionale. 


Le principali fasi del ciclo produttivo sono: taglio (47% dei casi), confezione (47%), stiro (33%) e 
cartellinatura/imbusto (37%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 taglierina, 2 macchine lineari per cucire normali ad uno o più 
aghi, 1 taglia e cuci normale, 2 tavoli da taglio (39% dei casi) e 1 vaporetta (35%). 


Il 49% delle imprese del cluster è localizzato in Lombardia (38% nella provincia di Como) e il 31% in Toscana. 
CLUSTER 9 - CONVERTER NAZIONALI 
NUMEROSITÀ: 683 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza società di capitali (72% dei casi) e, in minor misura, ditte 
individuali (17%), con una struttura composta da 6 addetti, di cui 5 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 1 
impiegato e 3 operai generici (43% dei casi). 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 211 mq di produzione e/o lavorazione, 269 mq di magazzino, 
80 mq di uffici c 139 mq di esposizione/vendita (37% dei casi). 


Si tratta di imprese operanti sia in conto proprio (52% dei ricavi) che in conto terzi (42%). Il 38% dei ricavi 
deriva dalla produzione con matchio proprio. 


La clientela risulta piuttosto variegata e costituita da: commercianti al dettaglio (32% dei ricavi), 
industria/artigiani (79% dci ricavi nel 36% dei casì), commercianti all'ingrosso (53% nel 37%) e grande 
distribuzione/distribuzione organizzata (52% nel 28%). L’arca di mercato si estende fino all’ambito 
internazionale: l’export incide sui ricavi per il 19%. 


Il comparto produttivo di riferimento è l’abbigliamento esterno sia femminile (60% dei ricavi) che maschile 
(30%). 


Il ciclo produttivo è in genere completamente affidato a terzi in Italia (98% sul costo delle lavorazioni affidate a 
terzi), tranne che per le fasi alte di progettazione ed industrializzazione del prodotto e le finali di controllo, che 
vengono svolte internamente. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2 macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi, 1 taglia e 
cuci normale, 2 tavoli da taglio (38% dei casi), 2 taglierine (37%), 2 asolattici/attaccabottoni (30%) e 2 vaporette 
(39%). 


Le imprese del cluster hanno sede in particolare in 'Toscana (20% dei casi), Emilia-Romagna (19%) e Veneto 
(18%). 


CLUSTER 10 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O LAVORAZIONE DI CAMICIE 
NUMEROSITÀ: 402 


Le imprese appartenenti al cluster sono società (di capitali nel 33% dei casi e di persone nel 24%) e ditte 
individuali (43%), con una struttura composta da 6 addetti, di cui 5 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 3 
Operai generici. 
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Le superfici destinate all’attività sono articolate in 170 mq di produzione e/o lavorazione, 62 mq di magazzino e 
21 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti sia in conto terzi (54% dei ricavi) che in conto proprio (44%). Il 35% dei ricavi 
deriva dal committente principale. 


La clientela risulta costituita da: industria/artigiani (86% dei ricavi nel 44% dei casì), privati (62% nel 39%) e 
commercianti al dettaglio (55% nel 34%). L’area di mercato è soprattutto nazionale. 


Il comparto produttivo di riferimento è l’abbigliamento esterno in tessuto (96% dei ricavi), prevalentemente per 
uomo (78% dei ricavi), soprattutto formale (67% dei ricavi). La gamma produttiva è quasi esclusivamente 
incentrata sulle camicie (96% dei ricavi). 


Il ciclo produttivo è caratterizzato principalmente dalle fasi di: taglio (66% dei casi), confezione (79%) e stiro 
(60%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 tavolo da taglio, 1 taglierina, 6 macchine lineari per cucire normali 
a uno o più aghi, 2 asolatrici/attaccabottoni, 1 taglia e cuci normale, 1 vaporetta e 2 presse o tavoli vaporizzanti 
(29% dei casi). 


CLUSTER 11 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA CONFEZIONE DI ABBIGLIAMENTO PER BAMBINO E 
NEONATO 


NUMEROSITÀ: 223 


Le imprese appartenenti al cluster sono ditte individuali (56% dei casi), società di persone (23%) e società di 
capitali (21%), con una struttura composta da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 148 mq di locali destinati alla produzione e/o lavorazione, 84 
mq di magazzino e 18 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti sia in conto terzi (54% dei ricavi) che in conto proprio (45%). Il 38% dei ricavi 
deriva dal committente principale. 


La clientela è rappresentata da industria/artigiani (47% dei ricavi) ce commercianti al dettaglio (63% dei ricavi nel 
33% dei casi), su un’area di mercato che si estende dall’ambito delle regioni limitrofe a quello nazionale. 


La produzione è relativa soprattutto al comparto dell’abbigliamento per bambino (47% dei ricavi) e neonato 
(43%): in particolare vengano realizzate tutine, pagliaccetti ed altri capi per neonato (40% dei ricavi). 


Il ciclo produttivo è limitato alla confezione (74% dei casi) e al taglio (50%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 3 macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi, 2 taglia e 
cuci normali, 1 tavolo da taglio (44% dci casi), 2 taglicrine (41%), 2 asolatrici/attaccabottoni (40%) e 1 vaporetta 
(42%). 


Il 31% delle imprese del cluster è localizzato in Puglia (26% nella provincia di Bari). 
CLUSTER 12 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O LAVORAZIONE DI GUANTI E CAPPELLI 
NUMEROSITÀ: 180 


Le imprese appartenenti al cluster sono ditte individuali (51% dei casi), società di capitali (27%) e società di 
persone (22%), con una struttura composta da 4 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 137 mq di produzione e/o lavorazione, 79 mq di magazzino e 
21 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti sia in conto proprio (54% dei ricavi) che in conto terzi (43%). Il 38% dei ricavi 
deriva dalla produzione con matchio proprio. 


La tipologia di clientela è costituita da industria/artigiani (39% dei ricavi), commercianti all'ingrosso (25%) e 
commercianti al dettaglio (39% dei ricavi nel 38% dei casi). L’area di mercato si estende fino all’ambito 
internazionale: nel 43% dei casi, il 36% dei ricavi deriva dall’export. 


Il comparto di riferimento è quello degli accessori vari di abbigliamento, soprattutto unisex (48% dei ricavi), 
donna (28%) e uomo (22%). I prodotti ottenuti c/o lavorati sono prevalentemente guanti (43% dei ricavi) c 
cappelli/berretti (38%). 


Il ciclo produttivo è generalmente completo e svolto internamente. 
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La dotazione di beni strumentali comprende: 1 tavolo da taglio, 1 taglierina, 4 macchine lineari per cucite normali 
a uno o più aghi e 2 taglia e cuci normali (42% dei casi). 


Il 28% delle imprese del cluster risulta localizzato in Campania (26% in provincia di Napoli). 
CLUSTER 13 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA CONFEZIONE DI ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE 
NUMEROSITÀ: 295 


Le imprese appartenenti al cluster sono ditte individuali (56% dei casi), società di persone (23%) e società di 
capitali (21%), con una struttura composta da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 135 mq di produzione c/o lavorazione e 21 mq di uffici. Nel 
44% dei casi sono presenti 183 mq di magazzino. 


i tratta di imprese operanti sia in conto terzi 0 dei ricavi) che in conto proprio (43%). 
Si tratta di imp peranti to t 52% d h to proprio (43% 


La clientela è composta prevalentemente da industria/artigiani (51% dei ricavi), ma anche enti pubblici e/o 
privati (45% dei ricavi nel 27% dei casi). L’area di mercato si estende fino all’ambito nazionale. 


Il ciclo produttivo si limita alle fasi di confezione (68% dei casi) e taglio (61%) di abbigliamento professionale 
(91% dei ricavi), in particolare divise ed altri capi di lavoro (86% dei ricavi). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2 macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi, 1 
asolatrice/attaccabottoni, 1 taglia e cuci normale, 1 tavolo da taglio (46% dei casi), 2 taglicrine (46%) c 1 
vaporetta (30%). 


CLUSTER 14 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O 
LAVORAZIONE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO DONNA 


NUMEROSITÀ: 1.300 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza ditte individuali (54% dei casi) e società di capitali (31%), 
con una struttura composta da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono costituite da 153 mq di produzione e/o lavorazione, 110 mq di magazzino 
e 22 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto proprio (93% dei ricavi), con una produzione che per 
il 58% dei ricavi è con marchio proprio. 


La clientela principale è costituita da commercianti all’ingrosso (64% dei ricavi nel 41% dei casi), privati (73% nel 
30%) e commercianti al dettaglio (56% nel 36%). L’area di mercato si estende fino a livello internazionale, con 
presenza di export nel 33% dei casi (47% dei ricavi). 


La produzione e/o lavorazione si concentra nel comparto dell’abbigliamento esterno in tessuto (61% dei ricavi), 
ma anche degli accessori vari di abbigliamento (66% dei ricavi nel 32% dei casi), prevalentemente per donna 
(68% dei ricavi). 


Il ciclo di produzione e/o lavorazione è pressoché completo, con focalizzazione sulle fasi di taglio (50% dei casi) 
e confezione (40%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 tavolo da taglio (37% dei casi), 2 taglierine (35%), 3 macchine 
lineari per cucire normali a uno o più aghi (42%) e 2 taglia e cuci normali (32%). 


Il 27% delle imprese risulta localizzato in Toscana (20% nella provincia di Prato). 
CLUSTER 15 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NEL TAGLIO 
NUMEROSITÀ: 416 


Le imprese appartenenti al cluster sono prevalentemente società di persone (46% dei casi) e ditte individuali 
(37%), con una struttura composta da 4 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 327 mq di produzione e/o lavorazione e 19 mq di uffici, Nel 
41% dei casi sono inoltre presenti 157 mq di magazzino. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (95% dei ricavi), con una percentuale dei ricavi 
proveniente dal committente principale pari al 49%. 
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La clientela prevalente è costituita da industria/artigiani (88% di ricavi). L'arca di mercato è limitata alle regioni 
limitrofe. 


Il ciclo di lavorazione è caratterizzato dalla sola fase di taglio (90% dei casi). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2 stenditori/faldatori, 3 tavoli da taglio, 4 taglicrine e 1 sega a 
nastro. 


Il 29% delle imprese del cluster è situato in Veneto. 


CLUSTER 16 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O 
LAVORAZIONE DI PIGIAMERIA 


NUMEROSITÀ: 97 


Le imprese appartenenti al cluster sono ditte individuali (36% dei casi), società di capitali (35%) e società di 
persone (29%), con una struttura composta da 6 addetti, di cui 5 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 
impiegati (33% dei casi) e 2 operai generici. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 299 mq di produzione e/o lavorazione, 281 mq di magazzino e 
60 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti pet lo più in conto proprio (67% dei ricavi) che realizzano prodotti con marchio 
proprio (56% dei ricavi) prevalentemente per il comparto intimo/mare donna (61% dei ricavi) e marginalmente 
uomo (20%). Il 93% dei ricavi deriva dalla produzione c/o lavorazione di pigiami, camicie da notte e vestaglie. 


La clientela è rappresentata da commercianti all'ingrosso (31% dei ricavi) e commercianti al dettaglio (28%), con 
un’area di mercato che si estende fino all’ambito nazionale ed internazionale. Nel 34% dei casi, il 30% dei ricavi 
deriva dall’export. 


Il processo produttivo è integrato e completo. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 tavolo da taglio, 2 taglierine, 3 macchine lineari per cucite normali 
a uno o più aghi, 1 asolatrice/attaccabottoni, 3 taglia e cuci normali, 1 stenditore/faldatore (38% dei casi) c 2 
vaporette (41%). 


La distribuzione territoriale delle imprese evidenzia concentrazioni rilevanti in Lombardia (29% dei casi), 
Toscana (29%) e Puglia (23%). 


CLUSTER 17 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NEL COMPARTO 
ABBIGLIAMENTO ESTERNO DONNA CON FREQUENTE ESTERNALIZZAZIONE DELLA 
PRODUZIONE 


NUMEROSITÀ: 1.244 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza società di capitali (41% dei casi) e ditte individuali (36%), 
con una struttura composta da 6 addetti, di cui 4 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 impiegati (32% 
dei casi) e 2 operai generici. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 231 mq di produzione e/o lavorazione, 169 mq di magazzino e 
41 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto proprio (75% dei ricavi); il 56% dei ricavi deriva dalla 
produzione con marchio proprio. 


La clientela è costituita da commercianti al dettaglio (30% dei ricavi), commercianti all'ingrosso (59% dei ricavi 
nel 45% dei casi) e privati (51% nel 31%). L’area di mercato si estende dall’ambito delle regioni limitrofe a quello 
internazionale; nel 38% dei casi, il 34% dei ricavi deriva dall’expott. 


I comparti produttivi di riferimento sono l’abbigliamento esterno in tessuto (66% dei ricavi) e la maglieria tagliata 
(45% dei ricavi nel 36% dei casi), soprattutto per donna (66% dei ricavi). 


Il ciclo di lavorazione è generalmente completo e svolto internamente; nel 44% dei casi, la fase di confezione 
viene affidata a terzi. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 tavolo da taglio, 1 taglierina, 3 macchine lineari per cucire normali 
a uno o più aghi, 1 asolatrice/attaccabottoni, 2 taglia e cuci normali, 1 vaporetta, 1 stazione CAD per modellistica 
(31% dei casì), 1 stazione CAD per sviluppo taglie (30%), 1 stenditore/faldatore (36%) c 2 presse o tavoli 
vaporizzanti (31%). 
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CLUSTER 18 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA CONFEZIONE DI 
BIANCHERIA INTIMA FEMMINILE 


NUMEROSITÀ: 248 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza ditte individuali (70% dei casi), con una struttura composta 
da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 124 mq di produzione e/o lavorazione e 45 mq di magazzino. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto terzi (85% dei ricavi), con una percentuale dei ricavi 
proveniente dal committente principale pati al 61%. 


La clientela è formata soprattutto da industria/artigiani (77% dci ricavi); l'arca di mercato si estende dall’ambito 
comunale alle regioni limitrofe. 


Le imprese risultano specializzate nel comparto intimo/mare per donna (71% dei ricavi). 


Viene svolta quasi unicamente la fase di confezione (70% dei casi) di slip/boxet (61% dei ricavi) c canottiere, t- 
shirt e sottovesti (36% dei ricavi nel 44% dei casì). 


La dotazione di beni strumentali comprende 4 macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi e 4 taglia e 
cuci normali. 


Il 39% delle imprese è situato in Puglia (30% nella provincia di Barletta-Andria-Trani) ed il 27% in Lombardia. 
CLUSTER 19 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI CON PRODUZIONE FAST FASHION 
NUMEROSITÀ: 368 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza ditte individuali (77% dei casi), con una struttura composta 
da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono costituite da 110 mq di produzione e/o lavorazione. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto terzi (72% dei ricavi), per il 99% dei ricavi in modalità fast 
fashion. 


La clientela è formata per lo più da industria/artigiani (65% dei ricavi); l’area di mercato si estende dall’ambito 
provinciale alle regioni limitrofe. 


Il ciclo produttivo è limitato alla fase di confezione (53% dei casi). Il comparto produttivo di riferimento è quello 
dell’abbigliamento esterno in tessuto (63% dei ricavi), prevalentemente per donna (64% dei ricavi). 


La dotazione di beni strumentali comprende 3 macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi e 4 taglia e 
cuci normali (45% dei casi). 


CLUSTER 20 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O 
LAVORAZIONE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO CON MARCATA ESTERNALIZZAZIONE 
DELLA PRODUZIONE 


NUMEROSITÀ: 204 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza società di capitali (51% dei casi), ma anche società di 
persone (23%) e ditte individuali (26%), con una struttura composta da 10 addetti, di cui 8 dipendenti, tra i quali 
si rileva la presenza di 2 impiegati, 2 operai generici e 7 operai specializzati (32% dei casi). 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 314 mq di produzione e/o lavorazione, 162 mq di magazzino e 
74 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (94% dei ricavi), con una percentuale dei ricavi 
proveniente dal committente principale pari al 47%. 


La clientela è rappresentata soprattutto da industria/artigiani (75% dei ricavi) su un’area di mercato che si spinge 
fino al livello nazionale. 


I comparti produttivi di riferimento sono quelli dell’abbigliamento esterno in tessuto (76% dei ricavi) e in maglia 
(36% dei ricavi nel 37% dei casi), prevalentemente per donna (65% dei ricavi). 


Le principali fasi del processo produttivo sono: modellistica (88% dei casi), prototipia (72%), sviluppo taglie 
(92%), piazzamento (91%), industrializzazione del prodotto (59%), taglio (53%), controllo qualità capi finiti 
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(49%) e cartellinatura/imbusto (40%). Vengono affidate a terzi in Italia le fasi di: taglio (32% dei ricavi), 
confezione (47%), lavaggio (30%) e stiro (39%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2 stazioni CAD per modellistica, 1 stazione CAD per sviluppo 
taglie, 1 stazione CAD per piazzamento, 1 tavolo da taglio, 1 taglierina, 4 macchine lineari per cucire normali a 
uno o più aghi, 1 asolatrice/attaccabottoni, 2 taglia e cuci normali, 1 vaporetta, 1 stazione CAD per disegno 
stilistico (30% dei casi), 1 programma di supporto scheda tecnica (39%), 1-2 stenditori/ faldatori (38%), 1 sega a 
nastro (29%) e 3 presse o tavoli vaporizzanti (28%). 


Le imprese del cluster sono concentrate territorialmente in Veneto (23% dei casi) e Lombardia (20%). 


CLUSTER 21 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O 
LAVORAZIONE DI CORSETTERIA E ABBIGLIAMENTO MARE DONNA 


NUMEROSITÀ: 110 


Le imprese appartenenti al cluster sono società di capitali (38% dei casi), ditte individuali (32%) e società di 
persone (30%), con struttura composta da 7 addetti, di cui 5 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 3 
impiegati (34% dei casi) e 2 operai generici. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 292 mq di produzione e/o lavorazione, 289 mq di magazzino e 
65 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto proprio (80% dei ricavi); il 70% dei ricavi deriva dalla 
produzione con marchio proprio. 


La clientela è formata soprattutto da commercianti al dettaglio (36% dei ricavi) e commercianti all’ingrosso (62% 
dei ricavi nel 43% dei casi). L’area di mercato si estende fino al livello internazionale: nel 40% dei casi, il 27% dei 
ricavi deriva dall’export. 


La specializzazione quasi esclusiva è nel compatto intimo/mare per donna (86% dei ricavi), con produzione e/o 
lavorazione di corsetteria (43% dei ricavi) ed abbigliamento mare (47%). 


Il ciclo di lavorazione è generalmente completo. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 tavolo da taglio, 1 taglierina, 7 macchine lineari per cucire normali 
a uno o più aghi, 4 taglia e cuci normali, 1 stazione CAD per modellistica (33% dei casi), 1 stazione CAD per 
sviluppo taglie (35%), 1 stazione CAD per piazzamento (32%), 1 stenditore/faldatore (30%), 1 sega a nastro 
(42%) ec 2 asolatrici/attaccabottoni (31%). 


Il 26% delle imprese è situato in Lombardia. 


CLUSTER 22 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA CONFEZIONE DI 
ABBIGLIAMENTO ESTERNO INFORMALE 


NUMEROSITÀ: 1.475 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza ditte individuali (80% dei casi), con una struttura composta 
da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono costituite da 148 mq di produzione/lavorazione. 
p qdi p 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (94% dei ricavi) per industria/artigiani (85% dci 
ricavi), su un’area di mercato che si estende dall'ambito comunale alle regioni limitrofe. Il 52% dei ricavi deriva 
dal committente principale. 


La tipologia di consumatore di riferimento è in prevalenza quella femminile (63% dei ricavi). I comparti 
produttivi sono quelli dell’abbigliamento esterno in maglia tagliata (64% dei ricavi) ed in tessuto (68% dei ricavi 
nel 47% dei casi), prevalentemente informale (83% dei ricavi). 


Si tratta di imprese specializzate nella confezione (84% dei casi). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 5 macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi, 4 taglia e 
cuci normali e 2 asolatrici/attaccabottoni (31% dei casi). 


Il 44% delle imprese risulta localizzato in Toscana (41% nella provincia di Prato). 
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CLUSTER 23 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA CONFEZIONE DI 
GIUBBOTTERIA E CAPISPALLA IMBOTTITI 


NUMEROSITÀ: 245 


Le imprese appartenenti al cluster sono per la maggior parte ditte individuali (58% dei casi) ma anche società (di 
capitali nel 24% dei casi e di persone nel 18%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 4 dipendenti, tra i 
quali si rileva la presenza di 2 operai generici. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 190 mq di produzione e/o lavorazione e 19 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto terzi (87% dei ricavi), con una percentuale dei ricavi 
derivante dal committente principale pari al 57%. 


La clientela è rappresentata soprattutto da industria/artigiani (79% dei ricavi) su un’arca di mercato che si estende 
dall’ambito provinciale fino alle regioni limitrofe. 


Il ciclo di lavorazione è caratterizzato dalla confezione (61% dei casi) di giubbotti (48% dei ricavi), capispalla 
imbottiti (24%) e capispalla (30% dei ricavi nel 43% dei casi) sia femminili (49% dei ricavi) che maschili (42%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 5 macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi, 2 taglia e 
cuci normali, 1 tavolo da taglio (30% dci casi), 2 asolatrici/attaccabottoni (43%) e 2 vaporette (38%). 


La distribuzione territoriale delle imprese presenta concentrazioni rilevanti in Veneto (27% dei casi) ed in 
Toscana (20%). 


CLUSTER 24 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA CONFEZIONE DI 
CORSETTERIA E ABBIGLIAMENTO MARE DONNA 


NUMEROSITÀ: 267 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza ditte individuali (50% dei casi) e società di persone (32%), 
con una struttura composta da 4 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 126 mq di produzione c/o lavorazione e 40 mq di magazzino. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto terzi (85% dei ricavi), con una percentuale dei ricavi 
proveniente dal committente principale pari al 63%. 


La clientela è formata soprattutto da industria/artigiani (73% dci ricavi); l’area di mercato si estende dall'ambito 
provinciale alle regioni limitrofe. 


a specializzazione quasi esclusiva è nel comparto intimo/mate pet donna 0 dei ricavi). 
L ali q ] ] to int d 89% d 


Viene svolta quasi unicamente la fase di confezione (72% dei casi) di corsetteria (48% dei ricavi) ed 
abbigliamento mare (43%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 6 macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi, 3 taglia e 
cuci normali e 1 taglierina (31% dei casi). 


Il 22% delle imprese è situato in Lombardia. 


CLUSTER 25 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O 
LAVORAZIONE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO FEMMINILE A CICLO COMPLETO 


NUMEROSITÀ: 569 


Le imprese appartenenti al cluster sono prevalentemente ditte individuali (44% dei casi) e società di capitali 
(36%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 4 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 operai 
generici. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 204 mq di produzione e/o lavorazione, 94 mq di magazzino e 
32 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto terzi (86% dei ricavi), con una percentuale dei ricavi 
derivante dal committente principale pari al 49%. 


La clientela è costituita prevalentemente da industria/artigiani (51% dei ricavi) ce commercianti all’ingrosso (64% 
dei ricavi nel 30% dei casi). L'area di mercato si estende fino al livello nazionale. 
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La produzione c/o lavorazione è focalizzata sul comparto dell’abbigliamento esterno in tessuto (63% dci ricavi) e 
in maglia (47% dei ricavi nel 34% dei casi) prevalentemente femminile (66% dei ricavi). 


Il processo produttivo è pressoché completo, con focalizzazione sulle fasi alte del ciclo: modellistica (86% dei 
casi), prototipia (72%) e sviluppo taglie (80%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 tavolo da taglio, 1 taglierina, 3 macchine lineari per cucite normali 
a uno o più aghi, 2 taglia c cuci normali, 2 asolatrici/attaccabottoni (38% dci casi) c 2 vaporette (44%). 


La distribuzione territoriale delle imprese presenta una concentrazione in Lombardia (21% dei casi) ed in 
Toscana (19%). 


CLUSTER 26 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA CONFEZIONE DI CAPI DI 
ABBIGLIAMENTO TECNICO SPORTIVO 


NUMEROSITÀ: 183 


Le imprese appartenenti al cluster sono ditte individuali (59% dei casi) e società (di capitali nel 21% dei casi e di 
persone nel 20%), con una struttura composta da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 120 mq di produzione e/o lavorazione, 138 mq di magazzino 
(43% dei casi) e 29 mq di uffici (43%). 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto terzi (66% dei ricavi) e, in misura minore, in conto proprio 
(78% dei ricavi nel 38% dei casi). 


La clientela è costituita principalmente da industria/artigiani (57% dei ricavi). L'arca di mercato va dall’ambito 
provinciale alle regioni limitrofe. 


Il ciclo di produzione c/o lavorazione è limitato alla fase di confezione (66% dei casi) di abbigliamento tecnico 
sportivo (81% dei ricavi) ed in particolare di tute ed altri capi per palestra e sport vari. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 3 macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi, 2 taglia e 
cuci normali e 2 taglierine (32% dei casi). 


La distribuzione territoriale delle imprese presenta una concentrazione in Lombardia (25% dei casi) e Veneto 
(23%). 


CLUSTER 27 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O LAVORAZIONE DI CINTURE 
NUMEROSITÀ: 139 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza società (di persone nel 36% dei casi e di capitali nel 32%) 
ed, in minor misura, ditte individuali (32%), con una struttura composta da 6 addetti, di cui 4 dipendenti, tra i 
quali si rileva la presenza di 2 operai generici. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 268 mq di produzione e/o lavorazione, 107 mq di magazzino e 
42 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto terzi (63% dei ricavi), ma anche in conto proprio (36%). 


La clientela è costituita principalmente da industria/artigiani (55% dei ricavi) e commercianti all'ingrosso (51% 
dei ricavi nel 38% dei casi). L’area di mercato è nazionale ed internazionale: il 39% delle imprese deriva 
dall’export il 42% dei ricavi. 


Le imprese appartenenti al cluster operano esclusivamente nel comparto degli accessori vari di abbigliamento sia 
femminile (43% dci ricavi) che maschile (32%), con produzione e/o lavorazione di cinture (91% dei ricavi). 


Il ciclo di produzione e/o lavorazione è pressoché completo. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 taglierina, 3 macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi, 
2 tavoli da taglio (42% dei casi) e 3 macchine lineari per cucire programmabili (28%). 


Il 39% delle imprese del cluster è localizzato in Lombardia. 
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CLUSTER 28 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O 
LAVORAZIONE DI ABBIGLIAMENTO IN MAGLIA CON MARCATA ESTERNALIZZAZIONE 
DELLA PRODUZIONE 


NUMEROSITÀ: 426 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza società (di capitali nel 36% dei casi e di persone nel 29%), 
ed in minor misura, ditte individuali (35%), con una struttura composta da 7 addetti, di cui 6 dipendenti, tra i 
quali si rilevano 2 impiegati (33% dei casi) e 2 operai generici. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 300 mq di produzione e/o lavorazione, 173 mq di magazzino, 
49 mq di uffici e 37 mq di esposizione/vendita. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto proprio (67% dei ricavi); il 54% dei ricavi deriva dalla 
produzione con marchio proprio. 


La clientela è costituita da: commercianti al dettaglio (26% dei ricavi), industria/artigiani (64% dei ricavi nel 42% 
dei casi), commercianti all’ingrosso (50% nel 36%) e privati (37% nel 47%). L’area di mercato si estende 
dall’ambito nazionale a quello internazionale: nel 46% dei casi il 38% dei ricavi deriva dall’export. 


I comparti produttivi sono l’abbigliamento esterno in maglia calata (54% dei ricavi) e tagliata (34%), soprattutto 
per donna (70% dei ricavi), con produzione c/o lavorazione di pullover/maglioni/cardigan (75% dei ricavi). 


Il ciclo produttivo è generalmente completo e svolto internamente. Vengono affidate a terzi in Italia le fasi di: 
tessitura/smacchinatura (46% dei casi), confezione (47%), lavaggio (30%) e ricamo (33%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 4 macchine rettilinee, 1 roccatrice/dipanatrice, 3 macchine lineari 
per cucire normali a uno o più aghi, 1 asolattice/attaccabottoni, 2 taglia c cuci normali, 3 rimagliatrici, 1 
vaporetta, 1 pressa o tavolo vaporizzante, 6 jacquard intarsio/sagomato (33% dei casi), 2 tavoli da taglio (39%), 2 
taglierine (43%) e 1 lavatrice (36%). 


CLUSTER 29 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O 
LAVORAZIONE DI ABBIGLIAMENTO TECNICO SPORTIVO 


NUMEROSITÀ: 156 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza società (di persone nel 38% dei casi e di capitali nel 30%) 
ed, in minor misura, ditte individuali (32%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 4 dipendenti, tra i 
quali si rileva la presenza di 2 impiegati (30% dei casi) e 2 operai generici. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 192 mq di produzione e/o lavorazione, 130 mq di magazzino, 
40 mq di uffici e 36 mq di esposizione/vendita. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto proprio (76% dei ricavi); il 63% dei ricavi deriva dalla 
produzione con marchio proprio. Nel 19% dei casi, il 44% dei ricavi deriva dalla commercializzazione di prodotti 
acquistati da terzi non trasformati c/o non lavorati dall’impresa. 


La tipologia di clientela è piuttosto variegata e costituita da: privati (21% dei ricavi), commercianti al dettaglio 
(30% dei ricavi nel 44% dei casi), industria/artigiani (35% nel 39%), commercianti all’ingrosso (35% nel 32%) cd 
enti pubblici c/o privati (31% nel 32%). L’arca di mercato è nazionale ed internazionale. Il 40% delle imprese 
deriva dall’export il 29% dei ricavi. 


Il cluster risulta caratterizzato dalla produzione c/o lavorazione nell’ambito dell’abbigliamento tecnico sportivo 
(85% dei ricavi) in particolare di tute e altri capi per palestra e sport vari (75% dei ricavi) e t-shirt (13% dei ricavi 
nel 34% dei casi). 


Il ciclo di produzione e/o lavorazione è completo e svolto internamente. 


La dotazione dei beni strumentali comprende: 1 tavolo da taglio, 2 taglierine, 1 macchina per la stampa, 4 
macchine lincari per cucite normali a uno o più aghi, 2 taglia e cuci normali, 2 asolatrici/attaccabottoni (34% dei 
casi) e 1 vaporetta (31%). 


Le imprese del cluster risultano localizzate soprattutto in Lombardia (19% dei casi) e Veneto (19%). 
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CLUSTER 30 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O 
LAVORAZIONE DI ABBIGLIAMENTO SPOSA 


NUMEROSITÀ: 249 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza ditte individuali (63% dei casi) ed, in minor misura, società 
di persone (22%), con una struttura composta da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 94 mq di produzione e/o lavorazione, 37 mq di magazzino e 
68 mq di esposizione /vendita. 


Le imprese del cluster sono specializzate nella realizzazione di abbigliamento sposa (89% dei ricavi), con vendita 
prevalentemente a privati (68% dei ricavi). L'area di mercato si estende dall’ambito comunale a quello 
provinciale. 


Si tratta di imprese operanti pet lo più in conto proprio (83% dei ricavi); il 62% dei ricavi deriva dalla produzione 
con marchio proprio. 


Il processo produttivo è completo e svolto internamente. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 tavolo da taglio, 2 macchine lineari per cucire normali a uno o più 
aghi, 1 taglia e cuci normale, 1 vaporetta e 2 taglierine (31% dei casi). 


Il 31% delle imprese è localizzato in Puglia. 


CLUSTER 31 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O LAVORAZIONE DI BIANCHERIA INTIMA 
MASCHILE 


NUMEROSITÀ: 185 


Le imprese appartenenti al cluster sono ditte individuali (59% dei casi) e società di persone (25%), con una 
struttura composta da 4 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 184 mq di produzione e/o lavorazione, 146 mq di magazzino e 
24 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti sia in conto terzi (52% dei ricavi) che in conto proprio (47%). 


La clientela è essenzialmente costituita da industria/artigiani (48% dei ricavi) e da commercianti all’ingrosso 
(28%). L’area di mercato si estende fino alle regioni limitrofe. 


La produzione c/o lavorazione è incentrata esclusivamente sul compatto intimo/mare prevalentemente per 
uomo (61% dei ricavi). Il 62% dei ricavi deriva dalla produzione e/o lavorazione di slip/ boxer ed il 33% da 
canottiere e t-shirt. 


Il processo produttivo è generalmente completo. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 taglierina, 4 macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi e 
3 taglia c cuci normali. Sono inoltre presenti 1 stenditore/faldatore (29% dei casi) e 1 tavolo da taglio (44%). 


La distribuzione territoriale mostra una particolare concentrazione delle imprese nella provincia di Barletta- 


Andria-Trani (45% dei casi). 


CLUSTER 32 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O 
LAVORAZIONE DI CRAVATTE 


NUMEROSITÀ: 200 


Le imprese appartenenti al cluster sono soprattutto ditte individuali (38% dei casi) e società di capitali (38%), con 
una struttura composta da 5 addetti, di cui 4 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 operai generici. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 145 mq di produzione e/o lavorazione, 71 mq di magazzino e 
32 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti nel comparto degli accessori vari di abbigliamento uomo (94% dei ricavi) che 
producono, per lo più in conto terzi (65% dei ricavi), cravatte (92% dei ricavi). 


La clientela è costituita in larga misura da industria/artigiani (51% dci ricavi), commercianti al dettaglio (59% dei 
ricavi nel 29% dei casi) e commercianti all’ingrosso (53% nel 28%). Il 46% dei ricavi deriva dal committente 
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principale. L’area di mercato si estende sino all’ambito internazionale: nel 31% dei casi, il 39% dei ricavi deriva 
dall’export. 


Il ciclo di produzione e/o lavorazione è pressoché completo. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 tavolo da taglio, 1 taglierina, 2 macchine lineari da cucire normali 
a uno o più aghi e 2 vaporette (47% dei casi). 


La distribuzione territoriale vede una particolare concentrazione delle imprese in Lombardia (52% dei casi) ed in 
particolare in provincia di Como (37%). 


CLUSTER 33 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O 
LAVORAZIONE DI ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE 


NUMEROSITÀ: 184 


Le imprese appartenenti al cluster sono società di persone (38% dei casi), società di capitali (32%) e ditte 
individuali (30%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 4 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 
impiegati (37% dei casi) e 1 operaio generico. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 204 mq di produzione e/o lavorazione, 145 mq di magazzino e 
32 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto proprio (71% dei ricavi), con una produzione che per il 
59% dei ricavi è con marchio proprio. Nel 53% dei casi, viene inoltre effettuata la commercializzazione di 
prodotti acquistati da terzi non trasformati c/o non lavorati dall’impresa (25% dei ricavi). 


La clientela è composta prevalentemente da: industria/artigiani (33% dei ricavi), enti pubblici c/o privati (15%), 
commercianti all’ingrosso (35% dei ricavi nel 45% dei casi), commercianti al dettaglio (27% nel 37%) e privati 
(24% nel 41%). L’area di mercato si estende fino all’ambito nazionale. 


Le imprese risultano specializzate nella produzione di abbigliamento professionale (94% dei ricavi), in particolare 
divise ed altri capi di lavoro (77% dei ricavi). 

Il ciclo produttivo è completo. 

La dotazione di beni strumentali comprende: 1 tavolo da taglio, 2 taglierine, 4 macchine lineari per cucire normali 


a uno o più aghi, 1 asolatrice/attaccabottoni, 2 taglia e cuci normali, 1 vaporetta e 1 stenditore/faldatore (33% 
dei casi). 
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SUB ALLEGATO 14.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 

applicazione dello studio di settore: 

«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro 38); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del 
contratto*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria); 


*» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati?9); 


* Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 
generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


* Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto)/(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


«Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti9); 
«+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 


strumentali mobili88); 


38 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

39 In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


4° Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . îi sins Aicareì È pia ta sg P 3 P 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività ne Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 

Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 

Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 

Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti); 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR* - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 


4! Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in pattecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
42 Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
4 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
4 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)42 + Spese pet acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


» Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 
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SUB ALLEGATO 14.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
ricavi 
Cluster |Modalità di distribuzione 
Soglia Soglia 
minima massima 
1 Imprese senza dipendenti 9,99 95,00 
Imprese con dipendenti 5,36 80,00 
2 Imprese senza dipendenti 25,14 95,00 
Imprese con dipendenti 9,51 80,00 
3: Imprese senza dipendenti 6,96 95,00 
Imprese con dipendenti 4,49 80,00 
4 Imprese senza dipendenti 3,92 95,00 
Imprese con dipendenti 5,51 80,00 
5 Imprese senza dipendenti 34,79 95,00 
Imprese con dipendenti 5,21 80,00 
6 Imprese senza dipendenti 7,82 95,00 
Imprese con dipendenti 8,24 80,00 
7 Imprese senza dipendenti 9,60 95,00 
Imprese con dipendenti 6,16 80,00 
8 Imprese senza dipendenti 7,84 95,00 
Imprese con dipendenti 7,41 80,00 
9 Imprese senza dipendenti 9,93 95,00 
Imprese con dipendenti 5,10 80,00 
0 Imprese senza dipendenti 15,50 95,00 
Imprese con dipendenti 4,99 80,00 
al Imprese senza dipendenti 23.97 95,00 
Imprese con dipendenti 8,88 80,00 
2 Imprese senza dipendenti 8,26 95,00 
Imprese con dipendenti 8,57 80,00 
3 Imprese senza dipendenti 8,63 95,00 
Imprese con dipendenti 6,94 80,00 
4 Imprese senza dipendenti 8,26 95,00 
Imprese con dipendenti 6,05 80,00 
5 Imprese senza dipendenti 28,63 95,00 
Imprese con dipendenti 2,63 80,00 
6 Imprese senza dipendenti 9,18 95,00 
Imprese con dipendenti 5,96 80,00 
7 Imprese senza dipendenti 4,28 95,00 
Imprese con dipendenti 5,78 80,00 
8 Imprese senza dipendenti 27,60 95,00 
Imprese con dipendenti 6,32 80,00 
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Incidenza del Margine sui 
Cluster |Modalità di distribuzione DES 
Soglia Soglia 
minima massima 
19 Imprese senza dipendenti 21,89 95,00 
Imprese con dipendenti 9,27 80,00 
20 Imprese senza dipendenti 9,93 95,00 
Imprese con dipendenti 7,66 80,00 
21 Imprese senza dipendenti 7,27 95,00 
Imprese con dipendenti 5,16 80,00 
22 Imprese senza dipendenti 8,50 95,00 
Imprese con dipendenti 5,67 80,00 
23 Imprese senza dipendenti 4,43 95,00 
Imprese con dipendenti 7,65 80,00 
24 Imprese senza dipendenti 8,97 95,00 
Imprese con dipendenti VESTI 80,00 
25 Imprese senza dipendenti 1,34 95,00 
Imprese con dipendenti 5,94 80,00 
26 Imprese senza dipendenti 8,48 95,00 
Imprese con dipendenti 8,16 80,00 
27 Imprese senza dipendenti 24,29 95,00 
Imprese con dipendenti 8,08 80,00 
28 Imprese senza dipendenti 13,11 95,00 
Imprese con dipendenti 4,97 80,00 
29 Imprese senza dipendenti 13,22 95,00 
Imprese con dipendenti 5,02 80,00 
30 Imprese senza dipendenti 14,65 95,00 
Imprese con dipendenti 7,79 80,00 
31 Imprese senza dipendenti 23,66 95,00 
Imprese con dipendenti 7,34 80,00 
32 Imprese senza dipendenti 13,23 95,00 
Imprese con dipendenti 5,66 80,00 
33 Imprese senza dipendenti 22,94 95,00 
Imprese con dipendenti 7,86 80,00 
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Durata delle scorte (in Resa del capitale rispetto al 
Modalità di giorni) valore aggiunto lordo 
Cluster iui 
distribuzione Soglia Soglia Soglia Soglia 

minima massima minima massima 

1 Tutti i soggetti 0,00 540,00 077 99.999,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,41 99.999,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 400,00 0,53 99.999,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 220,00 0,53 99.999,00 
a) Tutti i soggetti 0,00 360,00 0,22 99.999,00 
6 Tutti i soggetti 0,00 650,00 0,59 99.999,00 
Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,51 99.999,00 

8 Tutti i soggetti 0,00 400,00 0,63 99.999,00 
9 Tutti i soggetti 0,00 360,00 0,48 99.999,00 
10 |Tuttii soggetti 0,00 400,00 0,56 99.999,00 
11 Tutti i soggetti 0,00 400,00 0,46 99.999,00 
12. |Tuttii soggetti 0,00 400,00 0,56 99.999,00 
13 Tutti i soggetti 0,00 360,00 0,50 99.999,00 
14 Tutti i soggetti 0,00 360,00 0,43 99.999,00 
15 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,49 99.999,00 
16 Tutti i soggetti 0,00 360,00 0,60 99.999,00 
Ly Tutti i soggetti 0,00 400,00 0,42 99.999,00 
18 Tutti i soggetti 0,00 400,00 0,44 99.999,00 
19 |Tuttii soggetti 0,00 320,00 0,59 99.999,00 
20 |Tuttiisoggetti 0,00 320,00 0,51 99.999,00 
21 Tutti i soggetti 0,00 400,00 0,49 99.999,00 
22 Tutti i soggetti 0,00 220,00 0,64 99.999,00 
23 Tutti i soggetti 0,00 360,00 0,68 99.999,00 
24 |Tuttii soggetti 0,00 480,00 0,62 99.999,00 
25. |Tuttiisoggetti 0,00 400,00 0,44 99.999,00 
26 Tutti i soggetti 0,00 400,00 0,56 99.999,00 
27 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,50 99.999,00 
28. |Tuttiisoggetti 0,00 400,00 0,27 99.999,00 
29 |Tuttii soggetti 0,00 400,00 0,43 99.999,00 
30 Tutti i soggetti 0,00 650,00 0,24 99.999,00 
31 Tutti i soggetti 0,00 400,00 0,31 99.999,00 
32 |Tuttii soggetti 0,00 400,00 0,69 99.999,00 
33 Tutti i soggetti 0,00 360,00 0,41 99.999,00 
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Valore aggiunto lordo per RESO he adocio eco) 
addetto (in migliaia di euro) Hipendente Gnmmieliala di 
Cluster Modalità di distribuzione] euro) 
Soglia Soglia Soglia Soglia 

minima massima minima massima 

Gruppo territoriale 2, 5 22,72 200,00 22,72 99.999,00 

i Gruppo territoriale 1, 3, 4 23,79 400,00 23,79 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 6,79 200,00 6,79 99.999,00 

n Gruppo territoriale 1, 3, 4 7,62 400,00 7,62 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 23,61 200,00 23,61 99.999,00 

i Gruppo territoriale 1, 3, 4 27,88 400,00 27,88 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 9,47 200,00 9,47 99.999,00 

ù Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,39 400,00 21,39 99.999,00 
n Gruppo territoriale 2, 5 9,32 200,00 9,32 99.999,00 
° Gruppo territoriale 1, 3, 4 25,39 400,00 25,39 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 8,12 200,00 8,12 99.999,00 

là Gruppo territoriale 1, 3, 4 9,64 400,00 9,64 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 6,84 200,00 6,84 99.999,00 

i Gruppo territoriale 1, 3, 4 6,58 400,00 6,58 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 5,99 200,00 5,99 99.999,00 

i Gruppo territoriale 1, 3, 4 23,96 400,00 23,96 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 21,24 200,00 21,24 99.999,00 

Ù Gruppo territoriale 1, 3, 4 26,29 400,00 26,29 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 7,55 200,00 7,55 99.999,00 

î Gruppo territoriale 1, 3, 4 20,14 400,00 20,14 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 6,57 200,00 6,57 99.999,00 

3 Gruppo territoriale 1, 3, 4 T,A4 400,00 7,44 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 21,78 200,00 21,78 99.999,00 

a Gruppo territoriale 1, 3, 4 23,02 400,00 23,02 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 6,42 200,00 6,42 99.999,00 

Ù Gruppo territoriale 1, 3, 4 9,45 400,00 9,45 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 4,52 200,00 4,52 99.999,00 

4 Gruppo territoriale 1, 3, 4 9,15 400,00 9,15 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 9,91 200,00 9,91 99.999,00 

Ù Gruppo territoriale 1, 3, 4 23,33 400,00 23,33 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 9,46 200,00 9,46 99.999,00 

f Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,39 400,00 21,39 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 8,14 200,00 8,14 99.999,00 

Ù Gruppo territoriale 1, 3, 4 20,82 400,00 20,82 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 4,93 200,00 4,93 99.999,00 

a Gruppo territoriale 1, 3, 4 6,62 400,00 6,62 99.999,00 
3 Gruppo territoriale 2, 5 7,07 200,00 7,07 99.999,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 8,79 400,00 8,79 99.999,00 
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Gruppo territoriale 2, 5 23,97 200,00 23,97 99.999,00 
» Gruppo territoriale 1, 3, 4 27,85 400,00 27,85 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 9,18 200,00 9,18 99.999,00 

= Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,01 400,00 21,01 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 7,07 200,00 7,07 99.999,00 

6 Gruppo territoriale 1, 3, 4 7,79 400,00 7,79 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 20,40 200,00 20,40 99.999,00 

di Gruppo territoriale 1, 3, 4 22,55 400,00 22,55 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 5,55 200,00 5,55 99.999,00 

di Gruppo territoriale 1, 3, 4 8,78 400,00 8,78 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 7,66 200,00 7,66 99.999,00 

“i Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,55 400,00 21,55 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 5,80 200,00 5,80 99.999,00 

si Gruppo territoriale 1, 3, 4 9,82 400,00 9,82 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 6,84 200,00 6,84 99.999,00 

7 Gruppo territoriale 1, 3, 4 25,77 400,00 25,77 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 8,54 200,00 8,54 99.999,00 

di Gruppo territoriale 1, 3, 4 23,02 400,00 23,02 99.999,00 
i Gruppo territoriale 2, 5 8,05 200,00 8,05 99.999,00 
si Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,70 400,00 21,70 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 4,25 200,00 4,25 99.999,00 

* Gruppo territoriale 1, 3, 4 8,11 400,00 8,11 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 5,92 200,00 5,92 99.999,00 

di Gruppo territoriale 1, 3, 4 8,11 400,00 8,11 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 20,16 200,00 20,16 99.999,00 

da Gruppo territoriale 1, 3, 4 22,97 400,00 22,97 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 20,34 200,00 20,34 99.999,00 

iù Gruppo territoriale 1, 3, 4 23,69 400,00 23,69 99.999,00 
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SUB ALLEGATO 14.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli Inci à c 
ammortamenti per Ri A Pes 
beni strumentali Co gi Sao n 
RS dipendenza di contratti 
Cluster | Modalità di a Sie al . | di locazione finanziaria 
distribuzione | Valore degli stessi beni rispetto al valore degli 
strumentali mobili A 
ammortizzabili AA 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
2 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
3 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
4 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
5 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
6 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
7 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
8 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
9 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
10 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
11 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
12 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
13 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
14 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
15 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
16 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
17 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
18 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
19 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
20 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
21 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
22 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
23 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
24 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
25 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
26 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
27 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
28 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
29 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
30 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
31 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
32 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
33 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
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Incidenza dei costi 


Durata delle scorte (in 


dana 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 2,68 540,00 
2 Tutti i soggetti 2,91 320,00 
3 Tutti i soggetti 2,41 400,00 
4 Tutti i soggetti Dad 220,00 
5) Tutti i soggetti 3,03 360,00 
6 Tutti i soggetti 1,93 650,00 
7 Tutti i soggetti 3,01 320,00 
8 Tutti i soggetti 2,61 400,00 
9 Tutti i soggetti 2,76 360,00 
10 Tutti i soggetti 2,60 400,00 
11 Tutti i soggetti 3,26 400,00 
12 Tutti i soggetti 2,38 400,00 
13 Tutti i soggetti 2,31 360,00 
14 Tutti i soggetti 2,76 360,00 
15 Tutti i soggetti 3,54 320,00 
16 Tutti i soggetti 2,99 360,00 
17 Tutti i soggetti 2,96 400,00 
18 Tutti i soggetti 3,01 400,00 
19 Tutti i soggetti 2,36 320,00 
20 Tutti i soggetti 2,15 320,00 
21 Tutti i soggetti 3,03 400,00 
22 Tutti i soggetti 2,74 220,00 
23 Tutti i soggetti 2,72 360,00 
24 Tutti i soggetti 2,69 480,00 
25 Tutti i soggetti 2,42 400,00 
26 Tutti i soggetti 2,15 400,00 
27 Tutti i soggetti 3,00 320,00 
28 Tutti i soggetti 3,35 400,00 
29 Tutti i soggetti 2,74 400,00 
30 Tutti i soggetti 3,43 650,00 
31 Tutti i soggetti 2,44 400,00 
32 Tutti i soggetti 3,24 400,00 
33 Tutti i soggetti 2,94 360,00 
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STUDIO DI SETTORE WD08U 


FABBRICAZIONE DI CALZATURE, PARTI E 
ACCESSORI 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L’evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un'attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore WD08U, evoluzione dello 
studio VDO8U. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore WD08U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 
2007: 


+ 15.20.10 - Fabbricazione di calzature; 

+ 15.20.20 - Fabbricazione di parti in cuoio per calzature; 

» 16.29.11 - Fabbricazione di parti in legno per calzature; 

» 22.19.01 - Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature; 


* 22.29.01 - Fabbricazione di parti in plastica per calzature. 


L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello VD0O8U 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 8.324. 


Nella prima fase di analisi 904 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un’incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 185 
posizioni. I motivi di scarto sono stati: 
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«quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 

«quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 

«+ quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 

+ quadro F (elementi contabili) non compilato; 

+ comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 

+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione e/o lavorazione e commercializzazione (quadro 
O); 

+ errata compilazione delle percentuali relative alla ripartizione per area geografica (quadro C); 

«+ errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C); 

» errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia di attività (quadro D); 

«+ errata compilazione delle percentuali relative ai materiali di produzione utilizzati (quadro D); 


«+ errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti ottenuti e /o lavorati (quadro D); 


* errata compilazione delle percentuali relative al settore di sbocco (quadro Z); 


+ errata compilazione delle percentuali relative alla fascia di prezzo delle calzature finite franco fabbrica 
(quadro Z); 


* incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scatti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 7.235. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


»  un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


+ un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. ‘Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della Cluster Anabysis, applicata ai risultati dell’Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


L’utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appattenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 
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I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
l'aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di e/ustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 15.A. 


DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, pet ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 
anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 
; » 
ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


+ Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 


* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessP; 
«Durata delle scorte‘; 


» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavf. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 15.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. Inoltre 
sono state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 

6 Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l'indicatore “Incidenza dei costi residuali di 
gestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 
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Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stebwise”?. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell'impresa. 


Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici 
legate al luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già 
rilevate con la Cluster Analysis. 


A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dei seguenti studi: 


» ‘“Territorialità generale”; 


+ ‘Territorialità del livello delle retribuzioni definita su dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 
20119, 


La territorialità generale differenzia il territorio nazionale sulla base delle caratteristiche dello sviluppo socio- 
economico del territorio, in rapporto al grado di benessere, al livello di qualificazione professionale ed alla 
struttura economica, per provincia. 


La territorialità del livello delle retribuzioni differenzia il territorio nazionale sulla base dei livelli retributivi pet 
settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo si è operato nel seguente modo: 


« le aree della territorialità generale sono state rappresentate con un insieme di variabili dummy!0 ed è stata 
analizzata la loro interazione con le trasformate della variabile “Valore beni strumentali mobili”; 


+ illivello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile standardizzata che varia da zero a uno ed è 
stata analizzata la sua interazione con la variabile “Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda 
coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in partecipazione 
(percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo 
socio”. 


Nel Sub Allegato 15.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


7 Il metodo sfeprise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (in avanti”) e la 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione backward inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
passo pet passo quelle non significative. Con il metodo s/gpw/se, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede pet passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 

8 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale. 

9 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 

10 Una variabile dummy è una variabile che può assumere valore 0 o 1. Ad esempio, la variabile dummy relativa alla prima area territoriale 
assume valore 1 quando il soggetto esercita la propria attività nella prima area territoriale, mentre assume valore 0 per tutte le altre aree 
territoriali. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«e Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 15.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei!!. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!?. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!3. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 15.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


!! Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo szgbise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
1° La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo $ 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
13 La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


3 —Maxfw},w3,...v0]} 


Prob; = 
x MEMI] 


k=1 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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ANALISI DELLA COERENZA 


L’analisi della coerenza permette di valutare l’impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili c/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 

è Durata delle scorte!4; 

» Valore aggiunto lordo per addetto!; 

* Incidenza del Margine sui ricavi!‘; 

» Margine per addetto non dipendente"; 

*. Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti!’; 


«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 15.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche? 
differenziate per gruppo omogeneo; per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per 
addetto non dipendente” anche sulla base della “territorialità generale”?! a livello comunale; per l’indicatore 
“Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”, I valori 
delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente 
plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori “Valore 
aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area 
territoriale di appartenenza; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della 
presenza/assenza del personale dipendente. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 15.D. 
I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 15.E. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scotte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Inoltre se il valore dell’indicatore si posiziona al di 
sopra dell’estremo superiore di detto intervallo, la situazione di coerenza si verifica qualora le Rimanenze finali 


14 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

!5 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti il 
valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc.. 

!6 L’indicatore misura l’incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

7 L’indicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell'impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

18 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l’utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

19 L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

20 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

2! I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 

2 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 


— 653 —ÉÉ 
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sui ricavi?3 risultino calcolabili e non maggiori a 0,13. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?* o 
indeterminato? il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
le) 

posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 

mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l’indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, se il valore 
dell'indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l'indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non 
dipendente” tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse 
aree territoriali. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 


Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


* Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili, 
» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 


2 I ricavi fanno riferimento ai “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)”. 

24 Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pari a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

25 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 

26 1’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 


beni strumentali mobili. 
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rispetto al valore degli stessi”; 
è Durata delle scorte; 


». Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavP?. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 15.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valoti delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 15.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 15.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro”’30, 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 2,4836). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti pet beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria??30, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 0,8663). 


27 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

28 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

29 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 

30 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l'utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale?! viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pati 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica33. 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità”34, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (custer), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 


31 L’indicatore “Durata delle scorte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l'indicatore non è calcolabile; 
® Il rapporto tra le Rimanenze finali e i “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)” 
risulta superiore a 0,13 oppure non calcolabile oppure indeterminato; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 
32 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali + Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


33 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

3 Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ticavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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Tabella 1- Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 
da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,0664 
2 1,1053 
3 1,1228 
4 1,0585 
5 1,0093 
6 1,0445 
7 1,0930 
8 1,0832 
9 1,0478 
10 1,0720 
11 1,0985 
12 1,0559 
13 1,0643 
14 1,0415 
15 1,0679 
16 1,0522 
17 1,0878 
18 1,0332 
19 1,0554 
20 1,0630 
21 1,0548 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo puntuale di cluster” come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, per 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%35, Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??36, 


35 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 


estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell'effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - 0)%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l'intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 


36 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster?” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


$-392*s x Cx 


attraverso la seguente formula: 


dove: 
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La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogenoo, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


AI ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’ Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


Nell’Allegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 15.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 
opportunamente pesate per controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità; 
e sè la radice quadrata del Meay Square Error (RMSE); 
e xèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 
e 3,92è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di S#derf che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ” e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell’Allegato 24. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 15.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 
i modalità organizzativa; 
= tipologia di attività; 
= settore di sbocco; 
- grado di integrazione del ciclo produttivo; 
® specializzazione per tipologia di calzature. 


Con riferimento alla modalità organizzativa, si distinguono imprese che operano prevalentemente in conto 
proprio (cluster 4, 6, 10, 11 e 18), in conto terzi (cluster 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 19 e 21) e in forma mista (cluster 
1,2,3,8,9,15e20). 
Per quanto riguarda la tipologia di attività, sono state individuate imprese che producono calzature complete 
(cluster 1, 4, 6, 9, 10, 15 e 18), componenti (cluster 2, 8, 11, 16 e 20) ed imprese specializzate in una o più fasi del 
processo produttivo (cluster 3, 5, 7, 12, 13, 14,17,19e21). 


I calzaturifici sono inoltre suddivisi sulla base dello specifico settore di sbocco dei prodotti: 
S donna (cluster 4, 10 e 18); 
5 uomo (cluster 9); 


* bambino (cluster 6); 
nei rimanenti casi (cluster 1 e 15), non si rileva un settore di sbocco che sia prevalente in modo significativo. 


Il grado di integrazione del ciclo produttivo ha consentito di evidenziare per i calzaturifici: 

z imprese con un ciclo produttivo integrato (cluster 4); 

n realtà produttive che esternalizzano la lavorazione della tomaia in Italia c/o all’estero (cluster 10). 
Il medesimo fattore ha permesso inoltre di individuare, per le imprese in conto terzi, le realtà produttive che 
esternalizzano fasi della lavorazione (cluster 13). 


Infine, la specializzazione per tipologia di calzature ha consentito di isolare le imprese specializzate nelle seguenti 


produzioni/lavorazioni: 
S calzature tecnico-sportive (cluster 1); 
= calzature cucite, in particolare mocassini (cluster 9); 
- calzature iniettate (cluster 15); 
Ò pantofole (cluster 18). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l'indicazione di valori 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER1 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI CALZATURE TECNICO-SPORTIVE 
NUMEROSITÀ: 215 


Il cluster è formato in prevalenza da società (di capitali nel 41% dei casi e di persone nel 29%) ed, in misura 
minore, da ditte individuali (30%), con una struttura composta da 7 addetti, di cui 6 dipendenti, tra i quali si rileva 
la presenza di 3 operai generici e 2 impiegati (37% dei casi). 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 295 mq di produzione e/o lavorazione, 241 mq di 
magazzino e 52 mq di uffici. 
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La produzione è realizzata soprattutto in conto proprio (64% dei ricavi) ed, in misura minore, in conto terzi 
(34%). 


La clientela è eterogenea ed è rappresentata per lo più da: commercianti al dettaglio non ambulante (23% dei 
ricavi), grossisti (52% dci ricavi nel 47% dei casi), industria (60% nel 30%) e grande distribuzione /distribuzione 
organizzata (51% nel 25%). L’area di mercato è nazionale ed internazionale; nel 47% dei casi, il 44% dei ricavi 
deriva dall’export. 


Le imprese del cluster sono specializzate nella fabbricazione di calzature tecnico spottive (79% dei ricavi), da 
uomo (39% dei ricavi), da donna (26%) e unisex (65% dei ricavi nel 35% dei casi). Si tratta generalmente di 
calzature con tomaia in pelle e tessuto, fondo in gomma, cuoio e PVC. 


Il ciclo produttivo è completo, con parziale esternalizzazione delle fasi di lavorazione della tomaia. La tipologia di 
assemblaggio più frequente è la lavorazione incollata. 


La dotazione di beni strumentali include: macchine per il taglio (1 trancia a bandiera e 1 tavolo per il taglio a 
mano nel 47% dei casì), macchine per la giunteria (1 macchina da cucire piana, 2 macchine da cucire ad ago, 1 
scarnitrice, smussatrice, 1 occhiellatrice, 2 macchine da cucire a braccio nel 47% dei casi e 3 altre di giunteria nel 
37%) e macchine per il montaggio (1 premonta, 1 pressatrice o pressa, 1 cardatrice nel 40% dei casi, 1 
calzera/montafianchi nel 43%, 1 garba speroni o camblatrice nel 45%, 1 forno nel 46%, 1 levaforme nel 40% e 1 
spazzolatrice, lucidatrice nel 47%). 


Il 35% delle imprese è localizzato in Veneto (il 24% nella provincia di Treviso), il 22% nelle Marche (il 14% nella 
provincia di Fermo) ed il 14% in Campania. 

CLUSTER2 - SOLETTIFICI 

NUMEROSITÀ: 268 


Il cluster è formato sia da società (di persone nel 37% dei casi e di capitali nel 25%) che da ditte individuali 
(38%), con una struttura composta da 6 addetti, di cui 5 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2-3 operai 
generici. 


Gli spazi destinati allo svolgimento dell’attività sono costituiti da 282 mq di produzione e/o lavorazione, 105 mq 
di magazzino e 28 mq di uffici. 


Le imprese operano prevalentemente in conto terzi (62% dei ricavi) ed, in misura minore, in conto proprio 
(38%), e sono specializzate nella produzione di soletti (94% dei ricavi), per una clientela rappresentata soprattutto 
da industria (67% dei ricavi) e artigiani (29%), su un’area di mercato che si estende dall’ambito provinciale alle 
regioni limitrofe. 

La dotazione di beni strumentali comprende: 1 trancia a ponte, 1 scarnitice, smussatrice, 1-2 incollatrici, 


masticiatrici, 2 trance a bandiera (44% dei casi), 3 pressatrici o presse (43%) e 2 fresatrici (39%). 


Il 37% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 26% nella provincia di Fermo), il 28% in Toscana ed il 18% in 
Veneto. 


CLUSTER3 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI FONDI INIETTATI 
NUMEROSITÀ: 121 


Il cluster è formato in prevalenza da società (di capitali nel 41% dei casi e di persone nel 31%) ed, in misura 
minore, da ditte individuali (28%), con una struttura composta da 7 addetti, di cui 5 dipendenti, tra i quali si rileva 
la presenza di 2 operai generici. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 353 mq di produzione e/o lavorazione, 158 mq di 
magazzino e 38 mq di uffici. 


La produzione è realizzata prevalentemente in conto terzi (61% dei ricavi) ed, in misura minore, in conto proprio 
(38%). 
La clientela è rappresentata soprattutto da industria (79% dei ricavi) e artigiani (18%), su un’area di mercato che 


si estende dalla provincia al contesto nazionale. 


Le imprese del cluster sono specializzate nella produzione di suole (49% dei ricavi) e fondi monoblocco (81% dei 
ricavi nel 47% dei casi); si tratta generalmente di componenti in gomma termoplastica, PVC e poliuretani. 
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La produzione dei componenti avviene esclusivamente per iniezione materiale plastico /stampaggio, con l’utilizzo 
di 4 macchine per iniezione e 2 giostre per stampaggio (25% dei casi). 


Il 66% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 40% nella provincia di Fermo e il 24% in quella di Macerata). 


CLUSTER 4 - IMPRESE A CICLO INTEGRATO CHE PRODUCONO PREVALENTEMENTE CALZATURE 
CLASSICHE PER DONNA 


NUMEROSITÀ: 580 


Il cluster è formato sia da società (di capitali nel 35% dei casi e di persone nel 25%) che da ditte individuali 
(40%), con una struttura composta da 6 addetti, di cui 5 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 3 operai 
generici e 2 impiegati (30% dei casi). 


Gli spazi destinati allo svolgimento dell’attività sono costituiti da 252 mq di produzione e/o lavorazione, 103 mq 
di magazzino e 29 mq di uffici. 


La produzione è realizzata prevalentemente in conto proprio (87% dei ricavi) per una clientela rappresentata 
soprattutto da commercianti al dettaglio non ambulante (36% dei ricavi) e grossisti (32%). Il 65% dei ricavi 
deriva dalla produzione a marchio proprio. 


L’area di mercato è nazionale ed internazionale; nel 47% dei casi, il 37% dei ricavi deriva dall’exportt. 


Le imprese del cluster realizzano calzature finite (93% dei ricavi) di linea classica (77%) per donna (77%). In 
particolare, la produzione riguarda scarpe da passeggio (55% dei ricavi), sandali (41% dei ricavi nel 47% dei casi) 
e tronchetti/stivali (30% nel 42%). Si tratta di calzature con tomaia in pelle c fondo in cuoio e gomma. 


Il processo di produzione è integrato e comprende le seguenti fasi: progettazione (80% dei casi), lavorazione 
della tomaia (in particolare la giunteria/orlatura viene svolta nel 66% dei casi), assemblaggio (lavorazione 
incollata per 183%) e le fasi finali di finissaggio (68%) ed inscatolamento (87%). 


La dotazione di beni strumentali include: macchine per il taglio (1 tavolo per il taglio a mano e 1 trancia a 
bandiera), macchine per la giunteria (1 macchina da cucire piana, 1 scarnitrice, smussatrice, 2 macchine da cucire 
a braccio nel 40% dei casi e 1 occhiellatrice nel 43%) e macchine per il montaggio (1 manovia a mano, 1 
inchiodatacchi, 1 premonta, 1 pressatrice o pressa, 1 garba speroni o camblatrice nel 45% dei casi, 1 
calzera/montafianchi nel 46%, 1 forno nel 48% e 1 spazzolatrice, lucidatrice nel 49%). 


Il 28% delle imprese è localizzato in Campania (il 22% nella provincia di Napoli), il 21% nelle Marche (il 17% 
nella provincia di Fermo) ed il 16% in Puglia (il 13% nella provincia di Barletta-Andria-Trani). 


CLUSTER 5 - IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ED EFFETTUANO 
GIUNTERIA/ORLATURA 


NUMEROSITÀ: 463 


Le imprese del cluster sono prevalentemente ditte individuali (70% dei casi) e società di persone (19%), che 
occupano 4 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono limitate alla presenza di 122 mq di produzione e/o 
lavorazione e 83 mq di magazzino (32% dei casi). 


Le lavorazioni vengono effettuate quasi esclusivamente in conto terzi (95% dei ricavi); il 64% delle quantità 
prodotte e/o lavorate proviene dal committente principale. La clientela è rappresentata soprattutto da industria 
(63% dei ricavi) e artigiani (32%), su un’area di mercato che si estende dall’ambito provinciale alle regioni 
limitrofe. 


Le imprese appartenenti al cluster sono specializzate nella lavorazione della tomaia (in particolare nella 
giunteria/orlatura, svolta nel 69% dci casi) ed impiegano quasi esclusivamente materie prime di terzi (78% dei 
materiali utilizzati). Si tratta generalmente di tomaie in pelle. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2 macchine da cucire piane, 1 scarnitice, smussatrice, 3 macchine da 
cucire a braccio (48% dei casi), 4 macchine da cucire ad ago (47%), 2 macchine da cucire a due aghi (40%) e 3 
altre di giunteria (40%). 


Il 43% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 27% nella provincia di Fermo), il 15% in Toscana ed il 12% in 
Veneto. 
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CLUSTER 6 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI CALZATURE PER BAMBINO 


NUMEROSITÀ: 86 


Le imprese appartenenti al cluster operano soprattutto sotto forma di società (di capitali nel 47% dei casi e di 
persone nel 25%) ed, in misura minore, di ditte individuali (28%), con una struttura composta da 7 addetti, di cui 
6 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 3 operai generici e 2 impiegati (44% dei casi). 


Gli spazi destinati allo svolgimento dell’attività sono costituiti da 343 mq di produzione c/o lavorazione, 141 mq 
di magazzino e 50 mq di uffici. 


La produzione è realizzata prevalentemente in conto proprio (73% dei ricavi) e per il 40% dei ricavi è a marchio 
proprio. 


La clientela è rappresentata soprattutto da: commercianti al dettaglio non ambulante (30% dei ricavi), industria 
(65% dei ricavi nel 40% dci casi), grande distribuzione/distribuzione organizzata (49% nel 36%) e grossisti (50% 
nel 38%). L’area di mercato è nazionale ed internazionale, con una quota di export pari al 32% dei ricavi. 


Le imprese del cluster producono quasi esclusivamente calzature da bambino (92% dei ricavi) ed, in particolare, 
realizzano scarpe da passeggio (59% dei ricavi), tronchetti/stivali (20%) e sandali (13%). Si tratta generalmente di 
calzature con tomaia in pelle e fondo in gomma e cuoio. 


Il ciclo di produzione è completo, con parziale esternalizzazione delle fasi relative alla progettazione (stile/design, 
modelleria e sviluppo in taglie), alla preparazione della tomaia (taglio manuale, tranciatura, giunteria/orlatura ed 
applicazione accessori) e all’assemblaggio (lavorazione incollata). 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: macchine per il taglio (1 tavolo per il taglio a mano e 1 trancia a 
bandiera), macchine per la giunteria (1 macchina da cucire piana, 2 macchine da cucire ad ago, 1 scarnitrice, 
smussatrice, 1 occhiellatrice e 2 macchine da cucire a braccio nel 47% dei casi) e macchine per il montaggio (1 
manovia a mano, 1 forno, 1 pressatrice o pressa, 1 levaforme, 1 spazzolatrice, lucidatrice, 3-4 altre di manovia, 1 
cardatrice nel 41% dei casi, 1 premonta nel 48% e 1 stirastivali nel 41%). 


Il 79% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 70% nella provincia di Fermo). 
CLUSTER 7 - IMPRESE SPECIALIZZATE NEL TAGLIO AUTOMATICO 


NUMEROSITÀ: 146 


Il cluster è formato soprattutto da ditte individuali (47% dei casi) e società di persone (38%), con una struttura 
composta da 5 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Gli spazi destinati allo svolgimento dell’attività sono costituiti da 151 mq di produzione c/o lavorazione e 21 mq 
di uffici. Nel 38% dei casi sono inoltre presenti 83 mq di magazzino. 


La produzione è realizzata quasi esclusivamente in conto terzi (93% dei ricavi), per una clientela rappresentata 
soprattutto da industria (69% dei ricavi) ed artigiani (27%), su un’area di mercato che si estende dall’ambito 
provinciale alle regioni limitrofe. 


Il ciclo di lavorazione è composto soprattutto dalle fasi di taglio c/o tranciatura: in particolare 1°84% delle 
imprese effettua il taglio automatico (CAD). 


Coerentemente con la specializzazione produttiva, la dotazione di beni strumentali è costituita da: 1 tavolo per il 
taglio a mano, 2 banchi di taglio automatico (CAD-CAM) e 2 trance a bandiera. 

Il 54% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 33% nella provincia di Fermo) ed il 14% in Veneto. 

CLUSTER 8 - TACCHIFICI 

NUMEROSITÀ: 102 


Il cluster è formato principalmente da società (di capitali nel 59% dei casi e di persone nel 25%), con una 
struttura composta da 10 addetti, di cui 8 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 1 impiegato e 4 operai 
generici. 


Le superfici utilizzate per lo svolgimento dell’attività sono costituite da 545 mq di produzione c/o lavorazione, 
198 mq di magazzino e 59 mq di uffici. 
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Le imprese del cluster operano sia in conto proprio (57% dei ricavi) che in conto terzi (41%), e sono 
specializzate nella produzione di tacchi e/o zeppe (91% dei ricavi), per una clientela rappresentata soprattutto da 
industria (76% dei ricavi) e artigiani (23%), su un’area di mercato prevalentemente nazionale. 


La produzione di componenti avviene per iniezione (90% dei casi) mentre vengono affidate a terzi le fasi di 
fasciatura tacco (46% dei casi) e verniciatura (44%). 


Tra i beni strumentali si rilevano 8 macchine per iniezione e 1-2 giostre per stampaggio. 


Il 47% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 38% nella provincia di Fermo) ed il 14% in Veneto. 


CLUSTER 9 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI CALZATURE CUCITE, IN PARTICOLARE DI 
MOCASSINI 


NUMEROSITÀ: 222 


Il cluster è formato da società (di capitali nel 57% dei casi e di persone nel 18%) ed, in misura minore, da ditte 
individuali (25%), con una struttura composta da 11 addetti, di cui 9 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 
1 impiegato, 5 operai generici e 5 operai specializzati (31% dei casi). 


Gli spazi destinati allo svolgimento dell’attività sono pari a 366 mq di produzione e/o lavorazione, 171 mq di 
magazzino e 61 mq di uffici. 


La produzione è realizzata prevalentemente in conto proprio (63% dei ricavi) ed, in misura minore, in conto terzi 
(36%), per una clientela rappresentata soprattutto da: commercianti al dettaglio non ambulante (29% dei ricavi), 
industria (69% dei ricavi nel 40% dei casi), grossisti (49% nel 32%) e grande distribuzione/distribuzione 
organizzata (53% nel 32%), su un’area di mercato nazionale ed internazionale: il 25% dei ricavi deriva dall’export. 


Si tratta di imprese che svolgono soprattutto produzione di calzature montate (55% dei ricavi) e mocassini 
(41%). I settori di sbocco prevalenti sono calzature da uomo (61% dei ricavi) e da donna (28%), di linea classica 
(69% dei ricavi). I prodotti realizzati hanno tomaia in pelle e fondo in cuoio e gomma. 


Il ciclo di lavorazione è completo, con esternalizzazione di alcune fasi. Coerentemente con il prodotto realizzato, 
il tipo di montaggio prevalente è la lavorazione mocassino tubolare (75% dei casi); vengono inoltre eseguite la 
lavorazione incollata (67% dei casi) e blake (65%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: macchine per il taglio (1 tavolo per il taglio a mano e 1 trancia a 
bandiera), macchine per la giunteria (1 macchina da cucire piana, 1 scarnitrice, smussatrice, 1 occhiellatrice, 2 
macchine da cucire a braccio nel 46% dei casi e 2 macchine da cucire ad ago nel 49%), macchine per il 
montaggio (1 manovia a mano, 1 inchiodatacchi, 1 garba speroni o camblatrice, 1 premonta, 1 
calzera/montafianchi, 1 forno, 1 macchina cucisuola, 1 pressatrice o pressa, 1 levaforme, 1 molatrice, 
smerigliatrice, 2 spazzolatrici, lucidatrici, 5 altre di manovia, 1 fissa sottopiedi nel 46% dei casi, 1 cardatrice nel 
49%, 1 montafianchi nel 40% e 1 fresatrice nel 45%) e 2 banchi da stiro (41%). 


Il 28% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 16% nella provincia di Fermo), il 26% in Toscana (il 14% nella 
provincia di Pistoia), il 15% in Campania e 1°11% in Veneto. 


CLUSTER 10 - IMPRESE PRODUTTRICI DI CALZATURE CLASSICHE PER DONNA, CON FORTE 
ESTERNALIZZAZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO 


NUMEROSITÀ: 633 


Le imprese appartenenti al cluster operano principalmente sotto forma di società (di capitali nel 56% dei casi e di 
persone nel 25%), con una struttura composta da 10 addetti, di cui 9 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 
1 impiegato, 4 operai generici e 6 operai specializzati (31% dei casi). 


Gli spazi destinati allo svolgimento dell’attività sono pari a 281 mq di produzione e/o lavorazione, 157 mq di 
magazzino e 55 mq di uffici. 


La produzione è realizzata prevalentemente in conto proprio (74% dei ricavi), per una clientela eterogenea e 
rappresentata soprattutto da commercianti al dettaglio non ambulante (38% dei ricavi), grossisti (43% dei ricavi 
nel 43% dci casi) e grande distribuzione/distribuzione organizzata (54% nel 39%). Il 51% dei ricavi deriva dalla 
produzione a marchio proprio. 


L’area di mercato si estende fino all’ambito internazionale; le imprese del cluster mostrano una forte propensione 
all’export (42% dei ricavi), sia verso i Paesi U.E. che extra U.E. (in particolare Nord America e Asia). 
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Le imprese realizzano quasi esclusivamente calzature finite (97% dei ricavi) di linea classica (84%) per donna 
(78%). In particolare, la produzione riguarda scarpe da passeggio (51% dei ricavi), tronchetti/stivali (22%) e 
sandali (21%) di fascia qualitativa medio-alta: il 41% delle paia vendute riguarda calzature con una fascia di 
prezzo da 50 a 100 euro, il 29% si situa nella fascia da 25 a 50 euro e, nel 35% dei casi, il 37% si colloca nella 
fascia oltre 100 euro. Si tratta di calzature con tomaia in pelle e fondo in cuoio e gomma. 


Le imprese del cluster si caratterizzano per l’elevata incidenza delle lavorazioni affidate a terzi, in particolare 
quelle che riguardano la preparazione della tomaia, quali: taglio a mano (62% dei casi), tranciatura (64%) e 
giunteria/orlatura (88%). 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: macchine per il taglio (1 tavolo per il taglio a mano, 1 trancia a 
bandiera e 1 spaccapelli), macchine per la giunteria (1 macchina da cucire piana, 1 scarnitrice, smussatrice, 2 
macchine da cucire a braccio nel 45% dei casi e 3 altre di giunteria nel 41%) e macchine per il montaggio (1 
manovia a mano, 1 inchiodatacchi, 1 premonta, 1 forno, 1 pressatrice o pressa, 1 spazzolatrice, lucidatrice, 1 
stirastivali, 4 altre di manovia, 1 fissa sottopiedi nel 43% dei casi, 1 garba speroni o camblatrice nel 48%, 1 
cardatrice nel 44%, 1 calzera/montafianchi nel 48%, 1 prefissa-tacchi nel 40%, 1 levaforme nel 48% e 1 
molatrice, smerigliatrice nel 46%). 


Il 49% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 40% nella provincia di Fermo) ed il 20% in Toscana. 


CLUSTER 11 - IMPRESE IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O LAVORAZIONE DI 
ACCESSORI ED ALTRI COMPONENTI DELLA CALZATURA 


NUMEROSITÀ: 211 


Le imprese appartenenti al cluster operano principalmente sotto forma di società (di capitali nel 43% dei casi e di 
persone nel 27%) ed, in misura minore, di ditte individuali (30%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 
4 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 operai generici. 


Le superfici utilizzate per lo svolgimento dell’attività sono costituite da 300 mq di produzione e/o lavorazione, 
106 mq di magazzino e 36 mq di uffici. 


Le imprese producono quasi esclusivamente in conto proprio (92% dei ricavi), per una clientela rappresentata 
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soprattutto da industria (60% dei ricavi) e artigiani (25%), su un’area di mercato che si estende fino a livello 
nazionale. 


La produzione riguarda esclusivamente semilavorati c/o componenti. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2 scarnitici, smussatrici, 2 trance a ponte (38% dei casi) e 3 
incollatrici, masticiatrici (25%). 


Il 44% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 27% nella provincia di Fermo) ed il 15% in Toscana. 


CLUSTER 12 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA LAVORAZIONE DEL FONDO 


NUMEROSITÀ: 320 


Il cluster è formato sia da società (di persone nel 35% dei casi e di capitali nel 25%) che da ditte individuali 
(40%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 4 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 operai 
generici. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 219 mq di produzione e/o lavorazione e 52 mq di 
magazzino. 


Le imprese del cluster operano prevalentemente in conto terzi (85% dei ricavi) e sono specializzate nella 
produzione di suole (65% dei ricavi) e fondi monoblocco (48% dei ricavi nel 22% dei casi). Si tratta generalmente 
di componenti in cuoio e gomma. 
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Coerentemente con la tipologia di produzione, la clientela è rappresentata soprattutto da industria (71% dei 
polog p > PP p 
ricavi) e artigiani (27%), su un’area di mercato che si estende fino alle regioni limitrofe. 


Il processo produttivo è composto dalle fasi di preparazione del fondo, in particolare fresatura, verniciatura e 
montaggio suola-tacco. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 manovia a mano (21% dei casi), 1 manovia elettrica (25%), 2 
cardatrici (24%), 2 incollatrici, masticiatrici (31%), 2 pressatrici o presse (31%), 2 molatrici, smerigliatrici (35%), 2 
spazzolatrici, lucidatrici (39%), 2 fresatrici (31%) e 7 altre di manovia (37%). 
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Il 56% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 27% nella provincia di Fermo ed il 27% in quella di Macerata) 
ed il 24% in Toscana. 


CLUSTER 13 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLE LAVORAZIONI DI GIUNTERIA/ORLATURA CHE 
ESTERNALIZZANO FASI DELLA LAVORAZIONE 


NUMEROSITÀ: 636 


Le imprese del cluster sono prevalentemente ditte individuali (60% dei casi) e società di persone (25%), che 
occupano 5 addetti, di cui 4 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 operai generici. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono costituite da 131 mq di produzione e/o lavorazione e, 
nel 40% dei casi, da 57 mq di magazzino. 


Le lavorazioni vengono effettuate quasi esclusivamente in conto terzi (99% dei ricavi); il 59% delle quantità 
prodotte e/o lavorate proviene dal committente principale. La clientela è rappresentata soprattutto da industria 
(76% dei ricavi) e artigiani (22%), su un’area di mercato che si estende dall’ambito provinciale alle regioni 
limitrofe. 


I materiali impiegati sono soprattutto di proprietà di terzi e sono rappresentati da semilavorati, componenti e 
accessori (53% dei materiali utilizzati) e materie prime (83% dei materiali utilizzati nel 46% dei casi). Si tratta 
generalmente di tomaie in pelle. 


Le imprese appartenenti al cluster effettuano prevalentemente giunteria/orlatura (66% dei casi) c applicazione 
accessori (27%). Nel 79% dei casi viene affidata a terzi la fase di giunteria/orlatura. 


La dotazione di beni strumentali include: 2 macchine da cucire piane, 1 scarnitice, smussatrice, 2-3 trance a 
bandiera (37% dei casi), 3 macchine da cucire a braccio (39%), 5 macchine da cucire ad ago (48%), 3 macchine 
da cucire a due aghi (45%) e 5 altre di giunteria (48%). 


Il 37% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 20% nella provincia di Fermo), il 31% in Toscana ed il 13% in 
Veneto. 


CLUSTER 14 - IMPRESE SPECIALIZZATE NEL MONTAGGIO 


NUMEROSITÀ: 424 


Il cluster è formato da società (di capitali nel 37% dei casi e di persone nel 27%) e da ditte individuali (36%), con 
una struttura composta da 10 addetti, di cui 9 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 5 operai generici. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 325 mq di produzione e/o lavorazione, 107 mq di 
magazzino e 31 mq di uffici. 


La produzione è realizzata quasi esclusivamente in conto terzi (91% dei ricavi); il 76% delle quantità prodotte e/o 
lavorate proviene dal committente principale, rappresentato soprattutto da industria (69% dei ricavi), su un’area 
di mercato che si estende fino alle regioni limitrofe. 


Le lavorazioni vengono effettuate con l’impiego prevalente di materiale di terzi: materie prime (36% dei materiali 
utilizzati) e semilavorati, componenti e accessori (35%). 


Le imprese del cluster sono specializzate nelle fasi finali del ciclo produttivo, in particolare: assemblaggio per 
incollaggio (78% dei casi), finissaggio (73%) e inscatolamento (83%) di scarpe da passeggio (48% dei ricavi), 
sandali (40% dei ricavi nel 49% dei casi) c tronchetti/stivali (33% nel 45%). 


Coerentemente con la tipologia di produzione effettuata, la dotazione di beni strumentali è formata 
principalmente da: macchine per il montaggio (1 inchiodatacchi, 1 garba speroni o camblatrice, 1 cardatrice, 1 
premonta, 1 calzera/montafianchi, 1 forno, 1-2 pressatrici o presse, 1 levaforme, 1 spazzolatrice, lucidatrice, 4 
altre di manovia, 1 manovia a mano nel 46% dei casi, 1 manovia elettrica nel 44%, 1 fissa sottopiedi nel 46%, 1 
montafianchi nel 40%, 2 incollatrici, masticiatrici nel 47%, 2 molatrici, smerigliatrici nel 47% e 1 stirastivali nel 
47%). 


Il 38% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 27% nella provincia di Fermo) ed il 27% in Toscana. 
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CLUSTER 15 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI CALZATURE INIETTATE 


NUMEROSITÀ: 94 


Il cluster è formato principalmente da società (di capitali nel 59% dei casi e di persone nel 20%) ed, in misura 
minore, da ditte individuali (21%), con una struttura composta da 11 addetti, di cui 9 dipendenti, tra i quali si 
rileva la presenza di 4 operai generici e 2 impiegati (41% dei casi). 


Gli spazi destinati allo svolgimento dell’attività sono costituiti da 463 mq di produzione e/o lavorazione, 386 mq 
di magazzino e 66 mq di uffici. 


La produzione è realizzata in conto proprio (56% dei ricavi) ed in conto terzi (39%), per una clientela 
rappresentata da: grossisti (34% dei ricavi), industria (69% dei ricavi nel 37% dei casi), commercianti al dettaglio 
non ambulante (41% nel 33%) e grande distribuzione/distribuzione organizzata (51% nel 31%). L'arca di 
mercato è nazionale ed internazionale; nel 41% dei casi il 48% dei ricavi proviene dall’export. 


Il 69% dei ricavi deriva dalla produzione di calzature finite (a iniezione), in particolare scarpe da passeggio (68% 
dei ricavi nel 37% dei casi), sandali (30% nel 27%), pantofole (53% nel 23%) e tronchetti/stivali (47% nel 22%). 
Si tratta di calzature con tomaia in pelle, tessuto e pelle sintetica e fondo in cuoio, gomma, poliuretano e PVC. 


Il ciclo di produzione è completo. La tipologia di assemblaggio più frequente è l’iniezione della suola sulla 
tomaia. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2 trance a ponte nel 39% dei casi, macchine per la giunteria (3 
macchine da cucire piane nel 46% dei casi, 2 macchine da cucire a braccio nel 30%, 1 scarnitrice, smussatrice nel 
34% e 2 occhiellatrici nel 41%), macchine per il montaggio (1 manovia elettrica nel 31% dei casi, 1 forno nel 
31%, 1 incollatrice, masticiatrice nel 33%), 1 macchina per iniezione e 2 giostre per stampaggio (31% dei casi). 


Il 27% delle imprese è localizzato in Puglia (il 25% nella provincia di Barletta-Andria-Trani), il 16% in Veneto, il 
12% in Toscana ed il 12% nelle Marche. 


CLUSTER 16 - IMPRESE IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE E/O LAVORAZIONE DI 
ACCESSORI ED ALTRI COMPONENTI DELLA CALZATURA 

NUMEROSITÀ: 773 

Le imprese appartenenti al cluster operano principalmente sotto forma di ditte individuali (51% dei casi) e di 

società (di persone nel 27% dei casi e di capitali nel 22%), con presenza di 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 

Le superfici utilizzate per lo svolgimento dell’attività sono costituite da 129 mq di produzione e/o lavorazione e 


110 mq di magazzino (38% dei casi). 


Le imprese producono prevalentemente in conto terzi (85% dei ricavi), per una clientela rappresentata 
soprattutto da industria (53% dei ricavi) e artigiani (31%), su un’area di mercato che si estende dalla provincia alle 
regioni limitrofe. 


La produzione c/o lavorazione riguarda soprattutto semilavorati c/o componenti (77% dei ricavi). 
La dotazione di beni strumentali è limitata. 


Il 43% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 29% nella provincia di Fermo), il 19% in Toscana ed il 12% in 
Veneto. 


CLUSTER 17 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA LAVORAZIONE DEL TACCO E DEL SALVATACCO 


NUMEROSITÀ: 212 
Il cluster è formato da società (di persone nel 36% dei casi e di capitali nel 23%) e da ditte individuali (41%), con 


una struttura composta da 5 addetti, di cui 4 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 3-4 operai generici 
(47% dei casi). 


Le superfici utilizzate per lo svolgimento dell’attività sono costituite da 203 mq di produzione c/o lavorazione, 
53 mq di magazzino e 21 mq di uffici. 


La produzione viene realizzata prevalentemente in conto terzi (84% dei ricavi), per una clientela rappresentata 
soprattutto da industria (64% dei ricavi) e artigiani (33%), su un’area di mercato che si estende dalla provincia alle 
regioni limitrofe. 
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Le imprese del cluster sono specializzate nella produzione c/o lavorazione di semilavorati e/o componenti, in 
particolare nella lavorazione del tacco/zeppa (81% dei ricavi). 


Vengono effettuate prevalentemente le fasi di fasciatura e verniciatura del tacco, con una dotazione di beni 
strumentali composta da: 1 incollatrice, masticiatrice, 3 pressatrici o presse (46% dei casi), 3 molatrici, 
smerigliatrici (45%) e 2 fresatrici (33%). 


Il 32% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 26% nella provincia di Fermo), il 28% in Toscana (il 18% nella 
provincia di Pisa) ed il 13% in Veneto. 


CLUSTER 18 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI PANTOFOLE 


NUMEROSITÀ: 109 


Il cluster è formato sia da società (di persone nel 30% dei casi e di capitali nel 29%) che da ditte individuali 
(41%), con una struttura composta da 4 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Gli spazi destinati allo svolgimento dell’attività sono costituiti da 214 mq di produzione c/o lavorazione, 239 mq 
di magazzino e 27 mq di uffici. 


La produzione è realizzata prevalentemente in conto proprio (71% dei ricavi) ed, in misura minore, in conto terzi 
(74% dei ricavi nel 38% dei casi), per una clientela rappresentata soprattutto da grossisti (41% dei ricavi) e 
commercianti al dettaglio non ambulante (27%). La produzione a marchio proprio genera il 58% dei ricavi. 
Inoltre, l’area di mercato si estende fino all'ambito internazionale: nel 46% dei casi l’export genera il 36% dei 
ricavi. 


Le imprese del cluster sono specializzate nella produzione di pantofole (91% dei ricavi), con tomaia in pelle, 
tessuto e pelle sintetica e fondo in gomma, poliuretano, cuoio e PVC. 


Il ciclo di lavorazione è completo e la dotazione di beni strumentali include: macchine per il taglio (1 trancia a 
bandiera e 2 trance a ponte nel 41% dei casi), macchine per la giunteria (1 macchina da cucire piana, 2 macchine 
da cucire a braccio nel 40% dei casi, 2 macchine da cucire ad ago nel 38% e 1 macchina da cucire a due aghi nel 
39%) e macchine per il montaggio (1 forno nel 41% dei casi, 1-2 incollatrici, masticiatrici nel 34% e 1 pressatrice 
o pressa nel 48%). 


Il 28% delle imprese è localizzato in Lombardia (il 20% nella provincia di Varese), il 17% in Puglia (il 16% nella 
provincia di Barletta-Andria-Trani), 11% in Campania, 111% in Veneto ed il 10% nelle Marche. 


CLUSTER 19 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLE LAVORAZIONI DI GIUNTERIA/ORLATURA 


NUMEROSITÀ: 666 


Le imprese del cluster sono prevalentemente ditte individuali (75% dei casi) e società di persone (19%), che 
occupano 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono limitate alla presenza di 106 mq di produzione e/o 
lavorazione. 


Le lavorazioni vengono effettuate quasi esclusivamente in conto terzi (97% dei ricavi); il 60% delle quantità 
prodotte e/o lavorate proviene dal committente principale. La clientela è rappresentata soprattutto da industria 
(61% dei ricavi) e artigiani (34%), su un’area di mercato che si estende dall’ambito provinciale alle regioni 
limitrofe. 


Le imprese appartenenti al cluster sono specializzate nella lavorazione della tomaia (in particolare nella 
giunteria/orlatuta) ed impiegano quasi esclusivamente semilavorati, componenti ed accessori di terzi (89% dei 
materiali utilizzati). Si tratta generalmente di tomaie in pelle. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2 macchine da cucire piane, 4 macchine da cucire ad ago (41% dei 
casi), 2 macchine da cucire a due aghi (30%), 1-2 scarnitici, smussatrici (41%) e 3 altre di giunteria (36%). 


Il 32% delle imprese è localizzato in Toscana (il 17% nella provincia di Firenze), il 31% nelle Marche (il 17% 
nella provincia di Fermo) ed il 17% in Veneto. 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


CLUSTER 20 - SUOLIFICI 


NUMEROSITÀ: 301 
Il cluster è formato soprattutto da società (di capitali nel 52% dei casi e di persone nel 26%) ed, in misura 


minore, da ditte individuali (22%), con una struttura composta da 10 addetti, di cui 8 dipendenti, tra i quali si 
rileva la presenza di 4 operai generici, 2 impiegati (48% dei casi) e 6 operai specializzati (39%). 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pati a 402 mq di produzione e /o lavorazione, 123 mq di 
magazzino e 47 mq di uffici. 


Le imprese del cluster operano prevalentemente in conto proprio (61% dei ricavi) ed, in misura minore, in conto 
terzi (38%) e sono specializzate nella produzione di suole (65% dei ricavi) e fondi monoblocco (32% dei ricavi 
nel 25% dei casi). Si tratta generalmente di componenti in cuoio e gomma. 


Coerentemente con la tipologia di produzione, la clientela è rappresentata soprattutto da industria (65% dei 
ricavi) e artigiani (20%), su un’area di mercato che si estende fino al contesto nazionale. 


Il processo produttivo è composto dalle fasi di preparazione del fondo, in particolare taglio (88% dei casi), 
applicazione guardolo (73%), fresatura (95%), verniciatura (62%) e montaggio suola-tacco (78%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: macchine per la progettazione (1 stazione CAD per progettazione 
nel 29% dei casi e 1 pantografo nel 31%), macchine per il taglio (1 trancia a ponte e 2 trance a bandiera nel 32% 
dei casi), macchine per il montaggio (1 inchiodatacchi, 1 cardatrice, 2 incollatrici, masticiatrici, 2 pressatrici o 
presse, 1 tingisuola, 1-2 molatrici, smerigliatrici, 1 spazzolatrice, lucidatrice, 2 fresatrici, 1 manovia a mano nel 
32% dei casi, 2 forni nel 30% e 17 altre di manovia nel 45%) e 2 scarnitrici, smussatrici (48%). 


Il 35% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 24% nella provincia di Fermo), il 20% in Toscana, il 15% in 
Campania ed il 12% in Veneto. 
CLUSTER 21 - TRANCERIE 


NUMEROSITÀ: 602 
Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza ditte individuali (72% dei casi) ed, in misura minore, società 
di persone (25%), che occupano 2 addetti. Solo nel 32% dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 


Le superfici destinate all’attività sono limitate a 75 mq di produzione e/o lavorazione. 


La produzione è realizzata esclusivamente in conto terzi; il 65% delle quantità prodotte c/o lavorate proviene dal 
committente principale. La clientela è rappresentata soprattutto da industria (66% dei ricavi) ed artigiani (33%). 
L’area di mercato è prevalentemente locale. 


Le imprese del cluster sono specializzate nella lavorazione della tomaia ed impiegano soprattutto materie prime 
di terzi (72% dei materiali utilizzati), generalmente costituite da pelle. 


Il ciclo di lavorazione è composto essenzialmente dalle fasi di taglio e tranciatura. 
La dotazione di beni strumentali è limitata a 1 tavolo per il taglio a mano e 2 trance a bandiera. 


Il 44% delle imprese è localizzato nelle Marche (il 31% nella provincia di Fermo), il 23% in Toscana ed il 20% in 
Veneto. 
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SUB ALLEGATO 15.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 

applicazione dello studio di settore: 

* Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365}/(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro 37); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del 
contratto*100)/(Valote dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria??); 


*» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati?8); 
+ Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 


generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


» Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto)/(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


* Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti); 


+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 


strumentali mobili??); 


37 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

38 In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


39 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . ai sinsi Aicareì È spia ta adi P 3 s 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività ne Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratoti + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 


Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 

Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pati alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 

Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti‘). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti)!!; 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR? - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati* = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 


4° Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12, 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
4! Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
4 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
43 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)! + Spese pet acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


» Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 
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SUB ALLEGATO 15.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
ricavi 
Cluster |Modalità di distribuzione 
Soglia Soglia 
minima massima 

Imprese senza dipendenti 11,00 00,00 

: Imprese con dipendenti 3,50 90,00 
Imprese senza dipendenti 30,00 00,00 

= Imprese con dipendenti 11,00 90,00 
Imprese senza dipendenti 21,00 00,00 

i Imprese con dipendenti 8,00 90,00 
Imprese senza dipendenti 13,00 00,00 

4 Imprese con dipendenti 4,00 90,00 
Imprese senza dipendenti 45,00 00,00 

2 Imprese con dipendenti 12,00 90,00 
Imprese senza dipendenti 15,00 00,00 

L Imprese con dipendenti 4,00 90,00 
Imprese senza dipendenti 55,00 00,00 

ù Imprese con dipendenti 18,00 90,00 
Imprese senza dipendenti 20,00 00,00 

> Imprese con dipendenti 10,00 90,00 
2 Imprese senza dipendenti 15,00 00,00 

i Imprese con dipendenti 5,00 90,00 
Imprese senza dipendenti 8,50 00,00 

la Imprese con dipendenti 3,50 90,00 
Imprese senza dipendenti 18,00 00,00 

È Imprese con dipendenti 8,00 90,00 
Imprese senza dipendenti 39,00 00,00 

Ss Imprese con dipendenti 9,00 90,00 
Imprese senza dipendenti 17,00 00,00 

n Imprese con dipendenti 7,00 90,00 
Imprese senza dipendenti 28,00 00,00 

di Imprese con dipendenti 5,50 90,00 
Imprese senza dipendenti 15,00 00,00 

i Imprese con dipendenti 5,00 90,00 
Imprese senza dipendenti 35,00 00,00 

* Imprese con dipendenti 9,00 90,00 
Imprese senza dipendenti 35,00 00,00 

7 Imprese con dipendenti 9,00 90,00 
Imprese senza dipendenti 18,00 00,00 

hi Imprese con dipendenti 6,00 90,00 
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Incidenza del Margine sui 
ricavi 
Cluster |Modalità di distribuzione 
Soglia Soglia 
minima massima 
Imprese senza dipendenti 50,00 100,00 
tà Imprese con dipendenti 14,00 90,00 
Imprese senza dipendenti 25,00 100,00 
a Imprese con dipendenti 6,50 90,00 
Imprese senza dipendenti 60,00 100,00 
di Imprese con dipendenti 20,00 90,00 
Resa del capitale rispetto al Durata delle scorte (in 
Modalità di valore aggiunto lordo giorni) 
Cluster sii n 
distribuzione Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
1 Tutti i soggetti 0,20 99.999,00 0,00 280,00 
2 Tutti i soggetti 0,40 99.999,00 0,00 105,00 
3 Tutti i soggetti 0,20 99.999,00 0,00 100,00 
4 Tutti i soggetti 0,40 99.999,00 0,00 380,00 
5 Tutti i soggetti 0,60 99.999,00 0,00 75,00 
6 Tutti i soggetti 0,35 99.999,00 0,00 200,00 
7 Tutti i soggetti 0,40 99.999,00 0,00 30,00 
8 Tutti i soggetti 0,30 99.999,00 0,00 00,00 
9 Tutti i soggetti 0,50 99.999,00 0,00 260,00 
10 Tutti i soggetti 0,50 99.999,00 0,00 200,00 
11 Tutti i soggetti 0,40 99.999,00 0,00 20,00 
12 Tutti i soggetti 0,60 99.999,00 0,00 60,00 
13 Tutti i soggetti 0,80 99.999,00 0,00 30,00 
14 Tutti i soggetti 0,70 99.999,00 0,00 50,00 
15 Tutti i soggetti 0,20 99.999,00 0,00 285,00 
16 Tutti i soggetti 0,40 99.999,00 0,00 90,00 
17 Tutti i soggetti 0,50 99.999,00 0,00 80,00 
18 Tutti i soggetti 0,20 99.999,00 0,00 270,00 
19 Tutti i soggetti 0,60 99.999,00 0,00 75,00 
20 Tutti i soggetti 0,50 99.999,00 0,00 150,00 
21 Tutti i soggetti 1,00 99.999,00 0,00 10,00 
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Valore aggiunto lordo per Margine ip sAdono La 
fade no ii ig) iene Cinzia 
Cluster |Modalità di distribuzione euro) 
Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
Gruppo territoriale 2, 5 18,00 100,00 18,00 99.999,00 
î Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,00 125,00 21,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 20,00 100,00 20,00 99.999,00 
ul Gruppo territoriale 1, 3, 4 24,00 125,00 24,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 25,00 100,00 25,00 99.999,00 
> Gruppo territoriale 1, 3, 4 25,00 125,00 25,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 17,00 100,00 17,00 99.999,00 
i Gruppo territoriale 1, 3, 4 17,00 125,00 17,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 17,00 100,00 17,00 99.999,00 
i Gruppo territoriale 1, 3, 4 17,00 125,00 17,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 26,00 100,00 26,00 99.999,00 
Ù Gruppo territoriale 1, 3, 4 26,00 125,00 26,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 25,00 100,00 25,00 99.999,00 
ù Gruppo territoriale 1, 3, 4 29,00 125,00 29,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 30,00 100,00 30,00 99.999,00 
E Gruppo territoriale 1, 3, 4 34,00 125,00 34,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 19,00 100,00 19,00 99.999,00 
4 Gruppo territoriale 1, 3, 4 24,00 125,00 24,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 22,00 100,00 22,00 99.999,00 
- Gruppo territoriale 1, 3, 4 25,00 25,00 25,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 19,00 100,00 19,00 99.999,00 
n Gruppo territoriale 1, 3, 4 23,00 125,00 23,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 20,00 100,00 20,00 99.999,00 
= Gruppo territoriale 1, 3, 4 22,00 25,00 22,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 18,00 100,00 18,00 99.999,00 
n Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,00 125,00 21,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 22,00 100,00 22,00 99.999,00 
ni Gruppo territoriale 1, 3, 4 24,00 125,00 24,00 99.999,00 
7 Gruppo territoriale 2, 5 23,00 100,00 23,00 99.999,00 
” Gruppo territoriale 1, 3, 4 23,00 125,00 23,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 16,00 100,00 16,00 99.999,00 
tà Gruppo territoriale 1, 3, 4 18,00 125,00 18,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 18,00 100,00 18,00 99.999,00 
Lù Gruppo territoriale 1, 3, 4 20,00 125,00 20,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 17,00 100,00 17,00 99.999,00 
ai Gruppo territoriale 1, 3, 4 17,00 125,00 17,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 16,00 100,00 16,00 99.999,00 
di Gruppo territoriale 1, 3, 4 16,00 125,00 16,00 99.999,00 
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n Margine per addetto non 
Valore aggiunto lordo per A dia a 
SMI dipendente (in migliaia di 
TONER ELE addetto (in migliaia di euro) 
Cluster |Modalità di distribuzione euro) 
Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
> Gruppo territoriale 2, 5 22,00 100,00 22,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 27,00 125,00 27,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 17,00 100,00 17,00 99.999,00 
21 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 19,00 125,00 19,00 99.999,00 


— 21 
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wr, 


Incidenza degli 
ammortamenti per 
... ,, | Durata delle scorte SAGA 
Cluster REI Vargionti) valore degli a beni 
strumentali mobili 
ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 280,00 25,00 
2 Tutti i soggetti 105,00 25,00 
3 Tutti i soggetti 100,00 25,00 
4 Tutti i soggetti 380,00 25,00 
5 Tutti i soggetti 75,00 25,00 
6 Tutti i soggetti 200,00 25,00 
7 Tutti i soggetti 30,00 25,00 
8 Tutti i soggetti 00,00 25,00 
9 Tutti i soggetti 260,00 25,00 
10 Tutti i soggetti 200,00 25,00 
11 Tutti i soggetti 20,00 25,00 
12 Tutti i soggetti 60,00 25,00 
13 Tutti i soggetti 30,00 25,00 
14 Tutti i soggetti 50,00 25,00 
15 Tutti i soggetti 285,00 25,00 
16 Tutti i soggetti 90,00 25,00 
17 Tutti i soggetti 80,00 25,00 
18 Tutti i soggetti 270,00 25,00 
19 Tutti i soggetti 75,00 25,00 
20 Tutti i soggetti 150,00 25,00 
21 Tutti i soggetti 10,00 25,00 
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Incidenza dei costi 


per beni mobili 
acquisiti in 


Incidenza dei costi 


Modalità di dipendenza di residuali di gestione 
Cluster distribuzione| Contratti di locazione sui ricavi 
finanziaria rispetto al 
valore degli stessi 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 50,00 2,00 
2 Tutti i soggetti 50,00 2,50 
3 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
4 Tutti i soggetti 50,00 2,50 
5, Tutti i soggetti 50,00 2,00 
6 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
7 Tutti i soggetti 50,00 3,50 
8 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
9 Tutti i soggetti 50,00 2,00 
10 Tutti i soggetti 50,00 2,00 
11 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
12 Tutti i soggetti 50,00 2,40 
13 Tutti i soggetti 50,00 1,40 
14 Tutti i soggetti 50,00 2,00 
15 Tutti i soggetti 50,00 2,00 
16 Tutti i soggetti 50,00 2,00 
17 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
18 Tutti i soggetti 50,00 2,00 
19 Tutti i soggetti 50,00 1,50 
20 Tutti i soggetti 50,00 2,50 
21 Tutti i soggetti 50,00 2,50 
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ALLEGATO 16 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE WD10U 


CONFEZIONE DI BIANCHERIA 


“i e 
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CRITERI PERL’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L'evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un’attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
otganizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore WD10U, evoluzione dello 
studio VDI10U. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore WD10U sono quelle relative al seguente codice ATECO 
2007: 
«13.92.10 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento. 


L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello VD10U 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 2.821. 


Nella prima fase di analisi 261 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un’incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 curo). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 226 
posizioni. I motivi di scarto sono stati: 

» quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 

«quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 

«quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 

» quadro F (elementi contabili) non compilato; 


+ comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 
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+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione e/o lavorazione e commercializzazione (quadro 
O); 

» errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C); 

+ errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti ottenuti e/o lavorati (quadro D); 

» errata compilazione delle percentuali relative ai materiali di produzione (quadro D); 


+ errata compilazione delle percentuali relative alle materie prime (quadro D); 


«+ errata compilazione delle percentuali relative ai materiali di produzione utilizzati (quadro Z); 


» incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 2.334. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


»  un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


«+ un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell’Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della Cluster Anabysis, applicata ai risultati dell’ Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


L’utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
l'aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di e/ustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 16.A. 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appattenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 


— 763 —É 
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DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, pet ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 
anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 
; » 
ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


+» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 

» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stess#; 


«è Durata delle scorte‘; 


». Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavf. 
Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 16.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica‘ anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. Inoltre 
sono state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stepwis@”. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell’impresa. 


Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici 
legate al luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già 
rilevate con la Cluster Analysis. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 

beni strumentali mobili. 

3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 

leasing) e i canoni di leasing. 

4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 

componente residuale di costo. 

6 Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l'indicatore “Incidenza dei costi residuali di 

vestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 

RA 5 

7 Il metodo ségpwise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 

regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 

la variabile più significativa, mentre la regressione dackward inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
& > g 

passo per passo quelle non significative. Con il metodo szepvise, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 

successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 

> 8 8) » 

riesamina l’insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 

fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 

aggiunta oppure eliminata. 
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A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dello studio della ‘’Territorialità del livello delle retribuzioni definita su 
dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 2011”°8 che differenzia il territorio nazionale sulla base dei 
livelli retributivi per settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo il livello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile 
standardizzata che varia da zeto a uno ed è stata analizzata la sua interazione con la variabile ‘Collaboratori 
dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 
100), Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato 
diviso 100) escluso il primo socio”. 


Nel Sub Allegato 16.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


8 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 


— 0a = È 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 


+e Analisi Discriminante; 
+ Analisi della Coerenza; 
+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 16.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei?. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!0 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!!. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 16.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


° Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo sfgbmise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
!0 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
!! La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


el —Maxfw},w3,...v,]} 


Prob; 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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ANALISI DELLA COERENZA 


L'analisi della coerenza permette di valutare l’impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili e/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 

«e Durata delle scorte; 

* Valore aggiunto lordo per addetto!5; 

» Incidenza del Margine sui ricavi"; 

* Margine per addetto non dipendente!5; 

». Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”; 
«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 16.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, pet ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche!8 
differenziate per gruppo omogeneo; per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per 
addetto non dipendente” anche sulla base della “territorialità generale”! a livello comunale; per l'indicatore 
“Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”20, I valori 
delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente 
plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori ‘Valore 
aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area 
territoriale di appartenenza; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della 
“presenza/ assenza del personale dipendente”. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 16.D. 


I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 16.E. 


12 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

13 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti 
il valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di tetzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc. 

14 L’indicatore misura l’incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

15 L’indicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell'impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

16 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l'utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

17 L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

18 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

19 ] criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 

20 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 
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Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scotte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?! o 
indeterminato”? il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l’indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti” se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo” se il valore 
dell’indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non 
dipendente” tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse 
aree territoriali. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 
Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili, 


2! Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pati a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

22 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 

23 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 
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* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi”; 


«e Durata delle scorte; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. 
Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 16.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valoti delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 16.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 16.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro”27. 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 3,9222). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 


927 


finanziaria 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta”” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 


24 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 


leasing) e i canoni di leasing. 

25 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 
26 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 


2? La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 1,2107). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale? viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pari 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali29, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica. 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità”3!, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (c/uster), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 


28 L’indicatore “Durata delle scotte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l'indicatore non è calcolabile; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 

29 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali + Costoperla produzionediservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


30 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

3! Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ticavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


— 710 —& 
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Tabella 1- Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 
da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,1047 
2 1,0671 
3 1,0643 
4 1,0662 
5 1,0049 
6 1,0537 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo puntuale di cluster” come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, per 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%, Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??33, 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


a media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei ‘ricavi minimi di cluster efiniti per i 
L d derat: le relati babilità di t dei “ di cluster”, definiti il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


Al ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’ Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


NellAllegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 16.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 


32 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 
estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell'effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - ®)%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l’intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 

33 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


P-392*s vx'cx 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 
opportunamente pesate per controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità; 
® sè la radice quadrata del Meay Square Error (RMSE); 


attraverso la seguente formula: 


dove: 


e xèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 


e 3,92èil valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di Sdef che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ”? e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell'Allegato 24. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 16.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 
- modalità organizzativa; 
5 comparto di attività; 
- specializzazione produttiva; 
- grado di integrazione del processo produttivo; 
z dipendenza dal committente principale. 


La modalità organizzativa ha consentito di distinguere le imprese operanti in conto terzi (cluster 2 e 5) dalle 
restanti, che operano prevalentemente in conto proprio. 


Il comparto di attività ha permesso di isolare le imprese produttrici di biancheria (cluster 3, 5 e 6) e quelle 
produttrici di tessile per arredamento (cluster 1) dalle restanti, che producono entrambe le tipologie. 


Per quanto riguarda la specializzazione produttiva sono state identificate le imprese specializzate nella 
produzione di: 


- tendaggi (cluster 1); 
- tessile e biancheria di pregio (cluster 4). 


Il grado di integrazione del processo produttivo ha consentito di individuare le imprese con un’accentuata 
esternalizzazione del processo produttivo (cluster 6) e le imprese specializzate nella fase di cucitura (cluster 5) 
dalle rimanenti, che operano con un ciclo produttivo integrato. 


La dipendenza dal committente principale definisce particolarmente il cluster 5. 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l'indicazione di valori 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI 
TENDAGGI E TESSILE PER ARREDAMENTO 


NUMEROSITÀ: 920 


Il cluster è costituito prevalentemente da ditte individuali (72% dei casi), che impiegano 2 addetti. Solo nel 31% 
dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 


Le superfici destinate all’attività sono costituite da 73 mq di produzione e/o lavorazione, 36 mq di esposizione 
e/o vendita e 62 mq di magazzino (38% dei casi). 


Si tratta di imprese operanti soprattutto in conto proprio (85% dei ricavi), specializzate nella produzione di tessile 
pet arredamento (90% dei ricavi), in particolare tendaggi (67% dei ricavi), altri prodotti per arredamento (12%) e 
tappezzeria (10%). I materiali di produzione impiegati sono prevalentemente tessuti (71% dei materiali utilizzati) 
in fibre sintetiche (40% delle materie prime utilizzate), cotone (22%) e lino (9%). 


La clientela è costituita soprattutto da privati (63% dei ricavi), l’area di mercato si estende dall’ambito provinciale 
alle regioni limitrofe. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: stile e creazione, taglio manuale, cucitura, trapuntatura, 
rammendo e ripristino difettosità, vaporizzazione e/o stiratura e controllo prodotto finito. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 macchina taglia/cuci, 2 macchine da cucitura piane, 1 vaporella 
(46% dei casi) e 1 taglierina (29%). 
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CLUSTER 2 -IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI BIANCHERIA 
E TESSILE PER ARREDAMENTO 


NUMEROSITÀ: 249 


Le imprese appartenenti al cluster sono per la maggior parte ditte individuali (58% dei casi) ed, in misura minore, 
società di persone (30%), con una struttura composta da 4 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 254 mq di produzione e/o lavorazione, 16 mq di uffici c 147 
mq di magazzino (40% dei casi). 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto terzi (81% dei ricavi), con una percentuale dei ricavi 
proveniente dal committente principale pati al 41%. 


La clientela è costituita per lo più da industria/artigiani (55% dei ricavi) e privati (42% dei ricavi nel 39% dei 
casi), l’area di mercato si estende dalla provincia alle regioni limitrofe. 


Le imprese del cluster producono sia biancheria (54% dei ricavi) sia tessile per arredamento (46%). Tra i prodotti 
ottenuti prevalgono tendaggi (32% dei ricavi) e biancheria da letto/teleria (21%), da letto/imbottito (35% dei 
ricavi nel 35% dei casi) e da tavola c/o cucina (28% nel 41%). I materiali di produzione utilizzati sono in 
prevalenza tessuti (64% dei materiali utilizzati) e filati (13%) in cotone (43% delle materie prime utilizzate), fibre 
sintetiche (29%) e lino (10%). 


Le principali fasi del processo produttivo sono: stile e creazione, campionatura, taglio manuale, cucitura, 
trapuntatura, applicazioni particolari, vaporizzazione e/o stiratura, controllo prodotto finito, etichettatura ed 
imbustamento prodotto finito. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 taglierina, 2 macchine taglia/cuci, 4 macchine da cucitura piane, 1 
vaporella e 3 macchine da cucitura speciale (31% dei casi). 


CLUSTER 3 -IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI 
BIANCHERIA 


NUMEROSITÀ: 373 


Le imprese appartenenti al cluster sono ditte individuali (41% dei casi), società di capitali (33%) e di persone 
(26%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 3 dipendenti. 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 310 mq di produzione e/o lavorazione, 168 mq di magazzino, 
71 mq di esposizione e/o vendita e 38 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto proprio (81% dei ricavi), con una produzione che per il 
55% dei ricavi è con marchio proprio. 


La clientela è costituita da: commercianti al dettaglio (27% dei ricavi) e all’ingrosso (22%), privati (22%) ed 
industria/artigiani (40% dei ricavi nel 43% dei casi). L'arca di mercato si estende dalle regioni limitrofe all'ambito 
internazionale, con presenza di export nel 24% dei casi (21% dei ricavi). 


Le imprese del cluster focalizzano la loro produzione prevalentemente nel comparto della biancheria (62% dei 
ricavi), in particolare da tavola c/o da cucina (16% dei ricavi), da letto/teleria (16%), da letto/imbottito (11%) c 
da bagno (21% dei ricavi nel 35% dei casi). I materiali di produzione impiegati sono in prevalenza tessuti (68% 
dei materiali utilizzati) in cotone (47% delle materie prime utilizzate) e fibre sintetiche (26%). 


Le principali fasi del processo produttivo sono: stile e creazione, prototipia, campionatura, taglio 
automatico/computerizzato, taglio manuale, cucitura, trapuntatura, ricamatura a macchina, applicazioni 
particolati, rammendo e ripristino difettosità, vaporizzazione c/o stiratura, controllo prodotto finito, 
etichettatura ed imbustamento prodotto finito. 


La dotazione di beni strumentali include: 1 taglierina, 2 macchine taglia/cuci, 3 macchine da cucitura piane, 1 
vaporella (40% dei casi) e 2 macchine da cucitura speciali (29%). 
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CLUSTER 4 -IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI TESSILE 
PER ARREDAMENTO E BIANCHERIA DI PREGIO 


NUMEROSITÀ: 315 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza ditte individuali (69% dei casi) ed, in misura minore, società 
di persone (26%), con una struttura composta da 2 addetti. Solo nel 38% dei casi si fa ricorso a personale 
dipendente. 


Le superfici destinate all’attività sono costituite da 79 mq di produzione e/o lavorazione, 36 mq di esposizione 
e/o vendita e 62 mq di magazzino (35% dei casi). 


Si tratta di imprese operanti soprattutto in conto proprio (86% dei ricavi). 


La clientela è rappresentata principalmente da privati (64% dei ricavi), l’area di mercato si estende dall'ambito 
provinciale alle regioni limitrofe. 


La produzione riguarda sia tessile per arredamento (61% dei ricavi) che biancheria (39%). Tra i prodotti ottenuti 
prevalgono: tendaggi (45% dei ricavi), biancheria da tavola c/o da cucina (12%) e da letto/teleria (9%). I 
materiali di produzione utilizzati sono soprattutto tessuti (66% dei materiali utilizzati) in cotone (35% delle 
materie prime utilizzate), lino (26%) e seta (8%). 


Le principali fasi del processo produttivo sono: stile e creazione, taglio manuale, cucitura, trapuntatura, 
ricamatura a mano, ricamatuta a macchina, applicazioni particolari, rammendo e ripristino difettosità, 
vaporizzazione c/o stiratura e controllo prodotto finito. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 macchina taglia/cuci, 2 macchine da cucitura piane, 1 vapotella 
(49% dei casi) e 1 taglierina (29%). 


CLUSTER 5 -IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA CUCITURA DI BIANCHERIA 
CON FORTE DIPENDENZA DAL COMMITTENTE PRINCIPALE 
NUMEROSITÀ: 340 


Le imprese appartenenti al cluster sono prevalentemente ditte individuali (72% dei casi) ed, in misura minore, 
società di persone (19%), con una struttura composta da 2 addetti, di cui 1 dipendente. 


Le superfici destinate all’attività sono costituite da 125 mq di produzione e/o lavorazione e 109 mq di magazzino 
(32% dei casi). 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (95% dei ricavi), con una forte dipendenza dal 
committente principale (62% dei ricavi). 


La clientela è costituita prevalentemente da industria/artigiani (64% dei ricavi), l’area di mercato si estende 
dall’ambito provinciale alle regioni limitrofe. 


Le imprese del cluster focalizzano la loro produzione prevalentemente nel comparto della biancheria (62% dei 
ricavi), in particolare da letto/teleria (51% dei ricavi nel 43% dei casi) c da tavola e/o da cucina (45% nel 39%). 
La tipologia di materiali di produzione impiegati è rappresentata in prevalenza da tessuti (56% dei materiali 
utilizzati) e filati (39% dei materiali utilizzati nel 40% dei casi), soprattutto in cotone (55% delle materie prime 
utilizzate) e fibre sintetiche (40% delle materie prime utilizzate nel 44% dei casi). 


Il processo produttivo si limita essenzialmente alle fasi di taglio manuale e cucitura. 


La dotazione di beni strumentali include: 1 macchina taglia/cuci, 3 macchine da cucitura piane e 2 taglierine 


(34% dei casi). 


CLUSTER 6 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI 
BIANCHERIA CON CICLO PRODUTTIVO PARZIALMENTE ESTERNALIZZATO 


NUMEROSITÀ: 111 


Le imprese appartenenti al cluster sono prevalentemente società di capitali (63% dei casi) e di persone (20%), con 
una struttura composta da 7 addetti di cui 6 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 1 impiegato e 3 operai 
generici (46% dei casi). 


Le superfici destinate all’attività sono articolate in 430 mq di produzione e/o lavorazione, 100 mq di uffici, 88 
mq di esposizione c/o vendita e 196 mq di magazzino (45% dei casì). 
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Si tratta di imprese operanti perlopiù in conto proprio (68% dei ricavi), con una produzione che per il 44% dei 
ricavi è con marchio proprio. Una parte significativa dei ricavi proviene dalla commercializzazione di prodotti 
acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall’impresa (29% dei ricavi nel 46% dei casi). 


La clientela è rappresentata da: commercianti al dettaglio (29% dei ricavi) e all'ingrosso (26%), industria/artigiani 
(37% dei ricavi nel 42% dei casî) c grande distribuzione/distribuzione organizzata (33% nel 32%). L’arca di 
mercato si estende dall’ambito nazionale a quello internazionale; l'export genera il 12% dei ricavi. La rete 
commerciale è costituita da 3 agenti. 


Le imprese del cluster sono specializzate nel comparto della biancheria (73% dei ricavi), in particolare da 
letto/teleria (28% dei ricavi), da tavola c/o da cucina (18%), da bagno (9%) e da letto/imbottito (8%). I materiali 
di produzione impiegati sono in prevalenza tessuti (66% dei materiali utilizzati), filati (12%) e semilavorati (27% 
dei materiali utilizzati nel 42% dei casi), in particolare in cotone (52% delle materie prime utilizzate) e fibre 
sintetiche (20%). 


Le principali fasi del processo produttivo sono: stile e creazione, prototipia, campionatura, taglio manuale, 
cucitura, rammendo e ripristino difettosità, vaporizzazione e/o stiratura, controllo prodotto finito, etichettatura 
ed imbustamento prodotto finito. Vengono inoltre affidate a terzi le fasi di: prototipia, campionatura, taglio 
manuale, cucitura, trapuntatura, stampa, ricamatura a macchina, applicazioni particolari, rammendo e ripristino 
difettosità, vaporizzazione c/o stiratura, controllo prodotto finito, etichettatura ed imbustamento prodotto finito. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 taglierina, 1 macchina taglia/cuci, 2 macchine da cucitura piane c 
1 vaporella (32% dei casi). 
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SUB ALLEGATO 16.B - PESI DELLE FUNZIONI DISCRIMINANTI 


VARIABILE CLUSTER 1 | CLUSTER 2 | CLUSTER 3 | CLUSTER 4 | CLUSTER 5 | CLUSTER 6 
Intercetta -7,01229152| -32,07680889| -15,34839752| -13,13391613| -17,12818646| -49,96061002 
LL. o lavorazione conto terzi (incluse quelle con marchio della 0,01775205] = 0,08396055| —0,03609660| 0,03223302| 0,14898994| 0,03822562 
Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale 0,00104322 0,03365219 0,00875135 0,00067879 0,10054880 -0,00604590 
Costo sostenuto per la lavorazione affidata a terzi 0,00000006| —0,00000014|  -0,00000529| 0,00000047|  -0,00000196| 0,00002494 


Prodotti ottenuti e/o lavorati: Biancheria da tavola e/o da cucina (tovaglie, 
tovaglioli, strofinacci, grembiuli, ecc.) 


Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tendaggi (esterni, interni) 0,06706199 0,04485889 0,04428829 0,04593248 0,03866169 0,04728941 


0,02051109 0,01425001 0,03356329 0,03188069 0,02622246 0,05010934 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Stile e creazione - Svolta internamente: conto 


proprio 1,62618859 1,88258241 2,52800523 2,35729996 1,32478041 2,15082045 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Stile e creazione - Svolta internamente: conto 


versi -0,14437063 6,69475436 -0,47582585 -0,94419256 -1,71607830 1,31543609 


3 zi lavorazione: P. ia - Svolta i GO 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Prototipia - Svolta internamente: conto 0,09121987 0,49288217 327277721 -0,26117896 0,49471898 171055292 


proprio 

sn produzione e/o lavorazione: Campionatura - Svolta internamente: conto 0,09367514 0,44781162 3,07047436 043047467 0,21815443 3,10077053 
‘opric 

n: della produzione e/o lavorazione: Campionatura - Svolta internamente: conto 0,5464186 3,60864809 -0,53900737 0,5639647 -0,76796839|  -0,38113207 

Fasi della produzione e/o lavorazione: Campionatura - Affidata a terzi -0,85757746 0,16213718 0,43945198 -0,58247627 -0,68420123 17,70817556 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Taglio automatico /computerizzato - Svolta 


î 0,70174590 0,00484811 4,38454582 0,16337207 1,00160979 1,30290319 
internamente: conto proprio 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Taglio manuale - Svolta internamente: conto 077089846 6,24104687 0,26664468 0,33914263 -1,19003966 0,48739117 


terzi 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Taglio manuale - Affidata a terzi 0,09270521 2,32846074 0,25696319 0,06326022 0,87074033 19,50610733 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Cucitura - Svolta internamente: conto terzi 0,45413731 1,12497358 1,68188304 0,87778958 3,12427565 2,52839805 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Cucitura - Affidata a terzi 0,38434293 -0,00749061 1,16052781 0,19396532 0,62621204 -3,35225953 
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VARIABILE CLUSTER 1 | CLUSTER 2 | CLUSTER 3 | CLUSTER 4 | CLUSTER 5 | CLUSTER 6 
de della produzione e/o lavorazione: Trapuntatura - Svolta internamente: conto 1,14878904 476506251 106146785 0,90059153 121288843 2,24062373 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Trapuntatura - Affidata a terzi 0,17868641 -0,50541258 1,04144289 0,29203909 -0,70313584 2,58352058 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Ricamatura a mano - Svolta internamente: 0,32852236 0,52078492 0,26201010 8,79736195 0,63877474 0,93020725 
conto proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Ricamatura a macchina - Svolta internamente: 0,11275170 127595789 0,57101561 5,09763264 0,68430946 1,74168302 
conto proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Ricamatura a macchina - Affidata a terzi -0,50958945 0,46142715 0,05989898 -1,33497369 -0,20856295 7,82986513 
Fasi della produzione è/0 lavotazione: Applicazioni particolati - Svolta -0,36018925| —0,26060480| 0,66702896| —1,49748936| 0,64270271| 0,16015271 
internamente: conto proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Applicazioni particolati - Svolta 
. è -0,54131188 9,34279876 -0,70206665 -1,36499767 0,18967377 -0,69120413 
internamente: conto terzi 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Applicazioni particolari - Affidata a terzi 0,53210137 1,31678327 -0,09327972 0,45776447 1,49368474 13,56192050 
L asi della produzione e/o lavorazione: Vaporizzazione e/o stiratura - Svolta 0,47610220 -0,12462948 -0,18312571 -0,10884647 0,12896028 -0,99094058 
internamente: conto proprio 

3 = CERTO = e =» : 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Vaporizzazione e/o stiratura - Svolta -1,27143796 12,41512988 -0,91849926 -1,45992323 -2,34916970 -1,61154946 
internamente: conto terzi 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Vaporizzazione e/o stiratura - Affidata a terzi -0,58033480 2,75256660 0,10096392 -0,58021239 -0,77501040|  21,42189876 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Controllo prodotto finito - Svolta 0,61040725 1,24192536 1,41460321 0,99836598 1,71957018 1,11694731 
internamente: conto proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Controllo prodotto finito - Svolta 0,07626367| 15,01546379 0,4867072 0,69102015 0,03663538 2,10709463 
internamente: conto terzi 
2. produzione e/o lavorazione: Etichettatura - Svolta internamente: conto 0,58227132 0,70877724 6,85238784 -0,32927863 1,78477106 3,23185076 
c 

da della produzione e/o lavorazione: Etichettatura - Svolta internamente: conto 0,4525516 6,09554698 -1,57497569 0,16678560 23,52432144 -0,38960253 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Etichettatura - Affidata a terzi -0,06971712 0,47484863 2,71680834 1,46175979 0,46762373|  26,55703158 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Imbustamento prodotto finito - Svolta 0,83570700 1,4591127 4,55632756 176617070 159405554 2,66473194 
internamente: conto proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Imbustamento prodotto finito - Svolta 107828319 7,55935406 131362482 1,1346449 122611700 0,99043415 
internamente: conto terzi 
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VARIABILE CLUSTER 1 | CLUSTER 2 | CLUSTER 3 | CLUSTER 4 | CLUSTER 5 | CLUSTER 6 
a della produzione e/o lavorazione: Imbustamento prodotto finito - Affidata a 168843552 -1,58237270 -0,86862431 1,05218968 -0,27642913| 1444626112 
Materie prime: Lino 0,09579274 0,13481272 0,08511058 0,18864512 0,10731713 0,12191751 
Materie prime: Cotone (compresa la spugna) 0,11637255 0,13297628 0,13950127 0,13331479 0,13501676 0,12064365 
Materie prime: Seta 0,14521099 0,19418207 0,13661932 0,29138050 0,18058676 0,17611556 
Materie prime: Fibre sintetiche 0,10284182 0,10863162 0,10381966 0,08773282 0,08725487 0,10728605 
Monocommittente 0,49415771 -1,64431302 1,35495780 0,47450562 1,99924939 1,41800897 


Dove: 


Monocommittente = 1 se la variabile Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti) è pari ad 1, altrimenti assume valore pari a 0. 


= 
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SUB ALLEGATO 16.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 

applicazione dello studio di settore: 

*- Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


+» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro 34); 


* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto 
*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria”); 


*» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati85); 

«+ Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 
generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


* Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto)/(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


* Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti59); 


«+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 
strumentali mobili34); 


34 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

35 In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all'indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


36 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . îi sensi Aicareì R MIE: tà PINI P 5 s 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività ne Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratoti + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 


Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 


Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 


Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso 
del periodo d’imposta diviso 12. 
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* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti?7). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti)88; 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiatie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR?? - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 


37 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
38 Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
39 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
40 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)3* + Spese pet acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


» Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


* Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 


— 781 —É 
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SUB ALLEGATO 16.D - DISTRIBUZIONI VENTILICHE INDICATORI DI COERENZA 


Cluster 1 - Imprese operanti in conto proprio specializzate nella produzione di tendaggi e tessile per arredamento 


Modalità di 
Indicatore È se 5 1 2 3 4 5 6 IT 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Durata dellesogite (5 Tutti i soggetti 6,55] 19,22) 33,90) 48,97| (6427) 87,30) 115,38) 139,76| 169,15] 204,42| 248,50] 291,21| 351,01| 419,14| 461,82| 572,30| 711,74| 1.073,29] 1.746,96 


giorni) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 0,07 0,31 0,48 0,59 0,69 0,79 0,89 0,98 1,11 1,23 1,35 1,55 1,71 1,97 2,32 2,91 3,87 6,00 11,49 
aggiunto lordo 


Indicatore Monialtà È il 2 3 4 5 6 7) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Margine per addetto cat 67] 0,12) 2,62) 4,68] 646. 7,49) 818] 9,25) 10,11f 11,64) 1250) 13,50) 1466] 1598) 17,04] 1810| 1900) 21,42| 28,31 
non dipendente (in 
migliaia di euro) Sa ctfitoliale 
E ) SREPRIERIA 0,00 4,82) 7,70) 10,00) 11,91] 13,71) 15,17) 1667) 17,95] 1934| 2110) 22,67) 23,50) 2501) 27,07| 28,55) 32,19| 3731] 48,18 


Valore aggiunto lordo Seoppo ntorale 323] 070) 356) 532) 690) 7,81) 8,54] 9,68) 10,75 1217) 13,16) 1426) 1554| 1665) 17,37| 1812| 1902) 2109 27,52 


per addetto (in migliaia 


di curo) n ETA 
) SREpa IRR 1,17 605] 8,67) 10,81) 1271] 1442) 15,96) 17,46) 1861] 20,14| 21,98] 22,95) 23,76) 2501) 26,27) 27,98) 2981] 3391] 39,00 
Indicatore NIEdzA cli 1 2 3 4 5 6 Hi 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


-1,81 14,91 21,49 24,88 28,36 30,22 KA Ei 33,90 35,46 36,89 38,42 40,45 41,60 43,62 46,77 50,76 54,09 60,49 69,45 
dipendenti 


Incidenza del Margine 
sui ricavi 
Imprese con 


-14,60] 5,31) 10,67] 1242) 14,39) 16,10 
dipendenti 


17,96] 18,78] 20,14] 21,41) 23,21) 2444| 2601/2741) 28,69) 30,92) 3444| 36,85 
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Cluster 2 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nella produzione di biancheria e tessile per arredamento 


Modalità di 


Indicatore icon 7 1 Zi Gi 4 5 6 Ti 8 DI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Durata delle scorte (in. ls soggetti 0,00) 0,00) 0,00 3,19) 10,57 21,89] 35,12) 45,07) 61,56| 80,97] 104,18| 12917] 155,34| 186,10| 257,01] 315,39] 404,36| 503,27] 829,95 


giorni) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 0,18 0,41 0,59 0,64 0,73 0,83 0,96 1,03 1,16 1,30 1,38 1,59 1,78 1,99 417 2,92 3,84 4,72 8,29 
aggiunto lordo 


Modalità di 
Indicatore a e Hi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Margine per addetto SgPPI E 2,65) 245) 277) 541) 800) 815) 890) 10,23) 12,94) 1387) 14,88] 17,63] 1957) 21,66] 22,20) 2730) 3541] 4147) 57,25 
non dipendente (in 
migliaia di curo) Gn , 
È Ù Smppo espose 0,16) 7,41) 1285] 15,53) 1705) 1963] 2194) 2298) 2370) 2623) 2796) 3133] 3539) 3780) 4143] 4827) 55,16) 7594) 12671 


Valore aggiunto lordo Gruppo territoriale | 1,6s! 2161 285] 567) 793] 1023| 12560 1337| 1387) 17631 1779 1858) 2208| 2257) 2612| 2692) 3007! 3522) 4009 


per addetto (in migliaia 


di curo) mbe tai 
) FRRRRERORE 6,57| 12,56] 14,97) 16,87] 18,08] 1910) 21,03] 22,53] 23,33] 24,53] 25,23) 26,89] 28,13] 2992) 3195| 3321) 35,42) 37,23] 4899 
Indicatore Nite di 1 2 3 4 5 6 ni 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


17,97] 22,61) 2971] 3509| 36,57] 38,10) 4240) 45,45| 4885 52,39| 5560) 5898| 63,95) 67,33] 6980| 71,70] 75,97] 8105) 84,69 
dipendenti 


Incidenza del Margine 
sui ricavi 


Imprese con 


È -12,54| 3,36] 9,07) 10,83] 12,34| 13,93] 17,13] 18,94] 20,16| 22,16) 23,79) 26,58| 28,33) 30,00] 32,67| 38,34| 43,601 49,58| 53,39 
dipendenti 
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Cluster 3 - Imprese operanti in conto proprio specializzate nella produzione di biancheria 


Indicatore Roca di 1 24 Gi 4 5 6 7) 8 Di] 10 11 12 13 14 Albi 16 17 18 19 
distribuzione 
Durata delle scorte (in Tutti i soggetti 13,53] 29,99) 51,19] 72,64| 84,65| 102,68| 134,07| 168,30| 198,40] 229,02| 264,74| 306,33| 342,56 | 390,29| 450,76] 517,54| 709,04| 1.026,69] 1.444,59 


giorni) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 20,04] 0,35] 0,44 0,52) 0,59) 0,66) 075] 081] 094] 111 127) 147) 161) 179) 208) 239) 301 3,43 601 
aggiunto lordo 


Modalità di 


Indicatore a O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Margine per addetto Sg PPI E 870) 282) 5,61 7,58] 10,84] 1443] 17,20) 1900) 2186) 2511| 26,87] 33,14| 3473) 3710) 4950) 55,18] 65,96) 98,29) 16491 
non dipendente (in 
migliaia di euro) Gruppo territoriale 


-10,94 0,06 6,86 10,85 13,68 15,70 


(3 20,76] 23,55] 26,19) 27,96 30,65) 35,60 46,27) 58,10] 67,90| 85,57| 110,10| 213,79 


Valore aggiunto lordo Gnuppo territoriale | 154/531 7,58| 1097) 1456| 1706| 1889| 21,84| 2337) 2494| 2649) 2691) 2901| 31,14] 3231| 3480| 4242! 4750 6087 


per addetto (in migliaia 


di curo) mbe 
) FRRPREROERO 2291 691| 12,20) 15,34) 16,65] 18,77) 21,58] 23,66] 24,80] 25,87| 26,88) 28,55) 30,61) 3204| 35,30) 38,51) 42,64| 47,87 
Indicatore Nite di 1 2 3 4 5 6 Hi 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


-90,60| -16,94 -3,88 11,34 15,57 18,77 23,88 25,30 27,16 29,61 30,59 32,12 34,83 37,14 38,70 42,21 45,24 49,14 56,99 
dipendenti 


Incidenza del Margine 
sui ricavi 


Imprese con 


Pi -5,46 4,35 5,64 7,09 8,41 9,48 10,60 12,04 12,80 13,41 14,73 15,40 16,88 18,14 19,72 22,10 23,28 26,53 31,84 
dipendenti 
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Cluster 4 - Imprese operanti in conto proprio specializzate nella produzione di tessile per arredamento e biancheria di pregio 


Indicatore te di 1 24 di 4 5 6 Ti 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Durata delle scorte (in Tutti i soggetti 15,26] 37,61) 62,27| 104,50] 131,74| 162,95| 201,50] 263,32| 296,53| 342,97| 388,45| 453,44| 525,02] 600,50| 707,25| 854,79| 1.109,46| 1.713,95] 3.296,96 


giorni) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 0,09 0,23 0,34 0,47 0,57 0,73 0,84 0,98 1,10 1,24 1,36 1,46 1,76 2,06 2,40 3,16 3,78 5,14 8,23 


aggiunto lordo 


Indicatore Roda ci 1 2 3 4 5 6 7 8 o) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Gruppo territoriale | 15971 206. 361 462| 642) 6,53) 7,52) 861 930| 10,21) 10,99) 11,55] 12,26] 13,36) 14,31| 16,62) 21,76] 26,00| 35,24 


Margine per addetto |> 5 i È 
non dipendente (in 
migliaia di curo) Gn ion 
ui Va 24,20 116) 623) 791 9,39] 11,12) 12,36] 1486] 15,89) 17,51) 18,32) 21,23) 22,77] 2435) 2672) 3001) 36,19] 4548) 60,61 
Valore aggiunto lordo SEPPE 730) 2,55) 415) 509) 644 719 9,13] 10,13] 10,99 1210) 12,78] 13,58) 1438) 1627) 1832) 2176| 2591| 29,50 
per addetto (in migliaia |" 
di euro) Gabbo a 
SRSPREROERE 0,28) 516) 7, 935] 1106] 11,68) 13,02) 15,37| 16,35) 1792) 1964 23,00) 2436) 26,73] 28,97| 31,92 44,01 
È Modalità di 
Indicatore È se mi gl 2 3 4 5 6 7 8 O 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


2,73) 14,25) 1841] 21,10) 23,54| 26,14) 28,53] 29,97) 33,76] 35,94| 37,11] 3949| 41,15) 4475) 4655) 4991| 5708) 61,66) 74,58 
dipendenti 


Incidenza del Margine 
sui ricavi 


Imprese con 240,93] -3,62| 3,63) 7,56] 10,74] 12,79) 14,54] 1584] 17,11] 1829) 1931) 2081] 21,96] 2416) 25,46] 2792) 30,79] 35,65] 40,36 
dipendenti 
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Cluster 5 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nella cucitura di biancheria con forte dipendenza dal committente principale 


Modalità di 


Indicatore vasi S 1 2 di 4 5 6 Ti 8 DI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
os delle scorte (in /.rutii soggetti 0,00) 0,90) 000) 0,00) 0,00) 000) 000) 105) 10,95) 20,18) 35,13] 58,39] 81,60| 99,57| 137,79] 182,50| 272,16 647,43 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 0,19) 0,42] 0,64] 0,78] 0,85 1,03) 115) 132) 1,50) 1,62) 171] 207) 2,35) 2,67] 322) 3,66| 539) 6,83) 1562 
aggiunto lordo 


Modalità di 
Indicatore n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Margine per addetto SoeS territoriale 5,13) 000) 2,89) 490) 571 6,29) 6,63) 7,37) 970) 10,60) 12,00) 13,39] 15,39] 17,84) 20,16] 20,68) 24,52| 29,65| 4872 
non dipendente (in Di 
migliaia di curo, Gn , 

5 ) To territoriale 23,47 3,70] 6,25] 8,34| 10,90] 12,28] 13,78] 15,52] 17,53) 20,88] 22,68] 24,13] 26,11] 28,00) 30,12) 35,35| 38,63) 4845) 81,53 
Valore aggiunto lordo Sepe territoriale | =oool 3,68] 493) 629 672) 9101 983) 1022) 1060) 1200] 1507) 1791] 1809) 1875) 2099) 21991 2810) 3270] 4777 
per addetto (in migliaia |” 

di euro) mbe 
) i d territoriale 332] 5,95) 905) 1125) 12,86] 1427) 1576) 17,63] 1987] 21,13] 2283) 24,34 18] 28,69] 30,43) 33,86) 3916) 44,32 
Indicatore sa n SR gl 2 3 4 5 6 Hi 8 O 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 


Imprese senza 


-0,23] 1671) 28,52] 32,79) 37,260 41,58] 5290) 5927| 63,50| 67,63| 70,22) 7295| 7599) 7801] 8136| 84,33) 8740) 90,53] 94,10 
dipendenti 


Incidenza del Margine 
sui ricavi 


Imprese con 


Pi -14,46 2,47 4,59 7,75 9,15 13,07 15,52 1739 20,27 22,52 23,73 28,36 31,49 33,49 36,47 45,05 49,50 57,17 65,52 
dipendenti 
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Cluster 6 - Imprese operanti in conto proprio specializzate nella produzione di biancheria con ciclo produttivo parzialmente esternalizzato 


Indicatore Oca di 1 24 di 4 5 6 7) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
os delle spazte GR ri soggetti 6,64| 14,85) 21,72 32,50]  56,44| 80,80) 102,30| 116,42] 138,62| 152,48| 179,45| 214,56| 243,81] 269,03| 312,80| 394,26|441,82| 560,99| 1.000,85 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 0,07) 0,28) 0,53] 0,69] 0,79) 0,88] 0,93] 106) 116] 1,27) 1,43] 161) 180) 195] 226) 305) 381| 464 8,33 
aggiunto lordo 


Indicatore Rida ci 1 2 3 4 5 6 7 8 0) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Gruppo territoriale 


Margine per addetto |> 5 13,45] 13,45] 13,45] 13,45] 1345) 1815) 18,15] 1815) 1815) 1815) 5465) 5465] 54,65 7387] 73,87) 7387) 8357 
non dipendente (in 
migliaia di euro) Gruppo territoriale 


13,4 -72,40 -3,96 4,94 9,88 16,05 19,06 24,58 26,71 36,52 43,16 53,58 61,85 76,12 85,66 94,57| 118,76| 178,54| 239, 


a 
S 


314,21 


Valore aggiunto lordo Gruppo territoriale | 13,45! 13,45| 1345| 1345| 1815] 1815| 1815f 1815) 3292) 32921 3292) 3729) 3729 3729) 3729] 5447) 54471 5447 6034 


per addetto (in migliaia 


di euro) Bribio n 
) SRRPREROE 20,72) 10,14) 16,05) 19,13) 24,78] 26,47| 27,59) 2874] 30,95] 3302) 36,68) 41,39] 43,53) 46,82) 4874| 50,42| 54,69) 62,55) 70,59 
Indicatore Dior di 1 2 3 4 5 6 Hi 8 Db, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


; -58,71| -13,74) -10,80) 041] 486] 619f 6,98] 9,92] 12,49/ 15,92) 22,84) 2441] 30,70] 30,92| 31,39] 32,56] 3445) 3905) 43,26 
dipendenti 


Incidenza del Margine 
sui ricavi 


Imprese con 


È -18,13] -0,68| 297) 3,87) 5,7) 638] 7,65] 802) 8,18 9,31) 1021) 11,82) 12,75) 1398| 1488| 15,581 17,19) 20,29) 2479 
dipendenti 
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SUB ALLEGATO 16.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Cluster si odalia di Li 
stribuzione Soglia Soglia 
minima massima 

Imprese senza dipendenti 21,49 95,00 

3 Imprese con dipendenti 0,67 80,00 

Imprese senza dipendenti 7,97 95,00 

Ù Imprese con dipendenti 2,34 80,00 

Imprese senza dipendenti DT 95,00 

i Imprese con dipendenti 9,48 80,00 

Imprese senza dipendenti 8,41 95,00 

i Imprese con dipendenti 0,74 80,00 

E Imprese senza dipendenti 28,52 95,00 

Ù Imprese con dipendenti 3,07 80,00 

Imprese senza dipendenti 5,92 95,00 

s Imprese con dipendenti 9,31 80,00 

SSA Modalità di Durata delle scorte (in giorni) Read ai Aalote 
distribuzione 
Soglia minima | Soglia massima | Soglia minima | Soglia massima 

1 Tutti i soggetti 0,00 462,00 0,31 99.999,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 404,00 0,41 99.999,00 
c: Tutti i soggetti 0,00 518,00 0,35 99.999,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 601,00 0,23 99.999,00 
5 Tutti i soggetti 0,00 353,00 0,42 99.999,00 
6 Tutti i soggetti 0,00 442,00 0,28 99.999. 00 


== agi 
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Margine per addetto non 5 
5 RITIRI RARI Valore aggiunto lordo per 
dipendente (in migliaia di EIA O 
Modalità di addetto (in migliaia di euro) 
Cluster ST È euro) 
distribuzione 
Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
i Gruppo territoriale 2, 5 5,54 99.999,00 5,54 100,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 20,14 99.999,00 20,14 200,00 
Gruppo territoriale 2, 5 7,63 99.999,00 7,63 100,00 
2 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,03 99.999,00 21,03 200,00 
è Gruppo territoriale 2, 5 7,06 99.999,00 7,06 100,00 
” Gruppo territoriale 1, 3, 4 23,66 99.999,00 23,66 200,00 
P Gruppo territoriale 2, 5 4,38 99.999,00 4,38 100,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,75 99.999,00 21,75 200,00 
A Gruppo territoriale 2, 5 7,91 99.999,00 7,91 100,00 
ì Gruppo territoriale 1, 3, 4 21:13 99.999,00 21,13 200,00 
Gruppo territoriale 2, 5 8,15 99.999,00 8,15 100,00 
6 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 24,78 99.999,00 24,78 200,00 
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SUB ALLEGATO 16.F - DISTRIBUZIONI VENTILICHE INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Cluster 1 - Imprese operanti in conto proprio specializzate nella produzione di tendaggi e tessile per arredamento 


n Modalità di 
Indicatore a n 1 2 3 4 b 6 IZ) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dz 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
strumentali mobili l-ruttii soggetti 0,00) 0,00] 0,00) 0,00] 0,00) 0,38] 1,24] 2,00 291] 393] 472) 590) 705) 823] 980) 11,67) 1304) 15,39] 1812 
rispetto al valore degli i 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti vr iii soppetti 000) 000) 600) 7,63] 13,43 1831] 1832) 1903] 2037) 2046) 21,38) 21,38 23,62 27,80] 27,92) 40,40| 59,63 
di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui |Tutti i soggetti 0,00) 009) 021] 033) 043] 053] 065] 078] 089) 102) 119] 141] 159) 182) 214) 253] 289) 380) 5,60 
ricavi 
Mocateirdesie Tutti i soggetti 6,55] 19,22) 33,90] 48,97| 64,27| 87,30] 115,38] 139,76] 169,15] 204,42| 248,50] 291,21| 351,01| 419,14| 461,82| 572,30] 711,74|1.073,29 | 1.746,96 
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Cluster 2 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nella produzione di biancheria e tessile per arredamento 


n Modalità di 
Indicatore es > 1 24 di 4 5 6 T) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
ssamentati mobili lrursii scgpeni o,00f ooo) 000) 0,29) 072) 1,25) 1,65) 219] 246) 350) 426) 492) 653) 7,30) 8,54) 10,58) 1221) 1395) 16,30 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti | Li; soggetti ooo) 000) 000) 037] 196) 2,59] 1147] 11,51) 1230) 1393] 1507) 17,74) 2179] 2290] 23,82) 2455) 2917) 3184) 63,96 
di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui | Tutti i soggetti 0,13] 029) 0,34] 043] 0,55] 0,638] 072] 081] 091] 106) 116) 131) 159) 177) 202) 240) 292) 3410 575 
ricavi 
nia Tutti i soggetti 0,00) 0,00) 0,00 3,19) 10,57) 21,89] 35,12) 45,07) 61,56| 80,97] 104,18| 129,17] 155,34| 186,10| 257,01] 315,39| 404,36| 503,27] 829,95 
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Cluster 3 - Imprese operanti in conto proprio specializzate nella produzione di biancheria 


4 Modalità di 
Indicatore en 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 4 15 16 7 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
ssramentali mobili Tutti i soggetti 000) 000) 0,33) 1,11 1,68] 2,42) 308) 360) 412) 467] 547) 621 714) 820) 9,52) 1072) 1214) 1484) 1912 
rispetto al valore degli E 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contrat. |.r_ i soggetti 0,00] 000] 3,75) 7,95] 1015) 1094) 13,39] 15,22) 21,43] 2270] 2410] 25,43] 2572) 2697| 2829] 2986) 3071) 37,48) 4951 
di locazione finanziaria ù 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui |Tutti i soggetti 007) 017] 026) 037] 047) 057) 067 076) 088] 14010 ni0f 122) 143) 177) 215) 256) 301) 426) 621 
ricavi 
Fao Tutti i soggetti 13,53]  2999| 51,19) 72,64] 84,65| 102,68) 134,07| 168,30] 198,40| 229,02| 264,74| 306,33| 342,56] 390,29] 450,76| 517,54| 709,04|1.026,69 | 1.444,59 
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Cluster 4 - Imprese operanti in conto proprio specializzate nella produzione di tessile per arredamento e biancheria di pregio 


A Modalità di 
Indicatore en 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 su 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
ssramentali mobili Tutti i soggetti 000) ooo) 0,00) 0,00) 000) 0,54 1,51 233) 313] 3,96) 498) 645f 774) 915) 1090) 12,56) 1360) 1606) 1927 
rispetto al valore degli E 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contrat. |.r_ 1}; soggetti 0,00) 0,00) 000) 0,00] 646) 13,55) 17,15] 2111| 21,46) 21,46] 21,62) 2246] 23,09] 2549) 2605|] 3329) 3329) 37,99| 100,00 
di locazione finanziaria ù 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui |Tutti i soggetti ooo] 0,02) 0,16) 0,27] 0,39) 0,53) 0,64] 0,76) 0,88) 100) 1131 135] 1,58] 186) 232] 270) 327) 449] 959 
ricavi 
Fia Tutti i soggetti 15,26] 37,61] 62,27] 104,50) 131,74| 162,95| 201,50| 263,32| 296,53| 34297| 388,45| 45344| 525,02| 600,50| 707,25| 854,79|1.109,46|1.713,95 |3.296,96 
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Cluster 5 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nella cucitura di biancheria con forte dipendenza dal committente principale 


é Modalità di 
Indicatore Sona) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
strumentali mobili | ‘Tutti soggetti 0,00) 000) 0,00) 000) 0,00 000] 1,28] 2,24) 298) 3,80] 471) 601] 7,24) 825| 1041] 12,02) 13,58) 1573) 19,43 
rispetto al valore degli ù 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contrat. |.r_,;i soggetti 0,00] 000) 6,60) 10,17| 13,94) 1440) 1492] 17,88) 19,99] 20,22] 23,44) 25,64| 27,75) 27,81) 2885) 3300) 35,54| 3564| 53,62 
di locazione finanziaria ù 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui |'Tutti i soggetti 0,00 0,00 001 0,10 0,25 0,33 0,40 0,53 0,67 0,82 0,93 1,10 1,33 1,62 1,87 2,34 2,90 4,25 8,57 
ricavi 
Fo Tutti i soggetti 000) 0,00) 0,00) 0,00| 0,00 0,00) 0,00 105) 1095] 20,18] 35,13] 58,39) 81,60) 99,57| 137,79] 182,50] 27216) 352,55| 647,43 
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Cluster 6 - Imprese operanti in conto proprio specializzate nella produzione di biancheria con ciclo produttivo parzialmente esternalizzato 


Modalità di 


Indicatore as n 1 2 3 4 Gi 6 Ti 8 DI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
strumentali mobili 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 


Tutti i soggetti 0,00] 1,28] 1,52) 2,81] 3,09] 3,38] 3,89] 4,59] 4890 5,67) 646] 7,05] 7,19 8,94] 9,33] 10,49) 11,68| 13,59] 16,84 


Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti 
di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli 
stessi 


Tutti i soggetti 0,00) 0,81 190) 6,81) 6,98] 10,80) 11,28) 11,64] 12,45 13,42) 17,76] 21,291 22,07| 25,58|] 27,52] 3217) 33,85] 3802| 38,48 


Incidenza dei costi 


residuali di gestione sui |Tutti i soggetti 015) 0,25) 035) 0,44] 0,49) 0,57) 0,65] 073) 096] 147) 147) 160) 175) 181) 231) 278) 321) 439) 700 
ricavi 
Durata delle scorte. (in gii soggetti 6,64| 14,85] 21,72) 32,50] 56,44| 80,80| 102,30] 116,42| 138,62] 152,48| 179,45) 214,56| 243,81| 269,03| 312,80| 394,26| 441,82| 560,99 | 1.000,85 


giorni) 
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SUB ALLEGATO 16.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli ammortamenti 


n n pon Incidenza dei costi per beni 
per beni strumentali mobili 


mobili acquisiti in dipendenza di 


Cluster Modalità di SRD ileloe chi stesi contratti di locazione finanziaria 
distribuzione Poni erncni DISSI rispetto al valore degli stessi 

ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 

L Tutti i soggetti 25,00 50,00 

2 Tutti i soggetti 25,00 50,00 

3 Tutti i soggetti 25,00 50,00 

4 Tutti i soggetti 25,00 50,00 

5 Tutti i soggetti 25,00 50,00 

6 Tutti i soggetti 25,00 50,00 


Incidenza dei costi residuali di 


ità di i Ri ia Durata dell te (in giorni 
Cluster Modalità di gestione sui ricavi utata delle scorte fn giorni) 
distribuzione . = = = 
Soglia massima Soglia massima 

1 Tutti i soggetti 3,00 462,00 
2 Tutti i soggetti 3,00 404,00 
3 Tutti i soggetti 3,00 518,00 
4 Tutti i soggetti 3,00 601,00 
5 Tutti i soggetti 3,00 353,00 


6 Tutti i soggetti 3,00 442,00 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


SUB ALLEGATO 16.H - COEFFICIENTI DELLE FUNZIONI DI RICAVO 


VARIABILE CLUSTER 1 | CLUSTER2 | CLUSTER 3 | CLUSTER 4 | CLUSTER 5 | CLUSTER 6 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed 
enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre 
prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai 
soci per l'attività di amministratore (società di persone) + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto 
di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 


S 1,0876 - - - >; 


Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività 
dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone) 


CVPROD = 1,0477 = = n. Ss 


- - - 1,0632 e 1,2402 


Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale e familiari diversi (percentuale 
di lavoro prestato diviso 100), Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) 
e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio), differenziale relativo alla 
territorialità del livello delle retribuzioni 


COSTI TOTALI elevato a 0,98 = = 1,4049 = 1,2898 L. 
COSTI TOTALI elevato a 0,99 1,2478 - - = = =) 
COSTI INTERMEDI - 2 - = = 1,0209 
COSTI INTERMEDI elevato a 0,99 - - - 1,2005 - - 
VBS elevato a 0,40) 249,9869 305,0598 3 - v - 
VBS elevato a 0,50) - - 67,8695 86,4200 140,5110 - 
- - È E -| 184,6778 


31.621,2933| 34.460,7269| 28.077,1401| 35.397,1718| 24.666,9215 - 


VBS, quota fino a 105000 euro elevato a 0. 


Dove: 
CVPROD = valore massimo tra (Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi) e 0; 


COSTI INTERMEDI = CVPROD + Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi + Costo per beni mobili acquisiti in 


dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali; 


COSTI TOTALI = COSTI INTERMEDI + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di 


persone); 


Valore beni strumentali mobili 


Valore dei beni strumentali — Valore dei beni strumentali relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. 
VBS = valore massimo tra Valore beni strumentali mobili e 700; 


Il differenziale territoriale riferito ad una variabile della funzione di ricavo è calcolato moltiplicando la variabile stessa per il valore dell’indicatore relativo alla territorialità utilizzata. 


L'indicatore assume valori non negativi e non superiori all'unità. 
() La variabile viene rideterminata in base alla durata dell'attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. Inoltre l'esclusione del primo socio è a capienza del totale dei soci. 


- Variabili contabili espresse in euro 
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ALLEGATO 17 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE WD12U 


PRODUZIONE E COMMERCIO AL 
DETTAGLIO DI PRODOTTI DI PANETTERIA 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L'evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un'attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore WD12U, evoluzione dello 
studio VD12U. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore WD12U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 
2007: 


+ 10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi; 


* 47.24.10 - Commercio al dettaglio di pane. 


L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello VD12U 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 26.680. 


Nella prima fase di analisi 1.711 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un’incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 377 
posizioni. 

I motivi di scarto sono stati: 

«quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 

«quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 


«quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 
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«quadro F (elementi contabili) non compilato; 

» comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 

» errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia di attività (quadro C); 

«+ errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C); 

* errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti commercializzati (quadro D); 

* errata compilazione delle percentuali relative alle vendite con scontrino o con emissione di fattura (quadro 
D); 


» incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scatti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 24.592. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


+ un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


+ un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della C/ster Anabysis, applicata ai risultati dell’ Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


L’utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della C/uster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di e/ustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 17.A. 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appartenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 
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DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, per ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 
anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 
è » 
ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 


* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stess; 

«è Durata delle scorte4; 

* Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi$; 


» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 17.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica” anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stebwise’8. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell'impresa. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

5 L’indicatore verifica che la somma del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi non assuma valore negativo o uguale a 
Zero. 
6 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 

7 Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, per gli indicatori “Incidenza del costo del venduto e del 
costo per la produzione di servizi sui ricavi” e “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel 
denominatore delle relative formule. 

8 Il metodo smise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione lackmard inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo s/gp/se, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte pet verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 
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Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici 
legate al luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già 
rilevate con la Cluster Analysis. 


A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dei seguenti studi: 


» “Territorialità generale”9; 


» ‘’Territorialità del livello delle retribuzioni definita su dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 
2011?219; 


» ‘’Territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali definita su dati degli Studi di Settore 
riferiti al periodo d'imposta 2011”?!!, 


La territorialità generale differenzia il territorio nazionale sulla base delle caratteristiche dello sviluppo 
socioeconomico del territorio, in rapporto al grado di benessere, al livello di qualificazione professionale ed alla 
struttura economica, pet comune. 


La territorialità del livello delle retribuzioni differenzia il territorio nazionale sulla base dei livelli retributivi per 
settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


La territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali differenzia il territorio nazionale sulla base 
dei livelli dei canoni di affitto dei locali commerciali per comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo si è operato nel seguente modo: 


» le aree della territorialità generale sono state rappresentate con un insieme di variabili dummy!? ed è stata 
analizzata la loro interazione con la variabile “Costo del Venduto + Costo per la produzione di servizi”; 


+ illivello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile standardizzata che varia da zero a uno ed è 
stata analizzata la sua interazione con la variabile “Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda 
coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in partecipazione 
(percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo 
socio”; 


+ illivello dei canoni di affitto dei locali commerciali è stato rappresentato con una variabile standardizzata che 
varia da zero a uno ed è stata analizzata la sua interazione con la variabile “Costo del Venduto + Costo per la 
produzione di servizi”. 


Nel Sub Allegato 17.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


9 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 

10 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale. 

11 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 

12 Una variabile dummy è una variabile che può assumere valore 0 o 1. Ad esempio, la variabile dummy relativa alla prima area territoriale 
assume valore 1 quando il soggetto esercita la propria attività nella prima area territoriale, mentre assume valore 0 per tutte le altre aree 
territoriali. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«e Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 17.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei!3. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!4. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei'!5. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 17.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


ANALISI DELLA COERENZA 


L’analisi della coerenza permette di valutare l'impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili c/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l'efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 


13 Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo stese partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
14 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w;= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
15 La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


3 —Maxfw},w3,...v,]} 


Prob; = 
x MAT Ia} 


k=1 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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«e Durata delle scorte!; 

» Valore aggiunto lordo per addetto; 

* Incidenza del Margine sui ricavi!“; 

«Margine per addetto non dipendente!; 

* Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti; 
«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo?!, 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 17.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, pet ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche? 
ifferenziate per gruppo omogeneo; per gli indicatori ore aggiunto lordo per addetto” e argine per 
diff: te per grupp gi pet gli indicatori “Val ggiunto lordo per addetto” e “Margine p 
addetto non dipendente” anche sulla base della “territorialità generale”?3 a livello comunale; per l’indicatore 
“Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”24. I valori 
delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente 
plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori “Valore 
aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area 
erritoriale di appartenenza; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della 
territoriale di appart ; pet l'indicatore “Incid del Margi si tenut to dell 
presenza/assenza del personale dipendente. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 17.D. 
I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 17.E. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scorte” se il valore dell'indicatore si posiziona all’interno 
dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?5 o 
indeterminato? il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente pet l’indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
88 8E 

posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 

mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l’indicatore è calcolabile e se il 
DÒ Ò 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti il 
valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc.. 

L’indicatore misura l’incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

197: 3 ; : ; tu ? î È sa ch 
L’indicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 

dell’impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 

risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

20/0 a Nan . ea È 0a O ; n # . , 7 

L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l’utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 

al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

21414; ‘ r È ‘ . + iv . 7 

L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

22 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

23 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale. 

24 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 

25 Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pari a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

26 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 


— 804 — 
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Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, se il valore 
dell’indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l'indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. Per gli indicatori ‘Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non 
dipendente” tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse 
aree territoriali. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 
Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili?; 

* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi; 


«e Durata delle scorte?; 
* Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi; 


*. Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavP!, 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 17.C. 


27 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

28 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

29 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

30 L’indicatore verifica che la somma del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi non assuma valore negativo o uguale a 
Zero. 

31 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altte componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente, ad eccezione dell’ indicatore “Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di 
servizi sui ricavi”, le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valori delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. Per l'“Incidenza del costo del venduto e del 
costo per la produzione di servizi sui ricavi” sono stati ritenuti normali i soggetti con valore positivo 
dell’indicatore. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 17.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 17.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro”, 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 2,2564). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile ‘Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria”, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei ‘Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 0,6531). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 


32 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pari 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali?4, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica. 


INCIDENZA DEL COSTO DEL VENDUTO E DEL COSTO PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI SUI 
RICAVI 


L’indicatore risulta non normale quando è calcolabile e assume un valore negativo o uguale a zero. 


In tale caso, si determina il valore normale di riferimento del “Costo del venduto + Costo per la produzione di 
servizi”, moltiplicando i “Ricavi da congruità e da normalità”3% per il coefficiente di determinazione del nuovo 
“Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, diviso 100. 


Il coefficiente di determinazione del nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è stato 
individuato, distintamente per gruppo omogeneo, selezionando il valore mediano dell’indicatore, calcolato sulla 
base dei dati dichiarati dai soggetti normali per l’indicatore in oggetto (vedi tabella 1). 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione del nuovo “Costo del venduto + Costo 
pet la produzione di servizi” è ottenuto come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei 
coefficienti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica. 


33 L’indicatore “Durata delle scorte” risulta non normale quando è calcolabile e vengono contemporaneamente verificate le seguenti 
condizioni: 

e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica; 

e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 


34Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali + Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


35 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

36 Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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Tabella 1- Coefficienti di determinazione del nuovo "Costo del venduto + 
Costo per la produzione di servizi" 


Cluster Valore mediano 
1 39,18 
2 36,34 
3 40,87 
4 62,30 
DI 38,95 
6 38,75 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità”37, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (c/uster), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 2). 


Tabella 2 — Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 
da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,2170 
2 1,1376 
3 1,1619 
4 1,1235 
5 1,1588 
6 1,1644 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo puntuale di cluster” come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


37 Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ticavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza del costo del venduto e 
del costo per la produzione di servizi sui ricavi”. 
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Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, per 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%38, Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster”39. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


Al ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’ Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


NellAllegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 17.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 


38 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 
estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell’effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - )%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l’intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 

39 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


P-392*s vxcx 
dove: 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 


attraverso la seguente formula: 


opportunamente pesate per controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità; 
® sè la radice quadrata del Mean Square Error (RMSE); 
e xèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 
e 3,92 è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di S#def che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ” e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell’Allegato 24. 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 17.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 
- tipologia di attività; 

- specializzazione produttiva; 

- tipologia della clientela. 


Per quanto riguarda la tipologia di attività si distinguono imprese che effettuano produzione con vendita diretta 
al dettaglio di prodotti propri (cluster 1), forni che effettuano prevalentemente produzione senza vendita diretta 
al dettaglio (cluster 2 e 6), negozi che commercializzano prodotti acquistati da terzi (cluster 4) dalle restanti che 
effettuano attività mista. 


Nell’ambito della tipologia di attività sono state evidenziate le seguenti specializzazioni: 
- produzione di pane e prodotti da forno (cluster 1, 2 e 6); 
- produzione di pane e dolciumi (cluster 5). 


nfine, la tipologia della clientela ha permesso di distinguere imprese con attività di vendita orientata 
Infine, la tipologia della clientela ha p di disting p ttività di dit tat 
prevalentemente ai commercianti al dettaglio (cluster 6), alla grande distribuzione ed ai commercianti al dettaglio 
(cluster 2) ed ai privati (cluster 1, 3, 4 e 5). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l’indicazione di valori 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - FORNI CON PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA AL DETTAGLIO DI PANE E PRODOTTI DA 
FORNO 


NUMEROSITÀ: 8.820 


Il cluster è formato in prevalenza da ditte individuali (69% dei casi) ed, in misura minore, da società di persone 
(28%), con presenza di 2 addetti, di cui 1 dipendente. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono formate da 53 mq di produzione, 15 mq di magazzino e 
21 mq di locali destinati alla vendita al dettaglio. 


Le imprese appartenenti al cluster effettuano produzione con vendita diretta al dettaglio di prodotti propri (87% 
dei ricavi), prevalentemente con scontrino (87% dei ricavi), per una clientela formata soprattutto da privati (85% 
dei ricavi); l’area di mercato è limitata all'ambito comunale. 


Tra le tipologie di prodotti commercializzati, 184% dei ricavi deriva da pane e prodotti da forno di produzione 
propria. 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 1 impastatrice, 1 armadio frigorifero, freezer, 1 spezzatrice, 1 
bilancia, 1 forno elettrico (40% dei casi), 1 forno di altra tipologia (a gas, a gasolio, ecc.)(43%), 1 formatrice 
(48%) e 5 metri lineari di scaffali; è inoltre presente 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a t. 
3; 


CLUSTER 2 - FORNI CON PRODUZIONE DI PANE E PRODOTTI DA FORNO, CON ATTIVITÀ DI VENDITA 
ORIENTATA PREVALENTEMENTE ALLA GRANDE DISTRIBUZIONE ED AL COMMERCIO AL 
DETTAGLIO 


NUMEROSITÀ: 802 


Le imprese appartenenti al cluster sono prevalentemente società (di persone nel 50% dei casi e di capitali nel 
23%) ed, in misura minore, ditte individuali (27%), con una struttura formata da 8 addetti, di cui 6 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 252 mq di produzione, 103 mq di magazzino e 30 
mq di uffici. Sono inoltre presenti 31 mq di locali destinati alla vendita al dettaglio. 
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Le imprese appartenenti al cluster effettuano principalmente produzione senza vendita diretta al dettaglio (73% 
dei ricavi) ed, in misura minore, con vendita diretta al dettaglio (21%). La vendita con emissione di fattura genera 
il 79% dei ricavi. 


La clientela è formata soprattutto da grande distribuzione e distribuzione organizzata (33% dei ricavi), 
commercianti al dettaglio (25%) e privati (19%), su un’area di mercato che si estende dalla provincia alle regioni 
limitrofe. 


Tra le tipologie di prodotti commercializzati di produzione propria prevalgono pane e prodotti da forno (86% 
dei ricavi). 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 3 impastatrici, 2 forni di altre tipologie (a gas, a gasolio, ecc.), 2 
armadi frigoriferi, freezer, 1 spezzatrice, 1 formatrice, 1 gruppo formatore, 1 bilancia, 2 forni elettrici (35% dei 
casi), 1-2 banconi frigoriferi (32%), 1 sfogliatrice (42%), 1 linea automatica di produzione (36%) e 11 metri lineari 
di scaffali; sono inoltre presenti 3 automezzi con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 


CLUSTER 3 - FORNI SPECIALIZZATI NELLA PRODUZIONE DI PANE E PRODOTTI DA FORNO, CON 
VENDITA DIRETTA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI PROPRI E DI TERZI 


NUMEROSITÀ: 5.445 


Il cluster è formato in prevalenza da ditte individuali (49% dei casi) e società di persone (47%), con una struttura 
composta da 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 69 mq di produzione, 28 mq di magazzino e 43 
mq di locali destinati alla vendita al dettaglio. 


Le imprese appartenenti al cluster effettuano produzione con vendita diretta al dettaglio (63% dei ricavi) e 
commercializzazione di prodotti di terzi (23%), con scontrino (81% dei ricavi) ed, in misura minore, con 
emissione di fattura (19%) La clientela è formata soprattutto da privati (79% dei ricavi) e commercianti al 
dettaglio (11%), su un’area di mercato comunale e provinciale. 


Tra le tipologie di prodotti commercializzati, il pane e prodotti da forno di produzione propria sono prevalenti 
(66% dei ricavi). 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 2 impastatrici, 1 forno di altra tipologia (a gas, a gasolio, ecc.), 2 
armadi frigoriferi, freezer, 1 bancone frigorifero, 1 spezzatrice, 1 formatrice, 2 bilance, 1 forno elettrico (43% dei 
casi), 1 sfogliatrice (42%), 1 gruppo formatore (48%) e 17 metri lineari di scaffali; è inoltre presente 1 automezzo 
con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 


CLUSTER4 - ESERCIZI COMMERCIALI CON VENDITA DI PANE E DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
NUMEROSITÀ: 2.628 


Il cluster è formato in prevalenza da ditte individuali (69% dei casi) ed, in misura minore, da società di persone 
(27%), con 1-2 addetti. Il personale dipendente è presente solo nel 33% dei casi. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono formate da 31 mq di locali destinati alla vendita al 
dettaglio e 10 mq di magazzino. 


Le imprese appartenenti al cluster effettuano quasi esclusivamente la commercializzazione di prodotti acquistati 
da terzi (93% dei ricavi) con emissione di scontrino (97% dei ricavi). La clientela è formata soprattutto da privati 
(93% dei ricavi), su un’area di mercato comunale. 


Tra i prodotti commercializzati di produzione di terzi, prevalgono pane e prodotti da forno (64% dei ricavi), 
pasticceria e dolciumi (9%), bevande (5%) ed altri prodotti alimentari (11%). Nel 29% dei casi, il 70% degli 
acquisti è rappresentato da prodotti intermedi di panetteria, pasticceria e focacceria acquistati da altre imprese. 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 9 metri lineari di scaffali, 1 armadio frigorifero, freezer, 1 
bancone frigorifero, 1 bilancia e 1 forno elettrico (33% dei casi). 


CLUSTER5 - FORNI CON PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA AL DETTAGLIO DI PANE E DOLCIUMI 
NUMEROSITÀ: 2.520 


Il cluster è formato in prevalenza da società di persone (50% dei casi) e ditte individuali (41%), con una struttura 
composta da 5 addetti, di cui 3 dipendenti. 
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Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono pari a 89 mq di produzione, 30 mq di magazzino e 39 
mq di locali destinati alla vendita al dettaglio. 


Le imprese appartenenti al cluster effettuano principalmente produzione con vendita diretta al dettaglio (70% dei 
ricavi) ed, in misura minore, senza vendita diretta al dettaglio (19%). La commercializzazione dei prodotti 
acquistati da terzi genera 1°11% dei ricavi. La vendita con scontrino e quella con emissione di fattura generano 
rispettivamente il 75% ed il 25% dei ricavi. 


La clientela è formata soprattutto da privati (73% dei ricavi) ed, in misura minore, da commercianti al dettaglio 
(14%), su un’area di mercato comunale e provinciale. 


Tra le tipologie di prodotti commercializzati di produzione propria prevalgono pane e prodotti da forno (63% 
dei ricavi) e pasticceria e dolciumi (21%). Nel 46% dei casi il 23% dei ricavi deriva da pizza e pasticceria salata 
fresche. 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 2 impastatrici, 1 forno elettrico, 1 forno di altra tipologia (a gas, a 
gasolio, ecc.), 3 armadi frigoriferi, freezer, 1 bancone frigorifero, 1 spezzatrice, 1 formatrice, 1 sfogliatrice, 1 
friggitrice, 2 bilance, 2 miscelatrici (28% dei casi), 1 cuocitore (31%), 1 gruppo formatore (35%) e 13 metri lineari 
di scaffali; è inoltre presente 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 


CLUSTER 6 - FORNI CON PRODUZIONE DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PREVALENTEMENTE SENZA 
VENDITA DIRETTA AL DETTAGLIO 


NUMEROSITÀ: 3.960 


Le imprese appartenenti al cluster sono prevalentemente ditte individuali (62% dei casi) ed, in misura minore, 
società di persone (33%), con presenza di 2 addetti, di cui 1 dipendente. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono formate da 80 mq di produzione e 21 mq di magazzino. 


Le imprese appartenenti al cluster effettuano principalmente produzione senza vendita diretta al dettaglio (76% 
dei ricavi) ed, in misura minore, con vendita diretta al dettaglio (21%). La vendita con emissione di fattura genera 
81% dei ricavi. 

La clientela è formata soprattutto da commercianti al dettaglio (61% dei ricavi) ed, in misura minore, privati 
(14%), su un’area di mercato comunale e provinciale. 

Tra le tipologie di prodotti commercializzati di produzione propria prevalgono pane e prodotti da forno (90% 
dei ricavi). 


La dotazione di beni strumentali è costituita da: 2 impastatrici, 1 forno di altra tipologia (a gas, a gasolio, ecc.), 1 
armadio frigorifero, freezer, 1 spezzatrice, 1 formatrice, 1 bilancia, 1 forno elettrico (27% dei casi), 1 forno a 
legna (27%) e 1 automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5. 
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SUB ALLEGATO 17.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 
applicazione dello studio di settore: 


«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto 
*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria!°); 


+ Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati?!); 

*. Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi = (Costo del 
venduto + Costo per la produzione di servizi)*100/Ricavi dichiarati*; 


* Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 
generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


» Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto) /( Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


4° La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

4! In fase di applicazione dell'indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
mmortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza del costo del venduto e 
del costo per la produzione di servizi sui ricavi”. 


DD 


In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 
Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 


all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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* Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000) / (Numero Addetti non Dipendenti); 
«+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 


strumentali mobili); 
* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti*4). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti)f5; 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


e Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 


4 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 


Il titolare è pati a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 


Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 


Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 


4 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 


Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell’impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pati a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 


45 Se la vatiabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
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aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR“ - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Fsistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


* Ricavi dichiarati” = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 


93, comma 5, del TUIR; 


* Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi) + Spese pet acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


» Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 


46 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 


comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
4 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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SUB ALLEGATO 17.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Cluster ema da 
distribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
Imprese senza dipendenti 34,00 80,00 
i Imprese con dipendenti 17,00 60,00 
Imprese senza dipendenti 22,00 80,00 
È Imprese con dipendenti 9,00 60,00 
Imprese senza dipendenti 25,00 80,00 
ù Imprese con dipendenti 5,00 60,00 
Imprese senza dipendenti 20,00 80,00 
2 Imprese con dipendenti 0,00 60,00 
Imprese senza dipendenti 30,00 80,00 
o Imprese con dipendenti 4,00 60,00 
Imprese senza dipendenti 28,00 80,00 
o Imprese con dipendenti 3,00 60,00 


Durata delle scorte (in Resa del capitale rispetto al 
Modalità di giorni) valore aggiunto lordo 
Cluster ue: c n È P x 
distribuzione Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
1 Tutti i soggetti 0,00 90,00 0,40 99.999,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 80,00 0,35 99.999,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 80,00 0,40 99.999,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 70,00 0,45 99.999,00 
5 Tutti i soggetti 0,00 70,00 0,40 99.999,00 
6 Tutti i soggetti 0,00 100,00 0,35 99.999,00 
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A Margine per addetto non 
Valore aggiunto lordo per A fa SR 
EEA OAnÀ dipendente (in migliaia di 
Modalità di addetto (in migliaia di euro) 
Cluster OO È euro) 
distribuzione 
Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
Gruppo territoriale 2, 5 17,00 80,00 17,00 99.999,00 
1 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 19,00 90,00 19,00 99.999,00 
3 Gruppo territoriale 2, 5 25,00 80,00 25,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 30,00 90,00 30,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 21,00 80,00 21,00 99.999,00 
3 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 23,00 90,00 23,00 99.999,00 
4 Gruppo territoriale 2, 5 13,00 80,00 13,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 15,00 90,00 15,00 99.999,00 
5 Gruppo territoriale 2, 5 21,00 80,00 21,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 25,00 90,00 25,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 18,00 80,00 18,00 99.999,00 
6 
Gruppo territoriale 1, 3, 4 21,00 90,00 21,00 99.999,00 
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SUB ALLEGATO 17.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli 
ammortamenti per 
.. ,. | Durata delle scorte (in |beni strumentali mobili 
Cluster Modalità di giorni) rispetto al valore degli 
distribuzione stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 90,00 25,00 
2 Tutti i soggetti 80,00 25,00 
3 Tutti i soggetti 80,00 25,00 
4 Tutti i soggetti 70,00 25,00 
5 Tutti i soggetti 70,00 25,00 
6 Tutti i soggetti 100,00 25,00 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in A A 7 
c c .| Incidenza dei costi 
... ,, | dipendenza di contratti SCA RE 
Cluster Modalità di | di locazione finanziaria Se ai 
distribuzione | rispetto al valore degli 
stessi 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 55,00 3,00 
2: Tutti i soggetti 55,00 3,50 
3 Tutti i soggetti 55,00 2,50 
4 Tutti i soggetti 55,00 2,00 
5 Tutti i soggetti 55,00 3,00 
6 Tutti i soggetti 55,00 3,00 
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ALLEGATO 18 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE WD13U 


NOBILITAZIONE DEI TESSILI 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L’evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un'attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore WD13U, evoluzione dello 
studio VD13U. 


L'attività economica oggetto dello studio di settore WD13U è quella relativa al seguente codice ATECO 2007: 


» 13.30.00 - Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari. 


L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello VD13U 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 1.287. 


Nella prima fase di analisi 186 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un’incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche pet 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 47 
posizioni. I motivi di scarto sono stati: 


+ quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 
«quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 


«quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 


+ quadro F (elementi contabili) non compilato; 


+ comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 
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+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione e/o lavorazione e commercializzazione (quadro 
O); 

» errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C); 

«+ errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia di attività (quadro D); 

» errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti in lavorazione (quadro D); 


+ incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 1.054. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


»  un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


«+ un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della Cluster Anabysis, applicata ai risultati dell’ Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppate le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


L’utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
l'aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di e/ustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 18.A. 


! Nella fase di C/uster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appartenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 
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DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, pet ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all’andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
E rtuno rilevare che prima di definire il modello di regressi tata effettuata un’analisi sui dati dell 
imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 
anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 
» » 
ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 


* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stess; 


è Durata delle scorte‘; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavî. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 18.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica‘ anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. Inoltre 
sono state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stebwise”?. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell’impresa. 


Nel Sub Allegato 18.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 

6 Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l'indicatore “Incidenza dei costi residuali di 
gestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 

7 Il metodo s/gpwise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione lackmard inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo s/gp/se, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all'insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 


— 840 —É 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«e Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 18.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogene!8. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti?. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!0. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 18.B vengono ripottate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


ANALISI DELLA COERENZA 


L’analisi della coerenza permette di valutare l’impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili c/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 


8 Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo sfgbise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
9 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w;= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
10 La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


3 —Max[w},w3,...v,]} 


Prob; = 
x EMA] 


k=1 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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«e Durata delle scorte!l; 

» Valore aggiunto lordo per addetto!; 

* Incidenza del Margine sui ricavi; 

«- Margine per addetto non dipendente!4; 

*. Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”; 


«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo". 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 18.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche!? 
differenziate per gruppo omogeneo; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della 
“presenza/assenza del personale dipendente”’!8, I valori delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad 
eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, 
scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel 
settore, nel cluster specifico e in relazione alla presenza/assenza del personale dipendente, per gli indicatori per i 
quali è previsto. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 18.D. 
I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 18.E. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scotte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
dell'intervallo individuato come economicamente coerente. Inoltre se il valore dell’indicatore si posiziona al di 
sopra dell’estremo superiore di detto intervallo, la situazione di coerenza si verifica qualora le Rimanenze finali 
sui ricavi!’ risultino calcolabili e non maggiori a 0,16. 


Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile? o indeterminato?! il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
88 p Set P 

posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 

mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l’indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 


1! L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

12 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti 
il valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc.. 

13 L’indicatore misura l'incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

14 L’indicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell’impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

15 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l'utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

16 L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

!7 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l'insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così vi; 
18 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 
19 ] ricavi fanno riferimento ai “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)”. 


1a. 


20 Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pati a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

2! Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 


— 
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mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, se il valore 
dell’indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l'indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 
Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


* Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili? 

+ Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi”; 


«e Durata delle scorte; 


» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 18.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente, le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valori delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 18.F. 


I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 18.G. 


22 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

23 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

2 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

25 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 
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In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro”?26, 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 0,2591). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria”?26, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 0,0511). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


26 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pati al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale?” viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pati 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali28, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica?9. 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità”30, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (ester), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 


delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 
Tabella 1- Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 
da applicarsi ai costi residuali di gestione 
Cluster Coefficiente 
1 1,0844 
2 1,0766 
3 1,1105 
4 1,1654 
5 1,1153 
6 1,1973 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


27 L’indicatore “Durata delle scorte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l’indicatore non è calcolabile; 
® Il rapporto tra le Rimanenze finali e i “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)” 
risulta superiore a 0,16 oppure non calcolabile oppure indeterminato; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 
28 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali+ Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


29 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tta il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

30 Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ticavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo puntuale di cluster” come 
) g , 

somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 

coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, per 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%3!, Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??32, 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


Al ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


NellAllegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 18.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 


31 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 
estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell'effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - )%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l'intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 

32 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


P-392*s \xcx 
dove: 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 


attraverso la seguente formula: 


opportunamente pesate per controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità; 
® sè la radice quadrata del Meay Square Error (RMSE); 
e xèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 


e 3,92è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di Sderf che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ”? e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell'Allegato 24. 


— 846 —ÉÉ 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 18.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 


- dimensione della struttura; 


- specializzazione del ciclo di lavorazione. 


Il fattore dimensionale ha permesso di evidenziare le imprese di più grandi dimensioni con una struttura 
organizzativa e produttiva più articolata (cluster 3). 


La specializzazione del ciclo di lavorazione ha fatto emergere le seguenti realtà: 


- imprese specializzate nello stiro (cluster 1); 

— imprese specializzate nel rammendo (cluster 2); 
- imprese specializzate nel finissaggio (cluster 4); 
- imprese specializzate nella tintura (cluster 5); 


- imprese specializzate nella stampa (cluster 6). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l'indicazione dei valori 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLO STIRO 
NUMEROSITÀ: 185 


Le imprese appartenenti al cluster sono per il 54% ditte individuali, pet il 25% società di persone e per il 21% 
società di capitali, con una struttura composta da 6 addetti, di cui 5 dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono articolate in: 291 mq di produzione, 87 mq di magazzino 
e 19 mq di uffici. 


Le imprese del cluster operano quasi esclusivamente in conto terzi (95% dei ricavi). 
q 


Le tipologie di attività prevalenti sono stiro (65% dei ricavi), imbusto (16% dei ricavi nel 57% dei casi) e 
cartellinatura (5% nel 48%) di capi (76% dei ricavi) e tessuti a maglia (68% dei ricavi nel 17% dei casi). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 3 vaporette, 1 manichino vaporizzante e 2 presse o tavoli 
vaporizzanti. 


La clientela prevalente è costituita da industria ed artigiani (84% di ricavi). 

L’area di mercato si estende fino alle regioni limitrofe. 

I1 19% delle imprese è concentrato in Toscana, il 19% in Veneto ed il 18% in Emilia Romagna. 
CLUSTER 2 - IMPRESE SPECIALIZZATE NEL RAMMENDO 

NUMEROSITÀ: 92 


Le imprese appartenenti al cluster sono per il 61% ditte individuali e per il 24% società di persone, con una 
struttura composta da 7 addetti, di cui 6 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 operai generici e 2 operai 
specializzati. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono articolate in: 290 mq di produzione, 81 mq di magazzino 
e 21 mq di uffici. 


Le imprese del cluster operano principalmente in conto terzi (97% dei ricavi). 
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La tipologia di attività svolta è il rammendo (82% dei ricavi) di tessuti ortogonali (59% dei ricavi) e a maglia (52% 
dei ricavi nel 20% dei casi), soprattutto in lana (56% delle quantità lavorate) e cotone e altre fibre cellulosiche 
(lino) (14%). 


La dotazione di beni strumentali è limitata a 10 specole/controllo qualità/arrotolatura (34% dei casi). 
La clientela prevalente è costituita da industria ed artigiani (94% di ricavi). 

L’area di mercato si estende fino alle regioni limitrofe. 

Il 60% delle imprese è situato in Piemonte ed il 27% in Toscana. 

CLUSTER 3 - IMPRESE DI PIÙ GRANDI DIMENSIONI CON CICLO DI PRODUZIONE INTEGRATO 
NUMEROSITÀ: 96 


Le imprese appartenenti al cluster sono per il 97% società di capitali, con una struttura composta da 37 addetti, di 
cui 35 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 6 impiegati, 14 operai generici e 12 operai specializzati. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono articolate in: 4.222 mq di produzione, 1.212 mq di 
magazzino e 256 mq di uffici. 


Le imprese del cluster operano quasi esclusivamente in conto terzi (95% dei ricavi). 


La tipologia di attività è mista e comprende: tintura (40% dei ricavi), finissaggio (39%) e preparazione (16%) ed 
in particolare vengono svolte le fasi di finissaggio stabilizzante (82% dei casi), finissaggio per la modifica della 
“mano” (74%), finissaggio per la modifica dell’aspetto (69%), finissaggio tecnico (58%) ed altri finissaggi (48%). 


Tra i prodotti in lavorazione prevalgono: tessuti ortogonali (64% dei ricavi) e a maglia (26%), in cotone e altre 
fibre cellulosiche (lino) (40% delle quantità lavorate), fibre chimiche (artificiali e sintetiche) (30%), lana (17%) e 
seta (10%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 6 macchine per preparazione e tintura tessuti in largo continui 
(42% dei casi), 9 in corda discontinui, 9 in largo discontinui (45%), 2 rameuse, 2 macchine per finissaggi termici 
diverse da rameuse, 5 macchine per finissaggi fisici-meccanici-chimici, 7 specole/controllo qualità/arrotolatura, 2 
macchine per sanforizzo/prerestringimento, 6 macchine per follatura (22%) e 5 altre macchine per finissaggio. 


I consumi specifici riguardano essenzialmente coloranti in polvere e liquidi, ausiliari di tintura ed altri prodotti 
chimici per il finissaggio. 


La clientela prevalente è costituita da industria ed artigiani (92% di ricavi). 
L’area di mercato si estende fino all’ambito internazionale. 

Il 53% delle imprese è localizzato in Lombardia ed il 28% in Toscana. 
CLUSTER 4 - IMPRESE SPECIALIZZATE NEL FINISSAGGIO 
NUMEROSITÀ: 381 


Le imprese appattenenti al cluster sono per il 46% società di capitali, pet il 29% ditte individuali e per il 25% 
società di persone, con una struttura composta da 8 addetti, di cui 6 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 
1 impiegato, 3 operai generici e 2 operai specializzati. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono articolate in: 667 mq di produzione, 276 mq di 
magazzino e 45 mq di uffici. 


Le imprese del cluster operano quasi esclusivamente in conto terzi (87% dei ricavi). 


La tipologia di attività è costituita soprattutto dal finissaggio (77% dei ricavi) ed in particolare vengono svolte le 
fasi di altri finissaggi (51% dei casi), finissaggio per la modifica dell’aspetto (32%), finissaggio stabilizzante (24%), 
finissaggio per la modifica della “mano” (24%) e finissaggio tecnico (18%). 


Tra i prodotti in lavorazione prevalgono: capi (31% dei ricavi), tessuti ortogonali (22%) e tessuti a maglia (21%), 
in cotone e altre fibre cellulosiche (lino) (33% delle quantità lavorate), fibre chimiche (artificiali e sintetiche) 
(25%) e lana (17%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 5 macchine per finissaggi fisici-meccanici-chimici (23% dei casi), 4 
specole/controllo qualità/arrotolatura (26%) e 3 altre macchine per finissaggio. 


I consumi specifici riguardano essenzialmente altri prodotti chimici per il finissaggio. 
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La clientela tipica delle imprese di questo gruppo è costituita da industria ed artigiani (83% di ricavi). 
L’area di mercato si estende alle regioni limitrofe. 

Il 29% delle imprese è presente in Lombardia ed il 24% in Toscana. 

CLUSTER 5 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA TINTURA 

NUMEROSITÀ: 122 


Le imprese appartenenti al cluster sono per il 75% società di capitali e per il 16% società di persone, con una 
struttura composta da 14 addetti, di cui 13 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 3 impiegati, 5 operai 
generici e 4 operai specializzati. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono articolate in: 1.221 mq di produzione, 759 mq di 
magazzino e 104 mq di uffici. 


Le imprese del cluster operano quasi esclusivamente in conto terzi (93% dei ricavi). 
q 


La tipologia di attività svolta è la tintura (87% dei ricavi). Tra i prodotti in lavorazione prevalgono: filati (rocche, 
matasse) (47% dei ricavi), tessuti a maglia (13%), capi (13%) e fibre (fiocco, tops, tow) (11%) in cotone e altre 
fibre cellulosiche (lino) (35% delle quantità lavorate), fibre chimiche (artificiali e sintetiche) (33%) e lana (21%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 6 macchine per preparazione e tintura fibre e filati sotto pressione, 


5 a pressione atmosferica, 8 macchine per tintura capi a pale (14% dei casi) e 7 macchine per tintura capi a cesto 
(25%). 


I consumi specifici riguardano essenzialmente ausiliari di tintura e coloranti in polvere e liquidi. 

La clientela tipica delle imprese di questo gruppo è costituita da industria ed artigiani (93% di ricavi). 
L’area di mercato va dall’ambito pluriregionale a quello nazionale. 

Il 48% delle imprese è concentrato in Lombardia ed il 30% in Toscana. 

CLUSTER 6 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA STAMPA 

NUMEROSITÀ: 178 


Le imprese appattenenti al cluster sono per il 50% società di capitali, pet il 31% ditte individuali e per il 19% 
società di persone, con una struttura composta da 9 addetti, di cui 8 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 
1 impiegato, 2 operai generici e 3 operai specializzati. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell'attività sono articolate in: 989 mq di produzione, 293 mq di 
magazzino e 71 mq di uffici. 


Le imprese del cluster operano soprattutto in conto terzi (80% dei ricavi). 


La tipologia di attività prevalente è la stampa (89% dei ricavi) ed in particolare vengono svolte le fasi di: altre 
stampe (51% dei casi), stampa a mano (43%), carrello, tavolo rotante, manomacchina (39%), transfer (35%), 
stampa a capo (28%) e rotativa (22%). 


Tra i prodotti in lavorazione prevalgono: capi (29% dei ricavi), tessuti a maglia (22%) ed ortogonali (20%), in 
cotone e altre fibre cellulosiche (lino) (44% delle quantità lavorate) e fibre chimiche (artificiali e sintetiche) (27%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2 tavoli manuali (43% dei casi), 3 tavoli a carrello automatico/ 
tavoli elettronici e tavoli rotanti (20%), 1 manomacchina (23%), 2 rotative (21%), 2 transfer (27%) 2 macchine 
per stampa in capo (18%) e 1-2 altre macchine per stampa. 


I consumi specifici riguardano essenzialmente: coloranti liquidi, in polvere ed ausiliari di tintura. 


La clientela tipica delle imprese di questo gruppo è costituita da industria ed artigiani (68% di ricavi) e da 
commercianti all’ingrosso (50% dei ricavi nel 24% dei casi). 


L’atrea di mercato si estende fino all'ambito internazionale. 


Il 52% delle imprese è concentrato in Lombardia ed il 19% in Toscana. 
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SUB ALLEGATO 18.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 

applicazione dello studio di settore: 

«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


* Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro 33); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del 
contratto*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria35); 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati); 

* Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 
generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


» Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto)/(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


«+ Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti55); 


+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 


strumentali mobili83); 


33 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

34 In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


35 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . îi sinsi Aicareì È nia tà ig ie P 3 P 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività ne Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 


Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 

Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 

Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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«+ Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti39). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti)37; 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


e Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |[Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


* Esistenze iniziali = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


* Ricavi dichiarati? = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 


36 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
37 Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
38 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
39 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)? + Spese pet acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


* Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


* Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 


— 4 — 
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SUB ALLEGATO 18.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Modalità di ricavi 
Cluster distribuzi 7 7 
stribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
i Imprese senza dipendenti 20,67 90,00 
Imprese con dipendenti 10,60 80,00 
a Imprese senza dipendenti 29,17 95,00 
Imprese con dipendenti 10,64 80,00 
3 Imprese senza dipendenti 20,00 90,00 
° Imprese con dipendenti 5,28 80,00 
4 Imprese senza dipendenti 21,42 90,00 
Imprese con dipendenti 10,85 80,00 
_ Imprese senza dipendenti 14,10 90,00 
5 
Imprese con dipendenti 5,36 80,00 
Imprese senza dipendenti 15,90 90,00 
6 
Imprese con dipendenti 6,67 80,00 
Durata delle scorte (in Valore ia ord S 
ERA: giorni) per addetto (in migliaia 
Cluster Pedali di di euro) 
distribuzione x . : : 
Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
1 Tutti i soggetti 0,00 60,00 21,05 100,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 90,00 21,08 100,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 320,00 36,14 100,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 190,00 2223 100,00 
5 Tutti i soggetti 0,00 240,00 28,19 100,00 
6 Tutti i soggetti 0,00 240,00 22,51 100,00 
Margine per addetto non Resa del capitale 
dipendente (in migliaia rispetto al valore 
Modalità di di n lord 
Giga | ET euro) aggiunto lordo 
distribuzione 3 3 3 - 
Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
1 Tutti i soggetti 21,05 99.999,00 0,62 99.999,00 
2 Tutti i soggetti 21,08 99.999,00 0,74 99.999,00 
3 Tutti i soggetti 36,14 99.999,00 0,18 99.999,00 
4 Tutti i soggetti 22,23 99.999,00 0,25 99.999,00 
5 Tutti i soggetti 28,19 99.999,00 0,19 99.999,00 
6 Tutti i soggetti 22,51 99.999,00 0,24 99.999,00 
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SUB ALLEGATO 18.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli 
ammortamenti per 
.. .. | Durata delle scorte (in |beni strumentali mobili 
Cluster | Modalità di giorni) rispetto al valore degli 
distribuzione stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 60,00 25,00 
2 Tutti i soggetti 90,00 25,00 
3 Tutti i soggetti 320,00 25,00 
4 Tutti i soggetti 190,00 25,00 
3 Tutti i soggetti 240,00 25,00 
4 Tutti i soggetti 240,00 25,00 
Incidenza dei costi per 
beni mobili isiti in 7 ? c 
Chi MOPII aequisiti IM | Tn cidenza dei costi 
... ,. | dipendenza di contratti O DARI 
Cluster | Modalità di | gi locazione finanziaria si Se 
distribuzione | rispetto al valore degli 
stessi 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
2 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
3 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
4 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
3 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
4 Tutti i soggetti 50,00 3,00 
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ALLEGATO 19 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE WD14U 


PRODUZIONE TESSILE 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L'evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un'attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore WD14U, evoluzione dello 
studio VD14U. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore WD14U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 
2007: 

«13.10.00 - Preparazione e filatura di fibre tessili; 

+ 13.20.00 - Tessitura; 

+ 13.91.00 - Fabbricazione di tessuti a maglia. 


L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello VD14U 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 4.813. 


Nella prima fase di analisi 641 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un’incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche pet 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 781 
posizioni. I motivi di scarto sono stati: 


» quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 


«quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 
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«quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 
» quadro F (elementi contabili) non compilato; 
+ comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 


+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione e/o lavorazione e commercializzazione (quadro 
O); 
«+ errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C); 


+ errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia di fibre utilizzate (quadro D); 


«+ errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti ottenuti c/o lavorati o non inerenza con lo studio in 
oggetto (quadro D); 


« incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 3.391. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


+ un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


* un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della C/uster Analysis, applicata ai risultati dell’Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


L'utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di eustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 19.A. 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appattenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 
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DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, per ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
fe) 

imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 

anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 

è » 

ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 


* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stess#; 


«è Durata delle scorte‘; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavî. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 19.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. Inoltre 
sono state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stebwise”?. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell’impresa. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 
3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 


5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 

6 Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l'indicatore “Incidenza dei costi residuali di 
gestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 

7 Il metodo séepmise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione lackmard inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo s/gpm/se, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 
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Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici 
legate al luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già 
rilevate con la Cluster Analysis. 


A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dello studio della “’Territorialità del livello delle retribuzioni definita su 
dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 2011” che differenzia il territorio nazionale sulla base dei 
livelli retributivi per settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo il livello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile 
standardizzata che varia da zeto a uno ed è stata analizzata la sua interazione con la variabile “Collaboratori 
dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 
100), Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato 
diviso 100) escluso il primo socio”. 


Nel Sub Allegato 19.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


8 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«e Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 19.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei?. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!0. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!!. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 19.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


° Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo stese partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
10 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w;= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
!! La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


e Vi Max ,02,...9v]} 


Prob; = 
x e MEM Ia] 


k=1 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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ANALISI DELLA COERENZA 


L’analisi della coerenza permette di valutare l’impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili c/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 

Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 

e Durata delle scorte; 

» Valore aggiunto lordo per addetto!; 

* Incidenza del Margine sui ricavi"; 

» Margine per addetto non dipendente!5; 

* Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”; 


«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 19.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche!8 
differenziate per gruppo omogeneo; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della 
“presenza/ assenza del personale dipendente”! I valori delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad 
eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, 
scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel 
settore, nel cluster specifico e in relazione alla presenza/assenza del personale dipendente, per gli indicatori pet i 
quali è previsto. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 19.D. 
I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 19.E. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scorte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Inoltre se il valore dell’indicatore si posiziona al di 
sopra dell’estremo superiore di detto intervallo, la situazione di coerenza si verifica qualora le Rimanenze finali 
sui ricavi? risultino calcolabili e non maggiori a 0,16. 


12 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

13 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti 
il valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc.. 

14 L’indicatore misura l’incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

15 L’indicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell’impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

16 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l’utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

17 L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

18 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

1° La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 

20 I ricavi fanno riferimento ai “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)”. 


sulle 
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Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?! o indeterminato”? il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l’indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti” se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo” se il valore 
dell’indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l'indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 
Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


+ Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 


2! Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pari a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

22 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 

23 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 
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* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi”; 


e Durata delle scorte; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 19.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valoti delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 19.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 19.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 


7927 


al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro””27. 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 1,8315). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria””??, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 


2 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

25 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

26 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 


2? La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 0,5724). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale? viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pari 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali29, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica8. 


INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità”3!, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (c/uster), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 


28 L’indicatore “Durata delle scorte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l’indicatore non è calcolabile; 
® Il rapporto tra le Rimanenze finali e i “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)” 
risulta superiore a 0,16 oppure non calcolabile oppure indeterminato; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 
29 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali+ Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


30 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

31 Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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Tabella 1- Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 
da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,1481 
2 1,0646 
3 1,0665 
4 1,0657 
5 1,1114 
6 1,1374 
7 1,0560 
8 1,0559 
9 1,1195 
10 1,0955 
11 1,5059 
12 1,0919 
13 1,1528 
14 1,1246 
15 1,0508 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 


ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo puntuale di cluster” come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, pet 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%?, Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??33, 


32 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 
estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell’effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - a)%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l’intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 

33 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


P-392*s Va Cx 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 


attraverso la seguente formula: 


dove: 


opportunamente pesate per controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità; 
® sè la radice quadrata del Mean Square Error (RMSE); 
e xèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 


e 3,92èil valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di S#derf che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ”? e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell'Allegato 24. 


— 880 —É 
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La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogenoo, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


Al ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’ Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


Nell’Allegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 19.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 


— 881 —É 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 19.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 
- modalità organizzativa della produzione; 

$ compatto di attività; 

S specializzazione del processo produttivo; 

- dimensione della struttura. 


La modalità organizzativa della produzione prevalente è quella in conto terzi (cluster 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11,13 e 
14) ma è presente comunque una forte componente di imprese operanti in conto proprio (cluster 4, 5, 8, 12 e 
15). 


Per quanto riguarda il comparto di attività le imprese esaminate possono essere divise in imprese del comparto 
filatura (cluster 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14 e 15), imprese del comparto tessitura ortogonale (cluster 1, 4, 8 e 11) e a 
maglia (cluster 2, 5 e 9). 


Il fattore della specializzazione del processo produttivo ha permesso di individuare le seguenti specializzazioni: 
= tessitura di tessuti ortogonali (cluster 1, 8 e 11); 

= tessitura di tessuti a maglia (cluster 2, 5 e 9); 

= roccatura e dipanatura (cluster 3 e 7); 

= filatura pettinata (cluster 6); 

ni torcitura e ritorcitura (cluster 10 e 15); 

ni lavorazione del rigenerato (cluster 12); 

ni orditura (cluster 13); 

ni filatura cardata (cluster 14). 

L’analisi ha fatto emergere la presenza di un cluster di converter (cluster 4), figura tipica del comparto. 

Il fattore dimensionale ha permesso di isolare le realtà di più piccole dimensioni (cluster 7, 9 e 11) dalle restanti. 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l'indicazione dei valoti 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA TESSITURA DI TESSUTI 
ORTOGONALI 


NUMEROSITÀ: 216 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza società di persone (54% dei casi) e ditte individuali (22%), 
con una struttura composta da 6 addetti, di cui 4 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 operai generici e 
2 operai specializzati. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 545 mq di produzione, 236 mq di magazzino 
e 33 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (94% dei ricavi) con un’incidenza dei ricavi 
provenienti dal committente principale pari al 48%. 


La clientela è costituita soprattutto da imprese manifatturiere del compatto tessile (77% dei ricavi); l’area di 
mercato non va oltre le regioni limitrofe. 
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Le materie prime utilizzate sono in prevalenza: cotone, lana, fibre sintetiche ed altre fibre miste. 

Il processo produttivo è articolato nelle fasi di: tessitura ortogonale, campionatura e incorsatura/annodatura. 
I prodotti ottenuti sono tessuti greggi (84% dei ricavi), soprattutto per abbigliamento (77%). 

La dotazione di beni strumentali comprende: 1 annodatrice e 12 telai a pinza. 

Il 71% delle imprese del cluster è situato in Toscana e il 19% in Lombardia. 


CLUSTER 2 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA TESSITURA SOPRATTUTTO DI 
TESSUTI A MAGLIA 


NUMEROSITÀ: 619 


Le imprese appartenenti al cluster sono prevalentemente società (di persone nel 46% dei casi e di capitali nel 
29%), ma anche ditte individuali (25%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 3 dipendenti, tra i quali si 
rileva la presenza di 1-2 operai generici e 1 operaio specializzato. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 445 mq di produzione, 239 mq di magazzino 
e 35 mq di uffici. 


Le imprese del cluster operano principalmente in conto terzi (81% dei ricavi), con un’incidenza dei ricavi 
provenienti dal committente principale pari al 37%. 


La clientela è rappresentata in prevalenza da imprese manifatturiere del comparto tessile (59% dei ricavi) e da 
imprese manifatturiere del comparto abbigliamento (24%); l’area di mercato va dal livello provinciale alle regioni 
limitrofe. 


Le principali materie prime utilizzate sono: lana, cotone, fibre sintetiche ed altre fibre miste. 
Il processo produttivo consta delle fasi di tessitura di tessuti a maglia e campionatura. 


I prodotti ottenuti sono soprattutto tessuti (63% dei ricavi) ed in particolare a maglia (28%), finiti (19%) e greggi 
(16%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 7 teste per roccatura e dipanatura meccaniche (24% dei casî), 10 
telai indemagliabili e/o raschel (rettilinei) per la tessitura a maglia in catena (22%) e 15 macchine circolari 
monofrontura e bifrontura per la tessitura a maglia in trama (21%). 


Si registra una concentrazione territoriale delle imprese in Toscana (38% delle imprese), Lombardia (20%) e 
Veneto (11%). 


CLUSTER 3 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA ROCCATURA E DIPANATURA 
DEI FILATI 


NUMEROSITÀ: 161 


Le imprese appartenenti al cluster sono prevalentemente società di persone (50% dei casi) e ditte individuali 
(36%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 4 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 operai 
generici e 1 operaio specializzato. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 377 mq di produzione, 242 mq di magazzino 
e 26 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (95% dei ricavi), con un'incidenza dei ricavi 
derivanti dal committente principale pari al 48%. 


La clientela è costituita in larga parte da imprese manifatturiere del comparto tessile (91% dei ricavi), con un’area 
di mercato che si estende dalla provincia alle regioni limitrofe. 


Le materie prime utilizzate sono: lana, cotone, fibre sintetiche ed altre fibre miste. 
Il ciclo produttivo è limitato alla roccatura e dipanatura. 
La tipologia di prodotto realizzata è costituita da filati tinti (47% dei ricavi), filati greggi (38%) ed altri filati (12%). 


La dotazione di beni strumentali include 93 teste per roccatura e dipanatura meccaniche e 119 teste per roccatura 
e dipanatura elettroniche (45% dei casi). 
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Il 52% delle imprese del cluster è situato in ’Toscana, in particolare nel distretto Pratese, il 22% in Piemonte ed il 
17% in Lombardia. 


CLUSTER 4 - CONVERTER 
NUMEROSITÀ: 175 


Le imprese appartenenti al cluster sono prevalentemente società di capitali (84% dei casi), con una struttura 
composta da 7 addetti, di cui 5 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 impiegati, 1 operaio generico e 1 
operaio specializzato. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 229 mq di produzione, 795 mq di magazzino 
e 137 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti soprattutto in conto proprio (68% dei ricavi) che nel 39% dei casi commercializzano 
anche prodotti di terzi (39% dei ricavi). Il 59% dci contribuenti dichiara di essere un impannatore di tessuti/filati. 


La clientela è costituita da imprese manifatturiere del compatto abbigliamento (52% di ricavi) ed imprese 
manifatturiere del comparto tessile (26%). L’area di mercato è nazionale ed internazionale, il 34% dei ricavi 
deriva infatti da esportazioni. 


Le materie prime utilizzate sono: lana, fibre sintetiche, cotone e fibre artificiali. 


Il processo produttivo è fortemente esternalizzato; vengono infatti effettuate internamente solo le fasi iniziali e 
finali del ciclo produttivo quali: progettazione, prototipia, campionatura e controllo qualità, mentre le fasi 
Operative sono affidate a terzi. 


I prodotti realizzati sono soprattutto tessuti finiti per abbigliamento (68% dei ricavi) e filati (18%). 
La dotazione di beni strumentali si limita a 2 specole per controllo qualità (41% dei casi). 
Il 66% delle imprese del cluster è situato in Toscana, in particolare nel distretto Pratese, ed il 18% in Lombardia. 


CLUSTER 5 - IMPRESE OPERANTI PREVALENTEMENTE IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NELLA 
TESSITURA SOPRATTUTTO DI TESSUTI A MAGLIA 


NUMEROSITÀ: 182 


Le imprese appartenenti al cluster sono per il 47% società di capitali e per il 29% società di persone, con una 
struttura composta da 6 addetti, di cui 5 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 1 impiegato, 1-2 operai 
generici e 1-2 operai specializzati. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 588 mq di produzione, 416 mq di magazzino 
e 77 mq di uffici. 


Le imprese del cluster operano soprattutto in conto proprio (63% dei ricavi), ma anche in conto terzi (35%). 
p p p prop , 


La clientela è rappresentata in prevalenza da imprese manifatturiere del comparto abbigliamento (38% dei ricavi) 
ed imprese manifatturiere del comparto tessile (36%); l’area di mercato si estende fino al livello internazionale 
con presenza di export che nel 34% dei casi genera il 26% dei ricavi. E’ presente una rete di vendita costituita da 
20 agenti e rappresentanti plurimandatari. 


Le principali materie prime utilizzate sono: fibre sintetiche, cotone e lana. 


Il processo produttivo si articola nelle fasi di: progettazione, campionatura, tessitura di tessuti a maglia e 
controllo qualità. 


I prodotti ottenuti sono tessuti (74% dei ricavi) ed in particolare a maglia (42% dei ricavi), finiti (18%) e greggi 
(16%). 


La dotazione di beni strumentali include: 11 telai indemagliabili c/o raschel (tettilinei) per la tessitura a maglia in 
catena (26% dei casi) e 9 macchine circolari monofrontura e bifrontura per la tessitura a maglia in trama. 


Si registra una concentrazione territoriale delle imprese in Toscana (30% delle imprese) ed in Lombardia (25%). 
8 P p 
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CLUSTER 6 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA FILATURA PETTINATA 
NUMEROSITÀ: 82 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza società di persone (45% dei casi) e società di capitali (37%), 
con una struttura composta da 8 addetti, di cui 7 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 1 impiegato, 3 
Operai generici e 1 operaio specializzato. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 1.076 mq di produzione, 419 mq di 
magazzino e 62 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti soprattutto in conto terzi (87% dei ricavi), con una clientela costituita essenzialmente 
da imprese manifatturiere del comparto tessile (79% dei ricavi), su un’area di mercato che si estende fino al livello 
nazionale. 


Le principali materie prime utilizzate sono: lana, fibre sintetiche ed altre fibre miste. 


Le principali fasi del processo produttivo sono: campionatura, preparazione fibre, filatura pettinata, roccatura e 
dipanatura c torcitura/ritorcitura. 


La tipologia di prodotto realizzata è costituita da filati (77% dei ricavi) sia greggi (46%) che tinti (26%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 6 pettinatrici (21% dei casi), 1.165 fusi ad anello installati, 38 teste 
per roccatura e dipanatura meccaniche (33%) e 55 teste per roccatura e dipanatura elettroniche (18%). 


Il 39% delle imprese del cluster è situato in Toscana ed il 34% in Piemonte. 


CLUSTER 7 - PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA ROCCATURA DEI 
FILATI 


NUMEROSITÀ: 215 


Le imprese appartenenti al cluster sono prevalentemente ditte individuali (65% dei casi) e società di persone 
(27%), con una struttura generalmente priva di personale dipendente. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 141 mq di produzione e 66 mq di 
magazzino. 


Si tratta di imprese operanti soprattutto in conto terzi (88% dei ricavi), con un’incidenza dei ricavi derivanti dal 
committente principale pari al 55%. 


La clientela è costituita prevalentemente da imprese manifatturiere del comparto tessile (78% dei ricavi), su 
un’area di mercato che si estende dalla provincia alle regioni limitrofe. 


Le principali materie prime utilizzate sono: lana, altre fibre miste, cotone e fibre sintetiche. 


Il ciclo produttivo è limitato alla roccatura e dipanatura. 


La tipologia di prodotto realizzata è costituita da filati (85% dei ricavi) sia tinti (43%) che greggi (35%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 25 teste per roccatura e dipanatura meccaniche, 48 teste per 
roccatura e dipanatura elettroniche (18% dei casi). 


Il 58% delle imprese del cluster è situato in Toscana, ed in particolare nel distretto Pratese, il 15% in Lombardia 
ed il 14% in Piemonte. 


CLUSTER 8 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI TESSUTI 
ORTOGONALI 


NUMEROSITÀ: 280 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza società di capitali (60% dei casi) e società di persone (29%), 
con una struttura composta da 11 addetti, di cui 10 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 impiegati, 4 
Operai generici e 3 operai specializzati. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 1.159 mq di produzione, 783 mq di 
magazzino e 129 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto proprio (77% dei ricavi), con una clientela costituita da 
imprese manifatturiere del comparto tessile (23% dei ricavi), commercianti all’ingrosso (19%), imprese 
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manifatturiere del comparto abbigliamento ed accessori per abbigliamento (18%) ed imprese manifatturiere del 
comparto arredamento (16%). L’area di mercato si estende all'ambito internazionale; l'export rappresenta il 16% 
dei ricavi. 


Le principali materie prime utilizzate sono: cotone, fibre sintetiche ed artificiali. 


Il processo produttivo è costituito dalle seguenti fasi: progettazione, prototipia, campionatura, controllo qualità, 
orditura, incorsatura/annodatura e tessitura di tessuti ortogonali. 


Vengono affidate a terzi le fasi di orditura, tintura in fibra o fiocco, tintura in pezza e finissaggio. 


I prodotti realizzati sono in prevalenza tessuti finiti (57% dei ricavi) soprattutto per arredamento (30%) e tessuti 
greggi (30%). 

La dotazione di beni strumentali comprende: 1 orditoio sezionale e frazionale, 1 annodatrice, 7 telai a jacquard, 7 
telai a pinza e 1 specola per controllo qualità. 


Il 60% delle imprese del cluster è situato in Lombardia, il 13% in Piemonte. 


CLUSTER 9 - PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA TESSITURA, 
SOPRATTUTTO DI TESSUTI A MAGLIA 


NUMEROSITÀ: 437 


Le imprese appartenenti al cluster sono per il 60% ditte individuali e per il 33% società di persone, con una 
struttura generalmente priva di personale dipendente. 


Gli spazi destinati allo svolgimento dell’attività sono articolati in 132 mq di produzione e 56 mq di magazzino. 


L'attività viene svolta soprattutto in conto terzi (88% dei ricavi), con una percentuale di ricavi derivante dal 
committente principale pari al 52%. 


La clientela è rappresentata da imprese manifatturiere del comparto tessile (53% dei ricavi) e imprese 
manifatturiere del comparto abbigliamento (32%); l’area di mercato va dal livello provinciale alle regioni 
limitrofe. 


Le principali materie prime utilizzate sono: lana, cotone, altre fibre miste e fibre sintetiche. 
Le fasi di lavorazione svolte sono tessitura di tessuti a maglia e campionatura. 


I prodotti ottenuti sono soprattutto tessuti a maglia (42% dei ricavi), sia in trama (21%) che in catena (21%), e 
tessuti finiti (21%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 5 telai indemagliabili c/o raschel (rettilinei) per la tessitura a maglia 
in catena (29% dei casi) e 5 macchine circolari monofrontura e bifrontura per la tessitura a maglia in trama 


(16%). 


Si registra una concentrazione territoriale delle imprese in Toscana (40% delle imprese), Veneto (13%) e 
Lombardia (11%). 


CLUSTER 10 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA TORCITURA E RITORCITURA 
NUMEROSITÀ: 149 


Le imprese del cluster sono prevalentemente società (di persone nel 52% dei casi e di capitali nel 25%), con una 
struttura composta da 6 addetti, di cui 4 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2-3 operai generici e 1 
operaio specializzato. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 711 mq di produzione, 291 mq di magazzino 
e 29 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (94% dei ricavi), con una percentuale dei ricavi 
derivanti dal committente principale pari al 48%. 


La clientela è costituita per lo più da imprese manifatturiere del comparto tessile (84% di ricavi), su un’area di 
mercato che si estende dalla provincia alle regioni limitrofe. 


Le materie prime utilizzate in prevalenza sono: lana, fibre sintetiche e cotone. 


La principale fase di produzione è la torcitura e ritorcitura. 
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I prodotti realizzati sono filati (93% dei ricavi), sia greggi (56%) che tinti (25%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 45 teste per roccatura e dipanatura meccaniche (33% dei casi), 53 
teste per roccatura e dipanatura elettroniche (19%), 588 fusi per torcitura/titorcitura e 272 teste a doppia/tripla 
torsione per ritorcitura. 


Il 46% delle imprese del cluster è situato in Toscana, il 33% in Piemonte ed il 13% in Lombardia. 


CLUSTER 11 - PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA TESSITURA DI 
TESSUTI ORTOGONALI 


NUMEROSITÀ: 310 


Le imprese appartenenti al cluster sono in prevalenza ditte individuali (74% dei casi) e società di persone (24%), 
con una struttura generalmente priva di dipendenti. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 140 mq di produzione e 30 di magazzino. 


Si tratta di imprese operanti esclusivamente in conto terzi, con una percentuale dei ricavi derivanti dal 
committente principale pari al 64%. 


La clientela è costituita soprattutto da imprese manifatturiere del compatto tessile (88% dei ricavi); l’area di 
mercato non va oltre le regioni limitrofe. 


Le materie prime utilizzate sono soprattutto: altre fibre miste, lana e cotone. 

Il processo produttivo si articola nelle fasi di: tessitura ortogonale, incorsatura/annodatura e campionatura. 

La tipologia di prodotto ottenuta è costituita da tessuti greggi per abbigliamento (71% dei ricavi) ed altri tessuti 
greggi (8%). 

La dotazione di beni strumentali comprende 2 annodatrici (31% dei casi) e 3 telai a pinza. 

L°88% delle imprese del cluster è situato in Toscana. 

CLUSTER 12 - IMPRESE CON PREVALENTE LAVORAZIONE DEL RIGENERATO 

NUMEROSITÀ: 90 


Le imprese appartenenti al cluster sono ripartite tra società di capitali (37% dei casi), società di persone (34%) e 
ditte individuali (29%), con una struttura composta da 5 addetti, di cui 4 dipendenti, tra i quali si rileva la 
presenza di 1-2 operai generici e 1 operaio specializzato. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 790 mq di produzione, 663 mq di magazzino 
e 43 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti principalmente in conto proprio (77% dei ricavi), con una clientela costituita da 
imprese manifatturiere del comparto tessile (50% dei ricavi), imprese manifatturiere del comparto 
dell'arredamento (13%) e commercianti all’ingrosso (10%); l’area di mercato si estende fino al livello 
internazionale, con presenza di export che nel 37% dei casi genera il 28% dei ricavi. 


Le principali materie prime utilizzate sono: lana, fibre sintetiche, cotone ed altre fibre miste. 


Il processo produttivo si articola nelle fasi di: progettazione, campionatura, controllo qualità, preparazione fibre, 
lavorazione del rigenerato e cardatura. 


La tipologia di prodotto realizzata è costituita da altri semilavorati greggi (49% dei ricavi) e filati (31%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2-3 carde per nastro-carda (14% dei casi), 2 carde finitrici (20%), 2 
battitrici (31%) e 2 macchine sfilacciatrici/garnet (23%). 


Il 46% delle imprese del cluster è situato in Toscana, in particolare nel distretto Pratese, ed il 20% in Piemonte, 
soprattutto nel distretto Biellese. 


CLUSTER 13 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELL’ORDITURA 
NUMEROSITÀ: 181 


Le imprese del cluster sono per il 47% società di persone e per il 34% ditte individuali, con una struttura 
composta da 5 addetti, di cui 3 dipendenti. 
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Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività si articolano in 564 mq di produzione, 198 mq di magazzino e 
22 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (95% dei ricavi), con un’incidenza dei ricavi 
provenienti dal committente principale pari al 47%. 


La clientela è costituita da imprese del comparto tessile (86% dei ricavi) su un’area di mercato che non va oltre le 
regioni limitrofe. 


Le materie prime utilizzate in prevalenza sono: lana, cotone, fibre sintetiche ed altre fibre miste. 


Le fasi del processo produttivo sono rappresentate principalmente da orditura e, marginalmente, da 
campionatuta. 


Tra i prodotti ottenuti prevalgono: filati greggi (41% dei ricavi), altri semilavorati greggi (18%), filati tinti (15%) 
ed altri filati (11%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 2 orditoi sezionali e frazionali e 2 orditoi per campionari (25% dei 
casi). 


Il 71% delle imprese del cluster è situato in Toscana, in particolare nel distretto Pratese, e il 19% in Lombardia. 
CLUSTER 14 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO TERZI SPECIALIZZATE NELLA FILATURA CARDATA 
NUMEROSITÀ: 92 


Le imprese appartenenti al cluster sono soprattutto società di capitali (50% dei casi) e società di persone (45%), 
con una struttura composta da 10 addetti, di cui 8 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 3 operai generici e 
4 operai specializzati. 


Le superfici destinate allo svolgimento dell’attività sono articolate in 1.729 mq di produzione, 389 mq di 
magazzino e 36 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti quasi esclusivamente in conto terzi (97% dei ricavi), con una percentuale dei ricavi 
derivanti dal committente principale pari al 43%. 


La clientela è costituita da imprese manifatturiere del comparto tessile (94% di ricavi), su un’area di mercato che 
si estende dalla provincia alle regioni limitrofe. 


Le principali materie prime utilizzate sono lana e fibre sintetiche. 
Il processo produttivo si articola nelle fasi di: preparazione delle fibre, cardatura e filatura cardata. 


La tipologia di prodotto realizzata è costituita da filati greggi (54% dei ricavi), filati tinti in rocche o spole (32%) 
ed altri filati (11%). 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 battitrice, 4 carde finitrici e divisori, 1.116 fusi ad anello installati 
(34% dei casi) e 825 fusi self-acting. 


L°84% delle imprese del cluster è situato in Toscana, in particolare nel distretto Pratese. 


CLUSTER 15 - IMPRESE OPERANTI IN CONTO PROPRIO SPECIALIZZATE NELLA TORCITURA E 
RITORCITURA 


NUMEROSITÀ: 131 


Le imprese appartenenti al cluster sono soprattutto società (di capitali nel 58% dei casi e di persone nel 27%), 
con una struttura composta da 7 addetti, di cui 6 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 1 impiegato, 3 
Operai generici e 1 operaio specializzato. 


Gli spazi destinati allo svolgimento dell’attività sono articolati in 778 mq di produzione, 670 mq di magazzino e 
86 mq di uffici. 


Si tratta di imprese operanti prevalentemente in conto proprio (75% dei ricavi), con una clientela rappresentata 
da imprese manifatturiere del comparto tessile (41% dei ricavi), imprese manifatturiere del comparto 
abbigliamento (23%) ed imprese manifatturiere del comparto arredamento (13%). L’area di mercato si estende 
fino al livello internazionale, con presenza di export nel 48% dei casi (26% dei ricavi). 


Le principali materie prime utilizzate sono: fibre sintetiche, cotone e lana. 
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Il ciclo produttivo è articolato nelle fasi di: progettazione, torcitura e ritorcitura, roccatura e dipanatura, 
prototipia, campionatura e controllo qualità. 


Una parte consistente del processo produttivo è affidata a terzi ed in particolare le fasi di torcitura e ritorcitura, 
tintura fibre e filati e roccatura e dipanatura. 


I prodotti ottenuti sono filati (89% dei ricavi), sia greggi (40%) che tinti (38%) ed altri filati (11%). 


La dotazione di beni strumentali comprende 29 teste per roccatura e dipanaturta meccaniche, 59 teste per 
roccatura e dipanatura elettroniche (40% dci casi) c 819 fusi pet torcitura/titorcitura (45%). 


Il 45% delle imprese del cluster è situato in Lombardia, il 25% in Toscana ed il 18% in Piemonte. 
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SUB ALLEGATO 19.B - PESI DELLE FUNZIONI DISCRIMINANTI 


VARIABILE CLUSTER 1 | CLUSTER 2 | CLUSTER 3 | CLUSTER 4 | CLUSTER 5 | CLUSTER 6 | CLUSTER 7 | CLUSTER 8 
Intercetta -17,76478772 -2,84621013| -16,03751715| -25,87179214| -45,57225357| -246,19711698| -17,56467327| -33,60851053| 
Converter - Impannatore di tessuti o filati -0,93673087 0,44358754|  -0,38274154| 28,05323362 4,89111066 -1,88205410|  -1,78834574 1,88761868 
Costo sostenuto per la lavorazione affidata a terzi 0,00000006 0,00000028 -0,00000026 0,00001304 0,00000305 0,00000228 0,00000270 0,00000233 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Preparazione 


n 2 è 0,14219284 0,06018873 0,10907233 -0,36036847 -1,89028674 -9,70728665 -0,51379288 -0,65098673| 
delle fibre - Svolta internamente: conto proprio 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Preparazione 


sa ; i È 1,02757257 1,64583470 -0,73195581 1,71943088 1,32272343 8,79701796| 2,23738290) 1,64404288| 
delle fibre - Svolta internamente: conto terzi 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Lavorazione 


i È 2 -0,74627758 -0,94669483 -0,76644328 -5,13705074 0,05203488 5,12093870| — -4,61469803 -2,10868546| 
del rigenerato - Svolta internamente: conto proprio 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Cardatura - 


co -0,64832515| -1,08435055|  -2,82554167| -4,14722065|  -3,26909403 -2,28425409  -2,15578457|  -1,26165438 
Svolta internamente: conto proprio 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Cardatura - 


5 a -0,77573986 -0,11865060 -1,80374069 -0,76520487 -1,97276488 -2,05496157]| -3,21442980] -0,82668873]| 
Svolta internamente: conto terzi 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Filatura 


s è 1,06713204 2,42892135 0,89764846 2,34879135 0,52914493 34,37353944| 0,63886284| 2,08160131 
cardata - Svolta internamente: conto terzi 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Filatura 


pettinata - Svolta internamente: conto terzi 5,49799505 5,36050239 6,15865907 3,76585841 4,20885022| 457,21207874 7,94962963 6,04777269 
ata - Svolta ‘amente: ) terzi 


Fasi della produzione e/o lavorazione: 
Torcitura/ritorcitura - Svolta internamente: conto 1,23946045 0,16780568 -0,70374828 0,40290315 -0,18676831 4,96166335 -0,44072726]| -2,89239016]| 
proprio 


Fasi della produzione e/o lavorazione: 
Torcitura/ritorcitura - Svolta internamente: conto 0,21756033 -0,23656296 -3,64870332 1,06220811 0,92089789 -3,98498600] -3,87451474; 0,10558710] 
terzi 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Roccatura e 


q . 0,47631778| -0,75722439|  -3,23214494| -1,77246126 0,25584335 -3,00099727  -0,89311651|  -0,41682441 
dipanatura - Svolta internamente: conto proprio 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Roccatura e 


È Ò 0,47369388 1,00046326 | 13,79457478 1,93906926 0,48786614 5,19673043|  11,92424250 2,54425027| 
dipanatura - Svolta internamente: conto terzi 
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VARIABILE CLUSTER 1 | CLUSTER 2 | CLUSTER 3 | CLUSTER 4 | CLUSTER 5 | CLUSTER 6 | CLUSTER 7 | CLUSTER 8 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Orditura - 


= A -0,41286161 0,01030715 1,24189335| -0,02154691| -0,48396022 1,10938547 1,11554149|  13,40793567 
Svolta internamente: conto proprio 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Orditura - 


a n 3 -4,73992775 -0,91008493 0,42860314 0,52123311 0,93199938 -0,91215574|  -0,63550650 0,03980743 
Svolta internamente: conto terzi 


Fasi della produzione e/o lavorazione: 
Incorsatura/Annodatura - Svolta internamente: conto 1,66359100 0,55903644 0,13344177 -1,38107223 -2,65834074 0,75258357] 0,34628626| — 30,71133212 
proprio 


Fasi della produzione e/o lavorazione: 
Incorsatura/Annodatura - Svolta internamente: conto 9,88287677 1,12090187 0,27800973 0,62362083 0,39644371 1,03655145 1,09326048] -0,44961114] 
terzi 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Tessitura di 
tessuti ortogonali - Svolta internamente: conto -1,89748497 0,56250657 0,93146466 -0,58041170 0,17812009 0,99794146]| 0,85606704]  19,58937545| 
proprio 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Tessitura di 


x i 17,99553818 1,02986165 -0,39258498 0,02281274 0,93613006 2,67882866 0,11225788] 1,27359360] 
tessuti ortogonali - Svolta internamente: conto terzi 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Tessitura di 


TS n i -0,39680798 -1,45556102 -0,98519181 2,87643228|  74,04904332 -0,17918014 0,37153810] -1,14212640] 
tessuti a maglia - Svolta internamente: conto proprio 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Tessitura di 


SR . . -0,51093307 4,99273371 0,21799451 1,36057095 2,21727732 4,74192937]| 1,11739607 2,76074937] 
tessuti a maglia - Svolta internamente: conto terzi 


Prodotti ottenuti e/o lavorati: Filati tinti 0,02778250 0,02731031 0,09059462 0,03273022 0,01962065 0,08436516 0,09585519 0,03498449 


Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tessuti greggi per 


ban 0,12312856 0,02815886 0,01706368 0,03689827 0,04704733 0,04361565 0,02602525, 0,02247841 
abbigliamento 


Prodotti! ottemuti e/G lavorati; Tessuti finiti;per 0,02503244| 0,03416359| 0,02367553| 0,13813144|  0,04926805| —0,07373387|  0,03212194| | 0,03302906 


abbigliamento 

Beni strumentali: Battitrici 0,49578575 0,74465033 0,56747645 0,19298999 0,67119610 -0,92657581 0,64193752 0,89480173 
Beni strumentali: Carde finitrici e divisori 0,13913040 0,14887887 -0,11266522 -0,05993552|  -0,26280581 -3,89964314 0,07212958 -0,00918110] 
Beni strumentali: Pettinatrici 0,27872200 0,57805267 0,40014862 0,61768226 0,59071170 26,22053812| 0,84432316 0,72154171 


Beni strumentali: Fusi ad anello installati (ring e 


similari) 0,00071992 0,00053392 -0,00172173 0,00002623 0,00099611 0,03286319]| 0,00028926 0,00088930] 


Beni strumentali: Fusi selfacting 0,00050382 0,00019183 -0,00048278 -0,00015198 0,00052172 0,01034327 0,00022087| 0,00035403 


— 891 — 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


VARIABILE CLUSTER 1 | CLUSTER 2 | CLUSTER 3 | CLUSTER 4 | CLUSTER 5 | CLUSTER 6 | CLUSTER 7 | CLUSTER 8 


Beni strumentali: Teste per roccatuta e dipanatura 
meccaniche 


0,00268368 0,00273826 0,10398862 0,00131947 0,00242960 0,02850547 0,02041563] 0,00271559 


Beni strumentali: Teste per roccatura e dipanatura 


> 0,00111145 0,00126568 0,09342428 0,00227863 0,00188618 0,00646482 0,00956076| 0,00317112] 
elettroniche 


Beni strumentali: Fusi per torcitura/ritorcitura 0,00027005 0,00019652 -0,00081010 0,00043304 0,00040373 0,00073325 0,00129301 0,00077800] 


Beni strumentali: Teste a doppia/tripla torsione per -0,00016574|  -0,00031014| -0,00576999| 0,00076485| 000059150} 0,00001061| 0,00172703) 0,00201296| 


ritorcitura 
Beni strumentali: Orditoi sezionali e frazionali 0,49099180 0,04759256 -0,41884112 -0,08323022 0,92197551 0,82053421 0,45123567 0,295538841 
Beni strumentali: Orditoi per campionati -0,11644380 0,17663446 -0,18731563 -0,21330581 0,68351929 0,64528388 0,97612702 0,10891440) 


Beni strumentali: Telai a jacquard (navetta, aria, pinza, 


e -0,03288888 0,06098808 -0,02020601 -0,06852818 -0,01510412 0,09791990, 0,03720282 0,36136249 
proiettile, acqua) 


Beni strumentali: Telai a pinza 0,58177851 0,01017213 0,00465434 -0,13282942|  -0,01566509 0,10571771 0,04034144; 0,04676026]| 
Altre lavorazioni affidate a terzi -0,45286789 1,04197371 0,01762785 6,24684131 2,65851998 2,72428790, 1,28866877 3,39827614| 
Fasi per preparazione delle fibre e filatura affidate a terzi -0,16839671 0,73844822 1,55874661 3,21724531 -0,09157910 -0,48169152| 0,61829389 0,56506272 
Fasi alte in conto proprio 1,39694015 2,83064126 0,94120261 5,37944253 5,11570637 3,19341676 2,41388749 3,03690493 
Imprese senza dipendenti 0 con non più di due addetti 2,16784670 1,56390148 2,01135018 7,34841353 7,89555970 8,56057308|  21,36574008 7,07260552 
Tessuti per arredamento 0,02028656 0,02774882 0,03723133 0,03043512|  -0,00000516 0,05232012 0,05347921 0,14173001 


Produzione in conto proprio di tessuti a maglia in trama e in 


na 0,03729319 0,01654101 0,01719847 -0,01194262 0,57414624 0,03968314 0,02469354 -0,00525805| 
catena 


Produzione in conto terzi di tessuti a maglia in trama e in 
catena 


Fasi per preparazione alla tessitura affidate a terzi 2,37396073 -0,10621323 0,51060783 3,96940253 -0,85826947 0,73283139 1,28321645 1,95216474| 


0,03740768 0,03304099 0,01010914 0,04639762 0,02170955 0,04761781 0,01746953 0,02359479 
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VARIABILE CLUSTER9 | CLUSTER10 | CLUSTER11 | CLUSTER12 | CLUSTER13 | CLUSTER 14 | CLUSTER 15 

Intercetta -14,91848210|  -35,23759931| -23,10493720| -94,69561921| -38,58784778| -98,26705847|  -24,68730196 
Converter - Impannatore di tessuti o filati -1,12541108 0,46577439 -2,49796455 -0,89977910 0,01631826 1,19793216 -0,21959966 
Costo sostenuto per la lavorazione affidata a terzi 0,00000295 0,00000096 0,00000330 -0,00000109 0,00000074 0,00000047 0,00000227 
"N i — on - 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Preparazione 1,49542227 1,66842063 0,32179408 21,21851756 0,70617246 -1,33314717 1,95676246 
delle fibre - Svolta internamente: conto proprio 

= ” 27 : 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Preparazione 2,56006045 -0,65097355 2,25857893 -0,41598489 1,05969361 2,06322035 -0,58294474 
delle fibre - Svolta internamente: conto terzi 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Lavorazione -4,53468084 0,21318957 -4,28265447| 179,03324049 -0,39421703 7,60191216 -5,96040890 
del rigenerato - Svolta internamente: conto proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Cardatura - -0,09199015 -1,14581283 0,04500501| 140,61294121 0,54596576 -6,14286254 -5,30012081 
Svolta internamente: conto proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Cardatura - Ò È S 

a : -1,73845963 -3,60752239 -0,81899105 -1,83179219 -2,51902953 37,89943114 0,48723820 
Svolta internamente: conto terzi 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Filatura 3,74988469 3,71043797 0,94360374 1,89594191 -0,63631073 74,11820100 3,13800908 
cardata - Svolta internamente: conto terzi 
Feat della prodezione o lavorazione Filati: 6,86989050| —-12,87188077 7,23648065 3,52463545 4,04647987 13,84771860 4,42578704 
pettinata = Svolta internamente: conto terzi 
Fasi della produzione e/o lavorazione: 
Torcitura/ritorcitura - Svolta internamente: conto -0,30508050 -7,32719502 0,73658373 -3,93447654 -1,51101949 1,53684646 32,53493295 
proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: 
Torcitura/ritorcitura - Svolta internamente: conto -0,39699736 55,44841989 -0,24370611 1,31108571 -1,83900399 1,57495146 1,70042949 
terzi 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Roccatura e -0,49550934 -0,69303247 0,72170594 -2,41119319 -3,78703830 0,70151558 21,20530097 
dipanatura - Svolta internamente: conto proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Roccatura e L; 

4 SEA 1,47450787 0,25162084 1,08712380 -0,86117415 0,42466619 -0,10650200 1,58406279 
dipanatura Di Svolta internamente: conto terzi 

7asi della i avorazione: Oi 2 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Orditura -0,03885051 0,60098542 0,34682935 -0,98999823| -10,14723629 0,56026945 -4,25429204 
Svolta internamente: conto proprio 
Fisb'della produzione è/0.levatuzione:: Otdituia -0,47442974 -2,34372968 -6,07227820 -0,03940372 53,62143307 -2,69860362 -3,46468768 
Svolta internamente: conto terzi 
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Fasi della produzione e/o lavorazione: 
Incorsatura/Annodatura - Svolta internamente: conto 0,45191486 0,87678018 0,10812593 1,37691535 -0,58408664 0,90770795 -0,94231516 
proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: 
Incorsatura/Annodatura - Svolta internamente: conto 0,95945353 0,80150727 9,01030991 0,18246799 -2,34887792 1,02466266 1,43914826 
terzi 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Tessitura di 
tessuti ortogonali - Svolta internamente: conto 0,60156132 0,05362156 -2,78288384 1,32137875 0,18072939 0,84667738 -1,74114726 
proprio 
Fast'della produzione e/o lavorazione: Tessitura di 0,77693089 0,60684651 17,24357896 0,16860603 -2,55413337 1,02374479 2,25791125 
tessuti ortogonali = Svolta internamente: conto terzi 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Tessitura di -0,55014133 0,76682696 0,69293753 2,11008343 2,91591227 -3,20874968 -0,66451907 
tessuti a maglia - Svolta internamente: conto proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Tessitura di 

; 7,00356916 0,96277358 -0,27864620 0,85505770 0,33987490 1,97860737 1,55889857 
tessuti a maglia - Svolta internamente: conto terzi 
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Filati tinti 0,02348265 0,03009727 0,03115896 0,00183585 0,02982378 0,05512088 0,06536988 
Pto yi tI i 
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tessuti greggi per 0,02863854 0,00963142 0,12726185 0,01532698 0,00328554 0,02726947 0,01756385 
abbigliamento 
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tessuti finiti per 0,04884430 0,01757914 0,03169685 0,01459513 0,02010253 0,03856950 0,02077938 
abbigliamento 
Beni strumentali: Battitrici 0,84779512 0,86739923 0,54636065| —20,22163393 -0,07855509 15,01663575 0,95893244 
Beni strumentali: Carde finitrici e divisori 0,13703823 -0,33456575 0,21540920 1,05869064 0,03252177 12,77792370 0,01973326 
Beni strumentali: Pettinatrici 0,85273160 -0,11881791 0,61192853 1,26367429 0,37001696 1,60325335 0,84271523 
e veni Fusi ad anello installati (ring e 0,00112261 -0,00032815 0,00097228 -0,00087074 0,00079413 0,00770972 0,00215938 
Beni strumentali: Fusi selfacting 0,00094534 0,00061541 0,00101047 -0,00687222 0,00038806 0,04853703 0,00058977 
Beni strumentali: Teste per toccatura € dipanatura 0,00301162 0,00511448 0,00356821 0,01061268 -0,00293320 0,00480396 0,01201399 
meccaniche 
Beni strumentali; Teste pet-toccattrae dipanatura 0,00151329 -0,02481436 0,00067211 0,00343479 0,00637821 0,00791700 0,01824966 
elettroniche 
Beni strumentali: Fusi per torcitura/ritorcitura 0,00124176 0,00550758 0,00129218 0,00062137 0,00020075 0,00099148 0,00282002 
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VARIABILE CLUSTER9 | CLUSTER10 | CLUSTER11 | CLUSTER12 | CLUSTER13 | CLUSTER 14 | CLUSTER 15 

0 Teste a doppia/tripla torsione per 0,00403465 0,04496672 0,00392187 0,00336315 -0,00121791 -0,00037574 -0,00513637 

ur: 
Beni strumentali: Orditoi sezionali e frazionali 0,80119146 -0,01190091 1,21370020 0,30710446 8,66045425 0,20224821 -0,49104352 
Beni strumentali: Orditoi per campionari 1,27253502 0,29000006 0,76165040 0,46385155 10,79510516 0,12713132 -0,34531744 
Beni strumentali: Telai a jacquard (navetta, aria, pinza, 0,04174970 0,01106795 -0,08184111 0,03661033 -0,08635614 0,03214199 -0,08565908 
proiettile, acqua) 
Beni strumentali: Telai a pinza 0,02527621 -0,00819566 0,15256259 0,03686008 -0,17687493 0,00089813 0,03376610 
Altre lavorazioni affidate a terzi 1,91724902 0,57751023 1,22018263 -0,12961104 -0,00480556 -0,14052496 -0,33131081 
Fasi per preparazione delle fibre © filatura affidate a terzi 0,94518065 1,40369424 0,45740233 2,19053770 -0,98332819 -0,11117056 2,19440247 
Fasi alte în conto proprio 3,50600327 0,42138843 1,75600766 0,29556419 0,68684155 1,29673788 5,90054182 
Imprese senza dipendenti o con non più di due addetti 21,16606264 5,99494117 21,12308403 4,97150193 7,38524526 3,39037433 5,18164506 
Tessuti per arredamento 0,02253356 0,01810356 0,02073806 0,01925232 0,01140176 0,02472199 0,00494233 
o ri da conto proprio di tasculî a maglia in trama e in 0,02607517 0,01155101 0,04419850 0,02191296 0,01895373 0,01462803 0,00192429 
‘atena 
Produzione in conto terzi di tessuti a maglia in trama e in 
dai 0,04924902 0,00584457 0,03956518 0,01535690 0,00675736 0,03647624 0,01787507 
‘alena 
Fasi per preparazione alla tessitura affidate a terzi 0,31826723 0,23617171 1,54722493 -1,18479679 1,30982811 0,41139405 -0,36678141 
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Dove: 
Numero dipendenti; si veda il Sub Allegato 19.C — Formule degli indicatori; 


Numero addetti. si veda il Sub Allegato 19.C — Formule degli indicatori; 


Altre lavorazioni affidate a terzi = 1 se (Fasi della produzione e/o lavorazione: Taglio — Affidate a terzi è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazion 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Confezione — Affidate a terzi è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: 
lavorazione: Finissaggio — Affidate a terzà) è uguale a 1, altrimenti assume valore pari a 0; 


Vlampa — Affidate a terzi è uguale a 1 oppure 
tiro e rifinitura — Affidate a terzi è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o 


Fasi per preparazione delle fibre e filatura affidate a terzi = 1 se (Fasi della produzione e/o lavorazione: Preparazione delle fibre — Affidate a terzi è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: 
Lavorazione del rigenerato — Affidate a terzi è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: Cardatura — Affidate a terzi è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: Pettinatura € 
ripettinatura — Affidate a terzi è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: Filatura cardata — Affidate a terzi è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: Filatura pettinata — Affidate a 
terzi è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: Torvilura/ riforcitura — Affidate a terzi è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: Roccatura e dipanatura — Affidate a terzi è uguale a 
1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: Gasalura/vaporizzo — Affidate a terzi è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: Aspatura — Affidate a terzi è uguale a 1 oppure Fasi della 
produzione e/o lavorazione: Garzatura — Affidate a terzi è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: Tiaure di fibre e/o filato — Affidate a terzi) è uguale a 1, altrimenti assume valore pati a 0; 


Fasi alte in conto proprio = 1 se (Fasi della produzione e/o lavorazione: Progettazione — Svolta internamente: conto proprio è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: Prototipia — Svolta internamente: 
conto proprio è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: Carpionatura — Svolta internamente: conto proprio è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: Controllo qualità — Svolta 
internamente: conto proprio) è uguale a 1, altrimenti assume valore pari a 0; 

Imprese senza dipendenti o con non più di due addetti = 1 se (Numero dipendenti = 0 e Numero addetti<=2), altrimenti assume valore pari a 0; 

Tessuti per artedamento = Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tessa greggi per arredamento + Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tessuti finiti per arredamento; 

Produzione in conto proprio di tessuti a maglia in trama e in catena = (Tessuti a maglia in trama e in catena0) * Produzione e/o lavorazione conto proprio) /100; 

Produzione in conto terzi di tessuti a maglia in trama e in catena = (Tessuti a maglia in trama e in catena® * Produzione e/o lavorazione conto terzi) /100; 

© Tessuti a maglia in trama e in catena = Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tessuti a vaglia in trama + Prodotti ottenuti e/o lavorati: Tessuti maglia în catena; 

Fasi per preparazione alla tessitura affidate a terzi = 1 se (Fasi della produzione e/o lavorazione: Orditura — Affidate a terzi. è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: 


Apprettatura/ Imbozzimatura — Affidate a terzi è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: Incorsalura/ Annodatura — Affidate a terzi è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: 
Tessitura di tessuti ortogonali — Affidate a terzi è uguale a 1 oppure Fasi della produzione e/o lavorazione: Tintura in pezza — Affidate a terzi) è uguale a 1, altrimenti assume valore pari a 0; 
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SUB ALLEGATO 19.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 

applicazione dello studio di settore: 

* Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365}/(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro 34); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto 
*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria”); 


» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati55); 

+ Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 
generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


» Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto) /(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


«Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti59); 


«+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lordo)/(Valore dei beni 
strumentali mobili); 


* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti?7). 


34 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

35 In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


36 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . îi Mari diversi acli fà ig F 4 F 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività ne! Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratoti + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 


Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 


Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 


Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso 
del periodo d’imposta diviso 12. 


37 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 


— 897 —É 
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Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti)88; 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


e Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi pet l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR? - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell'impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
38 Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
39 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
40 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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* Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)3* + Spese pet acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


* Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 
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SUB ALLEGATO 19.D —- DISTRIBUZIONI VENTILICHE INDICATORI DI COERENZA 


Cluster 1 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nella tessitura di tessuti ortogonali 


n Modalità di 
Indicatore A e hi 1 2 3 4 5 6 Di 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Rsa G |runiisoggeni ooo) 0,00) 000) ooo) ooo) ooo) 0,00) o00) 0,00) 0,00) 000) 0,00) 000) 0,00) 7,39] 19,35) 4703) 131,44| 195,22 
Margine per addetto 
non dipendente (in |Tuttii soggetti 21,44] 30,24) 34,03 7| 4182) 4598) 5229) 5565) 61,74) 6635) 7404) 8288] 95,82) 106,90| 124,68] 157,14] 205,15) 263,69 400,54 


migliaia di euro) 


Resa del capitale 


rispetto al valore Tutti i soggetti 0,18 0,23 0,26 0,30 0,31 0,35 0,38 0,39 0,43 0,46 0,48 0,53 0,57 0,62 0,69 0,77 0,99 1,49 2,60 
aggiunto lordo 


Valore aggiunto lordo 


per addetto (in migliaia | Tutti i soggetti 23,91] 29,61] 33,10) 34,55f 36,85) 38,021 39,97) 41,62] 43,94| 45,67] 47,870 50,07) 51,63) 5433| 57,39) 5988) 65,48| 73,09! 84,77 
di euto) 
n Modalità di 
Indicatore Ù SA " 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzioni 
istribuzione 
diprnsent 58,38] 5838] G1,14| 6114| 62,51) 62,51| 6297) 6297) 65,55) 6625) 6625) 6997) 6997) 7070] 7070) 70,73) 7073) 7871) 7871 
Incidenza del Margine | dipende 
sui ricavi 
Pass 7,16] 11,18] 1415) 16,73] 19,83) 22,22| 25,07| 26,96) 28,74| 3106] 33,60) 34,87] 38,14) 3947) 42,50) 45,87) 49,35] 52,60) 5704 
dipendei 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


Cluster 2 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nella tessitura soprattutto di tessuti a maglia 


Indicatore Modalita ci ol 2 3 4 Gi 6 Ti 8 D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
co delle scorte (in |-rutii soggetti o,00f 0,00) 000) 000) 0,00) 000) 000 000) 0,00) 000) 6,35) 1875] 37,77) 5887| 92,83) 13681| 187,75) 28870| 489,75 


Margine per addetto 
non dipendente (in Tutti i soggetti -5,35 12,07 20,51 25,08 30,29 35,01 38, 


,71 4243) 4651) 52,80| 60,61| 69821 7654) 86,65| 101,60| 120,06| 140,83] 173,01| 291,50 
migliaia di euro) 


Resa del capitale 


rispetto al valore Tutti i soggetti 0,15] 0,19) 0,23) 0,27 031] 035) odo) 045) 0,50) 056) 064) 071) 080) 091) 103) 132) 170) 246) 421 
aggiunto lordo 


Valore aggiunto lordo 


per addetto (in migliaia | Tutti i soggetti 12,42 19,38 23,51 26,46 28,60 30,79 32,72 34,52 37,02 39,29 42,08 44,84 46,83 50,73 54,23 STSS 62,55 71,17 93,29 
di euro) 
Modalità di 
Indicatore SS 1 2 3 4 5 6 zi 8 d 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese si 
Incidenza del Margine | dipendenti 
sui ricavi 


4,01 22,37 26,63 42,39 46,38 48,33 50,09 59,26 62,10 66,71 67,86 68,58 71,51 71,97 78,32 80,36 80,76 81,60 84,04 


Imprese con 
dipendenti 


-6,92 5,49 10,24 12,53 16,12 19,58 23,23 26,43 29,79 32,77 34,27 37,40 40,78 44,42 48,19 BLIA 54,51 58,85 64,68 
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Cluster 3 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nella roccatura dei filati 


Indicatore Modalità di 1 2 3 4 5 6 Ti 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
den delle scorte Gin |mutii soggetti 000) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00] 0,00] 0,00) 0,00] 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,19) 40,81) 77,66| 205,56 


Margine per addetto 
non dipendente (in Tutti i soggetti LLI3 18,76 23,16 27,29 29,20 31,22 35,91 38,06 39,51 41,58 43,92 49,39 54,01 59,17 65,16 75,99 83,98| 119,45 188,58 
migliaia di euro) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 0,25 0,34 0,42 0,46 0,55 0,62 0,70 0,74 0,83 0,88 0,94 1,04 1,16 1,27 1,43 1,71 1,93 2,44 4,00 
aggiunto lordo 


Valore aggiunto lordo 


per addetto (in migliaia |Tutti i soggetti 18,67 21,75 23,78 25,39 26,33 27,34 28,03 28,95 30,67 31,99 33,17 34,50 35,48 37,95 40,32 41,87 45,60 52,51 65,95 
di curo) 
Modalità di 
Indicatore ARR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Al 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


-1,746,06 | -1.746,06|34,66| 34,66] 46,40| 58,87| 58,87) 69,76| 69,76| 71,13) 7213) 72,13| 7370) 7370) 76,22) 7640) 7640| 83,37| 83,37 
dipendenti 


Incidenza del Margine 
sui ricavi 
Imprese con 


8,35 13,34|14,98| 19,48 21,92 24,77 25, 
dipendenti 


,93| 29,03] 30,88| 33,15] 37,63 39,28] 41,48| 43,53] 47,56) 49,87| 5464| 6094| 67,79 
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Cluster 4 - Converter 


Indicatore Modalita el sl 2 3 4 5 6 Ti 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
co dellescozte MM liu soggetti 7,35) 1908] 27,64) 35,80] 54,32] 60,52) 65,04| 7432) 7835) 102,65] 115,51) 130,64 191,90] 236,96| 268,25) 313,63| 408,88 
Margine per addetto 
non dipendente (in Tutti i soggetti | -146,83| -40,30| -4,24| 15,73] 23,36] 41,53] 5444| 6212) 7151| 8147) 9451] 11188] 131,66 153,27] 171,56| 198,70) 23803| 311,08| 395,92 


migliaia di euro) 


Resa del capitale 


rispetto al valore Tutti i soggetti -0,09 0,23 0,45 0,55 0,66 0,80 1,07 1,19 1,33 1,48 1,68 1,93 2,25 2,63 2,98 3,58 3,88 5,02 10,08 
aggiunto lordo 


Valore aggiunto lordo 


per addetto (in migliaia | Tutti i soggetti -1502| 9,39] 1922) 30,05) 3643) 41,53] 4717) 4884) 51,28] 53,78) 56201 57,87) 62661 68321 7447| 7951) 8487| 10003] 111,62 
di curo) 
b Modalità di 
Indicatore GESR 5 1 2 3 4 5 6 Ti 8 O 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Era 2,01) 045) 024) 3,32) 440 479) 716) 910] 1131) 1260) 13,56) 1448] 15,26) 15,68| 16,18) 1704) 2986] 4392| 47,67 
Incidenza del Margine | dipendenti 
sui ricavi 
Imprese.con -21,49) -5,881  -0,64 0,80 2,36 3,50 4,56 5,38 5,99 6,33 6,79 7,78 8,65 9,30 9,80| 10,70) 12,25| 1302) 16,51 
dipendenti 
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Cluster 5 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio specializzate nella tessitura soprattutto di tessuti a maglia 


Indicatore Modalita ai 1 2 3 4 DI 6 Ti i) D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
co dellescorte fi liti soggetti 0,00) 0,00) 0,00 179) 821) 24,94| 37,84) 5495) 67,34] 7571) 8204) 10481] 121,59) 158,91] 21106| 268,53| 353,69| 470,64| 732,32 


Margine per addetto 
non dipendente (in Tutti i soggetti -1,83 9,85 17,62 23,02 28,72 35,15 36,80 42,58 51,44 61,17 76,53 84,72 90,64| 103,25| 127,18| 159,74| 186,97| 251,40| 533,99 
migliaia di euro) 


Resa del capitale 


rispetto al valore Tutti i soggetti 0,11 0,19 0,26 0,30 0,38 0,42 0,49 0,54 0,61 0,64 0,68 0,84 0,93 1,08 1,22 1,37 1,60 223 3,60 
aggiunto lordo 


Valore aggiunto lordo 


per addetto (in migliaia | Tutti i soggetti 331 15,86 22,25 26,73 28,88 32,74 34,54 37,19 39,91 43,16 45,21 47,02 50,30 53,31 57,49 63,03 65,83 76,53 87,66 
di euro) 
Modalità di 
Indicatore SS 1 2 3 4 5: 6 Ti 8 d 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 
Incidenza del Margine | dipendenti 
sui ricavi 


-396,38| -60,26| -18,75 8,92 20,63 30,49 37,41 41,71 47,11 49,53 56,38 59,57 60,08 61,18 67,66 70,73 72,45 72,65 77,90 


Imprese con 


; 1,32) 4,64) 6,05] 7,62) 9,54] 10,59) 12,39| 13,32) 14,58] 15,56] 17,15) 18,97] 2107| 23,26| 26,27) 30,11] 35,57) 4390) 5101 
dipendenti 
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Cluster 6 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nella filatura pettinata 


Indicatore Modalita ci 1 2 3 4 Gi 6 Ti 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
a dellescorte MR lita soggetti 0,00) 0,00] 000) 0,00) 0,00] 0,00) 0,00| 0,00] 0,00) 8,58] 1244) 31,77| 7970| 103,02| 138,66| 195,44| 217,85| 317,90| 472,52 


Margine per addetto 
non dipendente (in Tutti i soggetti 16,83 21,53 23,67 34,34 34,55 40,21 53,74 62,78 67,46 76,41 79,68 87, 


,38| 98,38| 124,68| 165,36| 182,95| 290,64| 455,52) 582,31 
migliaia di euro) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 0,14) 0,25) 0,31] 0,34) 0,37f 0,38] 0,42) 0,50) 0,52) 0,60] 0,64] 0,76) 0,87) 0,98] 108) 126] 1,58) 2,08) 496 
aggiunto lordo 


Valore aggiunto lordo 


per addetto (in migliaia | Tutti i soggetti 19,55] 22,16] 24,53] 30,44) 31,29) 34,34| 35,36] 36,25) 37,38] 38,61) 40,87| 42,72) 4640/ 4814| 50,99 64,64 80,51 
di curo) 
b Modalità di 
Indicatore CESR 5 1 2 3 4 5 6 zi 8 O 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Era 10,24] 10,24| 33,76] 33,76) 46,56] 46,56] 55,74| 55,74) 5714| 6813| 6813) 71,45) 7145) 72,89) 72,89) 7409) 7409] 7647) 76,47 
Incidenza del Margine | dipendenti 
sui ricavi 
Imprese con 3,63| 728) 781 8,89] 10,68] 13,60] 15,58] 18,32| 1891) 1981] 20,67] 21,49] 2595|] 27,35) 3075) 3424| 3936) 4095| 52,55 
dipendenti 
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Cluster 7 - Piccole imprese operanti in conto terzi specializzate nella roccatura dei filati 


n Modalità di 
Indicatore È & " 1 2 3 4 Gi 6 Ti 8 DI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Psi sla (in Tutti i soggetti o00f 0,00) 000) 000) 0,00) 000) 000) 0,00) 0,00) 000) 0,00) 0,00] 000) 0,00] 0,00) 3948| 117,58] 198,65] 332,49 
Margine per addetto 
non dipendente (in Tutti i soggetti 0,73) 524) 741] 955] 13,60) 15,88) 1847) 19,52) 20,650 2247) 2460) 2631) 2823) 3214| 3408| 3709) 42,54| 51,30) 66,48 


migliaia di euro) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 006) 0,16] 025] 031] 0,37] 0,43] 0,49] 054) 0,61] 0,68] 076) 084f 1010 nti| 132) 158) 221) 335) 474 
aggiunto lordo 


Valore aggiunto lordo 


per addetto (in migliaia | Tutti i soggetti 0,73 5,24 T7,A1 9,55 13,60 15,88 18,47 19,60 20,65 22,47 24,67 26,31 28,39 32,50 34,49 38,62 43,42 52,75 67,89 
di euro) 
Modalità di 
Indicatore SA: 1 2 3 4 5 6 7 8 O 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


; 12,58| 21,671 36,40] 4651| 51,60 57,17| 5983| 6206) 6420| 6615) 67,91| 6999] 7261) 7385) 76,98] 80,10) 82,34| 8485| 87,27 
dipendenti 


Incidenza del Margine 


sui ricavi 
Imprese con 


dipendenti 
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Cluster 8 - Imprese operanti in conto proprio specializzate nella produzione di tessuti ortogonali 


Modalità di 


Indicatore 1506; fi 1 2 3 4 ta) 6 HI 8 DI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
den delle scorte (in |.rpurii soggetti 4,72] 2527| 43,60| 62,80) 7934| 97,22) 113,84| 12992) 145,02) 167,07) 206,99| 233,26| 270,62| 299,87| 339,03| 409,14| 517,02| 658,74|1.025,73 
Margine per addetto 
non dipendente (in Tutti i soggetti -113,91) -464| 7,19] 17,49] 23,86| 35,55) 4685) 5847| 67,23) 80,43] 92,64| 108,77| 135,76] 154,70| 182,78] 240,36| 311,14| 404,33| 562,09 


migliaia di curo) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 0,09] 0,14] 0,17) 021) 026) 0,28) 0,31) 0,34) 0,39) 043) 0491 054] 061) 067) 077) 089) 117) 162) 2,40 


aggiunto lordo 


Valore aggiunto lordo 


per addetto (in migliaia |Tutti i soggetti 5,01 13,67 20,51 27,50 29,23 33,03 36,44 38,97 41,35 43,82 46,31 48,16 SER: 55,45 58,86 62,06 67,98 77,79 90,93 
di euro) 
Modalità di 
Indicatore ava 1 2 3 4 5 6 Ti 8 d 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


; 8,17| 13,50] 15,27) 21,48] 23,60) 30,08| 31,58] 34,79) 39,61] 4104| 4397) 4562) 51,62) 51,62) 63,37| 65,55) 7457| 77,06| 82,53 
dipendenti 


Incidenza del Margine 
sui ricavi 
Imprese con 


-26,56| -6,86| 1,94) 401) 5,84] 7,43] 8,98] 9,72) 10,73] 11,60) 12,88) 14,16] 15,95) 17,39] 19,12) 20,98| 23,59) 27,65) 3316 
dipendenti 
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Cluster 9 - Piccole imprese operanti in conto terzi specializzate nella tessitura, soprattutto di tessuti a maglia 


Indicatore Modalita Si ol 2 3 4 Gi 6 Ti 8 D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
co delle scorte (in |-rutii soggetti o00f 0,00) 000) 000) 0,00) 000) 000) 0,00) 0,00) 000) 000) 000) 000) 0,00) 4,73) 30,60] 57,60] 142,28] 470,66 


Margine per addetto 
non dipendente (in Tutti i soggetti 1,05 4,99 8,83 11,47 12,63 14,63 16,73 19,70 21,81 23,76 25,59 27,97 31,47 33,00 37,15 41,09 46,56 STA 73,60 
migliaia di euro) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 007) 0,13] 0,16] 019] 023] 0,27) 0,30) 034) 0,38] 042) 047) 053] 061) 070) 084) 102) 135) 2,28) 389 
aggiunto lordo 


Valore aggiunto lordo 


per addetto (in migliaia | Tutti i soggetti 1,05 5,13 8,98 11,49 12,91 15,05 7,30 20,12 22,01 24,45 26,14 28,45 31,55 33,89 38,05 41,59 48,26 ns fer1 76,11 
di euro) 
Modalità di 
Indicatore A: 1 2 3 4 5 6 7 8 O 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese si 
dipendenti 


11,63 19,80 27,82 35,92 44,24 48,72 52,15 58,43 61,58 63,98 66,80 68,46 70,58 73,10 75,10 78,22 80,85 84,17 87,66 
Incidenza del Margine 
sui ricavi 


Imprese con 
dipendenti 
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Cluster 10 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nella torcitura e ritorcitura 


n Modalità di 
Indicatore È da * 1 2 3 4 DI 6 Ti 8 D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Psi snai da Tutti i soggetti 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00] 0,00) 0,00) 0,00) 000) 2,43] 12,99] 25,38) 65,81] 83,18| 117,48| 186,99| 293,44 
Margine per addetto 
non dipendente (in Tutti i soggetti 6,93| 14,67] 18,55) 22,88) 27,39] 32,00) 35,79] 38,73] 4540) 5250) 55,69| 60,091 68,72) 8306| 103,59] 128,79) 14571] 175,72] 381,60 
migliaia di curo) 


Resa del capitale 


rispetto al valore Tutti i soggetti 0,15 0,22 0,28 0,30 0,34 0,39 0,42 0,45 0,48 0,50 0,57 0,61 0,66 0,72 0,75 0,90 LIT 1,76 Art 
aggiunto lordo 


Valore aggiunto lordo 


per addetto (in migliaia | Tutti i soggetti 12,36 18,66 22,27 24,95 27,39 29,61 30,81 33,27 34,80 36,49 39,22 41,75 43,05 45,65 48,96 51,74 54,25 59,32 72,49 
di euro) 
Modalità di 
Indicatore a 1 2 3 4 b; 6 zi 8 O 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 
Incidenza del Margine | dipendenti 
sui ricavi 


25,74 28,57 34,45 50,12 51,65 52,22 57,98 63,57 64,79 65,80 66,23 66,52 69,94 71,26 71,39 72,68 T8A41 76,13 83,81 


Imprese con 
dipendenti 


21,36] 23,37] 24,29) 25,38| 27,71] 30,17) 32,66] 35,33) 37,20] 3940| 42,630 4688 51,67) 56,77 
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Cluster 11 - Piccole imprese operanti in conto terzi specializzate nella tessitura di tessuti ortogonali 


; Modalità di 
Indicatore dpr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o|la|lele]|mez[|aoalela|x | 9 
distribuzione 

Durata delle scorte (in. |-ruttii soggetti oool oo) 600) 000) 000) 000) 000) 000) 0,00) 0,00) 0.00) 000) 000) 000) 000) 000) 000) 000) 10,31 
giorni) 
Margine per addetto 
non dipendente (in Tutti i soggetti 9,77 13,19 15,94 18,26 20,64 21,81 23,50 24,85 26,81 28,55 30,05 33,35 36,78 40,25 41,63 44,72 48,84 57,62 68,60 
migliaia di curo) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 0,13 0,18 0,21 0,24 0,26 0,30 0,32 0,35 0,38 0,42 0,47 0,51 0,58 0,64 0,73 0,94 1,20 Lea 2,69 
aggiunto lordo 


Valore aggiunto lordo 


per addetto (in migliaia | Tutti i soggetti 9,77 13,15 16,19 18,50 20,81 21,89 23,57 24,85 26,81 28,55 30,05 33,61 37,20 40,29 41,63 44,88 48,96 57,62 72,25 
di euro) 
Modalità di 
Indicatore SE: 1 2 3 4 5 6 Ti 8 d 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


n 38,47 46,66 51,47 53,81 58,13 59,39 61,21 62,56 63,41 64,71 66,18 67,07 68,38 69,81 72,05 73,96 76,55 79,02 83,90 
dipendenti 


Incidenza del Margine 


sui ricavi 
Imprese con 


dipendenti 
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, Modalità di 
Indicatore È & io 1 2 3 4 5 6 tà 8 Di 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
lA Tutti i soggetti 0,00) 9,02) 16,53] 21,19] 35,47| 39,64] 4399| 4690| 5453) 6288| 7905) 100,39] 111,46| 125,89) 142,05| 170,49] 243,03| 418,31| 581,82 
Margine per addetto 
non dipendente (in Tutti i soggetti -11,04| 4,22] 12,10) 20,89] 23,53) 29,38] 3121) 43,89| 49051 54,62) 59,39) 6876) 7829) 9235] 11006| 141,19] 164,44| 186,96| 282,85 
migliaia di euro) 
Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 003] 0,18) 023] 029) 037) 042) 0,49] 0,52) 0,54] 0,59] 64/071) 089) 106) 114] 127) 154) 234) 505 
aggiunto lordo 
Valore aggiunto lordo 
per addetto (in migliaia | Tutti i soggetti 292) 6,99) 15,16| 20,98] 26,83] 2817) 33,48| 36,58] 38,561 4131) 4457) 5020) 5119| 5394| 55331 5940) 65,39) 70,84) 9699 
di curo) 
b Modalità di 
Indicatore CESR | di 2 3 4 5 6 Di 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
ET -217,78| 6,74| 12,52) 12,91] 15,68] 15,98) 16,87) 17,04] 1995) 20,64] 24,25) 26,22) 40,15] 41,75) 4249) 4633] 4801] 4835) 71,01 
Incidenza del Margine | dipendenti 
sui ricavi 
Imprese con 2481) 2,61) 323) 401) 485) 66 828) 926) 10,08] 1040| 12,50) 12,901 13,60) 16,32| 1709) 1975) 1998] 2105) 32,63 
dipendenti 
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Cluster 13 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nell’orditura 


î Modalità di 
Indicatore È 96 * 1 2 3 4 DI 6 Ti i) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
li Tutti i soggetti 0,90f ooo) 00) 0,00) 0,00) 000) 000) 0,00) 000) 000) 0,00) 000) 000) 0,00) 121) 2432| 70,11] 165,05) 221,94 
Margine per addetto 
non dipendente (in Tutti i soggetti 921] 1802| 2407) 27,86) 29,23] 3173) 3414| 3640| 4037) 4563) 50,77] 56951 6247) 7542] 8861| 11436) 13870] 161,26] 206,40 


migliaia di euro) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 022) 0,29) 033] 0,36) 042) 0,51) 0,59) 065) 070) 075) 081] 086) 093) 098) 118) 1,39) 170) 219) 340 
aggiunto lordo 


Valore aggiunto lordo 


per addetto (in migliaia | Tutti i soggetti ZE 22,04 24,39 26,03 27,99 29,23 30,34 31,19 32,41 33,80 36,09 38,32 40,21 42,92 45,44 49,34 57,23 67,AT 81,62 
di euro) 
Modalità di 
Indicatore SA 1 2 3 4 b: 6 DI 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


£ -191,47 19,90 38,10 40,09 50,44 59,98 62,78 68,66 69,98 70,02 72,83 73,36 74,67 76,10 77,30 79,26 81,96 82,79 87,07 
dipendenti 


Incidenza del Margine 
sui ricavi 

Imprese con 
dipendenti 


8,69 15,23 20,47 23,85 27,33 29,64 32,15 33,89 38,53 40,91 42,70 45,29 45,99 50,83 52,42 54,20 56,34 61,02 65,63 
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Cluster 14 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nella filatura cardata 


Modalità di 


Indicatore tao 4, 1 2 3 4 5 6 Ti 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
dan delleacottotia. liiuegi soggetti 000) 000) 0,00) 0,00) 0,00 000) 000) 0,00) 0,00] 4,31 6,26| 15,56) 25,62| 35,53] 44,50| 90,64| 101,59] 249,87| 539,38 
Margine per addetto 
non dipendente (in Tutti i soggetti -902) 10,59) 32,68| 4747] 5145) 53,77] 6344| 6957| 7936] 90,36) 95,84| 110,82| 133,76] 152,77| 164,561 194,36| 290,78| 342,48| 532,25 


migliaia di curo) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 0,09) 0,24] 0,30) 0,37] 0,39) 044| 0,53] 0,54] 0,60f 0,63} 072) 0,94] 102) 1,21 1,56] 189) 2,77] 3,27) 1377 


aggiunto lordo 


Valore aggiunto lordo 


per addetto (in migliaia |Tutti i soggetti 12,91 28,76 31,72 37,57 39,83 41,84 42,89 45,87 46,74 48,02 50,16 52,08 53,70 Lal 63,58 67,51 69,77 78,10 
di euro) 
Modalità di 
Indicatore iper dl 2 3 4 b) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #7 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


; -902.100,00 | -902.100,00 | -902.100,00 | -902.100,00| 16,25| 16,25| 16,25] 16,25| 36,36] 36,36| 36,36| 48,96| 48,96| 48,96] 48,96 
dipendenti 


54,15) 54,15) 65,30 
Incidenza del Margine 
sui ricavi 


SRD 0,88 5,29 8,42 10,23] 12,30| 13,18) 14,66) 17,33) 1921| 19,88| 22,59] 23,85) 26,37| 27,09| 29,11| 30,86] 34,29) 43,12| 49,45 
ipendenti 
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Cluster 15 - Imprese operanti in conto proprio specializzate nella torcitura e ritorcitura 


Modalità di 


Indicatore DIE z sì 2 3 4 Gi 6 Ti i) DI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
co dellescozie i lug soggetti 0,00) 9,45] 24,62) 3107) 46,03] 5841] 7145| 86,55] 98,53) 110,41| 119,85) 16090) 184,27| 207,03] 223,49| 271,41] 340,63| 395,22| 643,09 
Margine per addetto 
non dipendente (in Tutti i soggetti -13,85) 8,02 21,19) 2940) 3544| 43,63) 5466| 59,57| 6423| 7601) 8828| 103,02| 12410] 136,10] 158,06| 194,29) 253,80| 316,09] 657,22 


migliaia di euro) 


Resa del capitale 


rispetto al valore Tutti i soggetti 0,03 0,16 0,23 0,28 0,32 0,38 0,43 0,47 0,52 0,62 0,67 0,74 0,76 0,83 0,96 1,11 
aggiunto lordo 


Valore aggiunto lordo 


per addetto (in migliaia | Tutti i soggetti 1,81 14,33 24,26 27,72 30,41 34,08 36,37 39,96 42,65 44,19 45,26 47, 


81 50,09 53,76 57,41 63,46 68,14 75,87 95,46 
di curo) 


Indicatore Mosialtà di 1 2 3 4 i 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 
Incidenza del Margine | dipendenti 
sui ricavi 


-328,71| -193,21] 403] 4,03] 5,19) 7,34] 13,30] 14,62) 14,97] 1497) 15,75] 16,64| 19,78) 28,18| 3005| 30,61| 30,61] 35,37) 44,93 


Imprese.con 544 2,86 4,40 5,44 5,81 6,96 7,46 8,19 9,63] 11,00] 11,69] 12,62) 13,46] 14,28) 15,80] 1896) 21,45] 23,51) 2975 
dipendenti 
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SUB ALLEGATO 19.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Cluster Di odalità di sl 
stribuzione Soglia Soglia 
minima massima 

Imprese senza dipendenti 30,00 97,00 

} Imprese con dipendenti 11,18 80,00 
Imprese senza dipendenti 22,37 97,00 

s Imprese con dipendenti 10,24 80,00 
Imprese senza dipendenti 24,00 97,00 

ì Imprese con dipendenti 8,35 80,00 
Imprese senza dipendenti 5,00 97,00 

4 Imprese con dipendenti 4,50 80,00 
Imprese senza dipendenti 10,00 97,00 

l Imprese con dipendenti 6,05 80,00 
Imprese senza dipendenti 19,00 97,00 

3 Imprese con dipendenti 7,28 80,00 
Imprese senza dipendenti 21,67 97,00 

Ù Imprese con dipendenti 8,00 80,00 
Imprese senza dipendenti 15,27 97,00 

ù Imprese con dipendenti 5,84 80,00 
Imprese senza dipendenti 19,80 97,00 

: Imprese con dipendenti 9,00 80,00 
Imprese senza dipendenti 25,74 97,00 

Ù Imprese con dipendenti 8,53 80,00 
Imprese senza dipendenti 38,47 97,00 

i Imprese con dipendenti 5,00 80,00 
Imprese senza dipendenti 2,91 97,00 

ù Imprese con dipendenti 4,85 80,00 
Imprese senza dipendenti 24,00 97,00 

î Imprese con dipendenti 5,23 80,00 
Imprese senza dipendenti 6,25 97,00 

i Imprese con dipendenti 5,29 80,00 
Imprese senza dipendenti 3,30 97,00 

i Imprese con dipendenti 4,40 80,00 
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Durata delle scorte (in 


Resa del capitale rispetto al 


Modalità di giorni) valore aggiunto lordo 
Cluster DARA 
distribuzione Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
1 Tutti i soggetti 0,00 200,00 0,26 99.999,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,23 99.999,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 200,00 0,42 99.999,00 
4 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,45 99.999,00 
5 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,26 99.999,00 
6 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,31 99.999,00 
7 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,25 99.999,00 
8 Tutti i soggetti 0,00 390,00 0,17 99.999,00 
9 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,16 99.999,00 
10 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,28 99.999,00 
11 Tutti i soggetti 0,00 200,00 0,21 99.999,00 
12 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,23 99.999,00 
13 Tutti i soggetti 0,00 200,00 0,33 99.999,00 
14 Tutti i soggetti 0,00 320,00 0,30 99.999,00 
1a Tutti i soggetti 0,00 390,00 0,23 99.999,00 
DISC eo ur Dc Valore aggiunto lordo per 
ego ese eee di) 
Cluster | distribuzione un 
Soglia Soglia Soglia Soglia 
minima massima minima massima 
1 Tutti i soggetti 29,61 99.999,00 29,61 200,00 
2 Tutti i soggetti 26,46 99.999,00 26,46 200,00 
3 Tutti i soggetti 23,78 99.999,00 23,78 200,00 
4 Tutti i soggetti 30,05 99.999,00 30,05 200,00 
5 Tutti i soggetti 26,73 99.999,00 26,73 200,00 
6 Tutti i soggetti 30,44 99.999,00 30,44 200,00 
7 Tutti i soggetti 19,60 99.999,00 19,60 200,00 
8 Tutti i soggetti 29,23 99.999,00 29,23 200,00 
9 Tutti i soggetti 17,30 99.999,00 1,90 200,00 
10 Tutti i soggetti 24,95 99.999,00 24,95 200,00 
11 Tutti i soggetti 18,50 99.999,00 18,50 200,00 
12 Tutti i soggetti 26,83 99.999,00 26,83 200,00 
13 Tutti i soggetti 24,39 99.999,00 24,39 200,00 
14 Tutti i soggetti 31,72 99.999,00 31,72 200,00 
15 Tutti i soggetti 27,72 99.999,00 27,1 200,00 
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SUB ALLEGATO 19.F - DISTRIBUZIONI VENTILICHE INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Cluster 1 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nella tessitura di tessuti ortogonali 


6 Modalità di 
Indicatore È e si al 2 Si 4 5 6 7 8 DI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
sstumentali mobili Tutti i soggetti 0,00 0,04] 037) 0,57) 1038] 145] 1,90] 226] 2,77) 323) 370] 414) 462) 5,88) 670) 7,80) 9,39] 1070) 1223 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti |.1. i; soppetti 000| 0,83) 2,83) 429) 533) 772) 1075) 1221) 15,43) 1797] 1887] 20,82) 2119) 2202) 22,69) 2343) 2422) 2786) 3816 
di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui | Tutti i soggetti 034] 046) 0,66] 077] 093] 100] 120] 131] 140) 161] 173) 204) 235) 269] 291) 344) 378) 4380 742 
ricavi 
Durata delle se0ne (i Tutti i soggetti 0,00) 0,00) 0,90) 0,00) 0,00) 0,00) 000] 0,00) 0,00) 0,00) 000) 000) 0,00) 0,00) 7,39] 19,35] 47,03] 131,44| 195,22 
giorni) 
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Cluster 2 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nella tessitura soprattutto di tessuti a maglia 


‘o Modalità di 
Indicatore x & È 1 2 3 4 5 6 o 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
sttamentali mobi Tutti i soggetti 0,00) 0,00) 042) 091 1,36) 1,83) 2,26) 2,86) 337) 404) 457 sol 707) 820) 962) 1145) 1301] 15,67 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti n rii sigperi o,00f 0,00) 0,16) 2,15) 3,65) 8,18] 10,19] 11,92] 16,28) 1840] 2008] 2178] 22,25) 22,65| 23,28) 2446) 27,49] 29,82) 3405 
di locazione finanziaria di 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui | Tutti i soggetti 017) 0,28) 041] 0,53) 063] 074) 0,86) 099) 1091 127) 148) 166 197] 227) 263] 316) 3,58) 440) 7,66 
ricavi 
Presa (in Tutti i soggetti o,00f 0,00) 000) 000) 0,00) 000) 000 000) 000) 000) 6,35] 1875] 37,77) 5887| 92,83) 136,81| 187,75) 28870] 48975 
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Cluster 3 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nella roccatura dei filati 


î Modalità di 
Indicatore x * È 1 2 3 4 5 6 i 8 Di 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
stamenti mobi. Tutti i soggetti o,oof 0,00) 0,87) 1,26] 174) 196] 234] 2,61] 308) 381] 432) 467) 598 7,38) 837) 999) 1226) 1311) 14,39 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
Ripendenza di contratti ip ri sigperi 0,00) 0,02) 690) 1094) 12,63] 13,51] 15,17] 18,69] 1917) 20,81] 21,33] 21,62) 2210) 23,44| 2473) 27,50) 2979] 3390) 4474 
di locazione finanziaria di 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui | Tutti i soggetti 027) 041) 0,55] 0,63] 076) 086) 115) 130) 141 168] 181) 200) 221] 230] 262) 285) 324) 427) 558 
ricavi 
Presa (in Tutti i soggetti o,00f ooo) 000) 000) 0,00) 000) 000 000) 000) 000) 000) 000) 000) 000) 000) 0,19) 40,81} 77,66] 205,56 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


Cluster 4 - Converter 


1 Modalità di 
Indicatore x A È 1 2 3 4 5 6 i) 8 Di 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
sttamentali mobi Tutti i soggetti o,00f ooo) 0,55) 102 1,38) 176] 244] 2,98) 316) 351] 420) 517) 611) 675) 843) 1010) 1185) 1476) 18410 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti |. i; soppetti 000| 0,04) 2460 5,32) 774 10,55] 11,47) 1602) 20,04| 2015] 2116) 2240) 23,58] 2506) 2636] 27,54) 3044) 3245) 67,25 
di locazione finanziaria di 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui | Tutti i soggetti o,16| 0,23) 0,28] 0,32) 047] 0,54) 0,63) 071) 085) 093] 108) 118) 129) 146) 163] 195) 241) 338) 493 
ricavi 
ra Tutti i soggetti 7,35) 1908] 27,64) 35,80] 54,32) 60,52) 65,04| 7432) 78,35] 102,65] 115,51) 130,64 191,90] 236,96| 268,25) 313,63| 408,88 
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Cluster 5 - Imprese operanti prevalentemente in conto proprio specializzate nella tessitura soprattutto di tessuti a maglia 


î Modalità di 
Indicatore È & n ol 2 3 4 5 6 Ti 8 D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
strumentali mobili |-Tutrii soggetti 000) 0,55) 135] 1,85] 2,54] 293] 3,55) 409) 4680 590) 634) 675) 814] 914] 1051) 11,58) 1332) 1499) 17,29 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti |. ii cpr 000) 2,39) 9,11 976) 10,68) 1433] 1521] 1723] 1998] 2139] 2207) 2294] 2404) 25,45) 2692) 2733) 2872) 30,54) 3681 
di locazione finanziaria si 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui | Tutti i soggetti o4| 0,25) 0,31] 041] 0,54] 0,64] 087] 098) 114] 127] 140] 1,54] 180) 214] 242) 279) 342) 434) 5481 
ricavi 
Presa sa Tutti i soggetti 0,00) 0,00) 0,00 179) 821) 2494| 37,84) 5495) 67,34] 7571) 8204) 10481] 121,59) 158,91] 211,06| 268,53| 353,69| 470,64| 732,32 
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Cluster 6 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nella filatura pettinata 


‘ Modalità di 
Indicatore x E ig 1 2 3 4 5 6 i 8 Di 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
stamenti mobi. _ Tutti i soggetti o,00f ooo) 000) 0,43) 0,88) 1,53) 2,38] 2,61] 305) 332) 391 471) 569) 604) 692) 942) 1118) 12,83) 15,09 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
Ripendenza di contratti ip ri sigperi ooo) oo) 000) 000) 0,15) 019) 274) 342) 956] 1441) 1661] 17,98) 2105) 2194] 2215) 2304] 2824) 2896) 32,30 
di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui | Tutti i soggetti 017) 026) 039) 042) 0,52) 057) 0638] 070] 076] 092) 107) 121) 138 196) 2,58) 2,93] 378) 494 
ricavi 
pressa (in Tutti i soggetti o00f 0,00) 000) 000) 0,00) 000) 000) 000) 000) 8,58) 12,44| 31,77] 7970) 103,02| 138,66| 195,44| 217,85] 317,90| 472,52 
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Cluster 7 - Piccole imprese operanti in conto terzi specializzate nella roccatura dei filati 


‘ Modalità di 
Indicatore 5 da ig 1 2 3 4 5 6 if 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
sttamentali mobi Tutti i soggetti o,00f 0,00) 000) 000) 015) 0,53) 0,85) 121 168] 247) 241) 302) 395) 505) 593) 7,87] 1014) 12,69 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
Ripendenza di contratti ip ri sigperi ooo) oo) 000) 000) 000) 274) 10,24| 2017) 2119] 21,19) 23,73] 2401] 2415) 2420] 25,82) 29,52] 29,52) 3468) 4690 
di locazione finanziaria di 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui | Tutti i soggetti 000) 0,23) 0,38] 0,51] 071] 080) 096) 118) 137) 152) 182) 225) 247) 275) 312 348] 439) 526) 1004 
ricavi 
presa (in Tutti i soggetti o,00f ooo) 000) 000) 0,00) 000) 000) 000) 000) 000) 000) 000) 000) 0,00) 0,00) 39,48| 117,58] 198,65] 332,49 
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Cluster 8 - Imprese operanti in conto proprio specializzate nella produzione di tessuti ortogonali 


6 Modalità di 
Indicatore I PA il 2 3 4 5; 6 Ti 8 DI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
strumentali mobili ‘Tutti soggetti o00| 000] 0,61) 1,00] 1,28) 1,62) 2,18] 2430 276] 313f 3,38) 383) 4220 492) 595) 6,68) 798) 989) 11,97 
rispetto al valore degli ù 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti ‘n iii isoppesi ooo] 2,22) 389) 672) 7,66) 9,63] 11,14] 13,30) 15,60] 17,79] 1927) 1993] 20,881 21,38) 2242) 2297) 2482| 3019) 38,99 
di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui |Tutti i soggetti 0,18] 0,28] 037) 0,47] 0,52) 0,59) 0,66] 075) 0,86] 0,99 1,13) 1,28) 151f 173) 210) 266) 314) 389) 5,36 
ricavi 
Vicente Tutti i soggetti 4,72] 2527| 43,60| 62,80] 7934| 97,22) 113,84) 129,92| 145,02) 167,07| 206,99| 233,26| 270,62| 299,87| 339,03| 409,14| 517,02| 658,74 |1.025,73 
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Cluster 9 - Piccole imprese operanti in conto terzi specializzate nella tessitura, soprattutto di tessuti a maglia 


î Modalità di 
Indicatore x da i 1 2 3 4 5 6 Zi 8 DI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
sttamentali mobi Tutti i soggetti o,00f ooo) 000) 0,13) 0,46f 0,73) 130) 187) 242) 317) 3,80) 524] 626) 745) 8,68) 10,73) 1216] 1446) 16,84 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
Ripendenza di contratti ip ri sigperi o00) 000) 000) 000) 000) 0,00) 7,99) 1260) 17,35] 1913] 2000) 20,60] 21,52) 21,83] 2232| 22,64| 2321) 25,02) 30,25 
di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui | Tutti i soggetti 0,05) 0,23) 0,34] 0,48] 0,63] 0,80) 0,93) 107) 134158] 170) 196) 2417] 248] 292 355) 493) 957) 1684 
ricavi 
Presa (in Tutti i soggetti o,00f ooo) 000) 0,00) 0,00) 000) 000 0,00) 000) 000) 000) 000) 000) 0,00) 4,73) 30,60] 57,60] 142,28] 470,66 
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Cluster 10 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nella torcitura e ritorcitura 


î Modalità di 
Indicatore x dA È 1 2 3 4 5 6 i 8 Di 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
sttamentali mobi Tutti i soggetti o,00f 0,38] 0,62) 0,88] 100) 137] 1,72) 2,05) 242) 286] 335) 3,66) 431) 481| 523) 667) 876) 1193 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
Ripendenza di contratti ip ri sigperi ooo) oo) 000) 000) 000) 0,00) 408) 7,77) 1073] 1506) 1640] 17,81] 1946) 2315] 23,68| 2611| 2910) 30,92) 41,59 
di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui | Tutti i soggetti 0,22) 0,37) 0,48] 0,67] 076] 0,83) 090) 113] 1361 159] 177) 191) 210) 231] 2,69) 3,14) 347) 396) 461 
ricavi 
pese (in Tutti i soggetti o00f 0,00) 000) 000) 0,00) 000) 000) 0,00) 000) 000) 0,00) 243] 1299) 25,38| 65,81) 83,18| 117,48] 186,99| 293,44 
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Cluster 11 - Piccole imprese operanti in conto terzi specializzate nella tessitura di tessuti ortogonali 


î Modalità di 
Indicatore x % io 1 2 3 4 5 6 iù 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
sttamentali mobi Tutti i soggetti o,0of ooo) 000) 0,00) 0,08) 0,24] 048] oi] 098) 1,48] 187) 241) 29) 376) 417) 550) 692) 945) 1277 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
Ripendenza di contratti ip ri sigperi ooo) oo) 000) 000) 086) 481) 819| 1254) 1279] 15,56) 1810] 1874] 2101) 2189] 2305) 23,37] 2475) 2525) 28,45 
di locazione finanziaria di 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui | Tutti i soggetti 0,26) 0,48] 0,63] 0,79] 096] 110) 124) 141] 156) 179) 208) 228) 2,69) 294] 336) 382) 447) 500) 9,52 
ricavi 
Presa (in Tutti i soggetti o,00f ooo) 000) 0,00) 0,00) 0,00) 000) 0,00) 000) 000) 000) 000) 000) 000) 000) 000) 000) 0,00] 10,31 
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Cluster 12 - Imprese con prevalente lavorazione del rigenerato 


n Modalità di 
Indicatore È Se * 1 2 3 4 Gi 6 Ti 8 0) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10) 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
strumentali mobili |-rutrii soggetti 000) 000) 0,09) 075] 131) 173) 211 307) 340) 382) 500) 534) 616] 7,24) 783) 947| 1219] 20,00 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti (rr. ii soggetti 0,00] 0001 0,35) 0,50) 0,501 7,79) 8981 1454) 1591) 1671) 1681) 17,96] 2027) 2227) 2475) 2475) 25,00) 2600) 4971 
di locazione finanziaria Ù 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui | Tutti i soggetti 00) 008] 021] 0,25] 031] 0,55] 0,77] 083] 091) 116] 1,43] 1,53] 182) 243] 324] 362) 503) 582) 852 
ricavi 
Presa (in Tutti i soggetti 0,00) 9,02) 16,53] 21,19) 35,47| 39,64] 4399| 4690| 54,53) 62,88| 7905) 100,39] 111,46| 125,89) 142,05| 170,49] 243,03| 418,31| 581,82 
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Cluster 13 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nell’orditura 


n Modalità di 
Indicatore x va io 1 2 3 4 5 6 if 8 Di 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
stamenti mobi _ Tutti i soggetti o,00f ooo) 0,15) 0,40) 0,62) 093] 106) 132) 1,68) 232) 2,61] 344] 418) 500) 613) 7,58) 1039 14,36 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
Sipendenza di contratti ini sigperi ooo) 000) 000) 3,89) 791] 1247) 13,94| 1703) 1802) 2005) 2016] 21,33] 2227) 2261] 2360) 27,03| 2894) 2931) 36,99 
di locazione finanziaria di 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui | Tutti i soggetti 0,43) 0,54] 0,63] 077] 101] 115) 129) 1,38) 159) 175) 1,93) 204) 237) 262) 301) 339) 371) 465) 6,16 
ricavi 
DU delle scorte (in Tutti i soggetti o,0f ooo) 000) 0,00) 0,00) 0,00) 000) 0,00) 000) 000) 0,00) 000) 000) 0,00) 121) 2432) 70,11] 165,05] 221,94 
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Cluster 14 - Imprese operanti in conto terzi specializzate nella filatura cardata 


î Modalità di 
Indicatore x dA È 1 2 3 4 5 6 i) 8 Di 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
stamenti mobi. _ Tutti i soggetti ooo 0,00) 000) 0,16) 0,33) 0,55) 110) 149) 174) 208) 215) 2,50 3470 405) 5,66) 6,12) 1125) 13,68 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti |ipri sigperi o00) 0,00) 000) 0,00) 000) 0,00) 0,00) 197) 1,97] 464] 20,69] 20,69] 21,29) 29,38| 29,38| 31,96] 3343) 40,64| 40,64 
di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui | Tutti i soggetti 0,26) 0,36) 0,42) 0,62] 0,68] 080) 0,87) 1,13] 119) 122) 136) 152) 161] 180) 197] 251) 452) 560) 890 
ricavi 
pressa (in Tutti i soggetti o00f 0,00) 0,00) 000) 0,00) 000) 000) 000) 000) 431] 6,26] 15,56] 25,62) 35,53] 44,50) 90,64| 101,59] 249,87| 539,38 
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Cluster 15 - Imprese operanti in conto proprio specializzate nella torcitura e ritorcitura 


hi Modalità di 
Indicatore 9° È 1 2 3 4 5 6 Hi 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 

Incidenza degli 
ammortamenti per beni 
strumentali mobili l-rutrii soggetti 000 0,00) 0,14| 0,60) 0,87) 1,17 1,39] 195) 248] 290] 306) 363) 411) 468) 621] 701) 862) 10,54) 1290 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti |. ;; copper 000) 0,28) 520) 6,19) 926) 1141] 1380) 16,86) 17,00) 20,13] 2244) 2300) 2634| 26,35) 2688] 27,83) 2810) 3557) 4500 
di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli 
stessi 
Incidenza dei costi 
residuali di gestione sui | Tutti i soggetti 001) 0,24) 027] 0,32) 0,38] 0,44) 0,50) 0,62) 0,72) 082) 090) 112) 130) 1,56] 175] 232) 286) 3,82) 560 
ricavi 
dati (in Tutti i soggetti 0,00) 9,45) 24,62) 31,07] 46,03] 5841] 7145| 86,55] 98,53) 110,41| 119,85) 16090| 184,27| 207,03] 223,49| 271,41] 340,63| 395,22| 643,09 
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SUB ALLEGATO 19.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli 
ammortamenti per beni Incidenza dei costi per beni mobili 
strumentali mobili rispetto al | acquisiti in dipendenza di contratti 
Cluster Modalità di valore degli stessi beni di locazione finanziaria rispetto al 
distribuzione strumentali mobili valore degli stessi 
ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
2 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
3 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
4 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
5 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
6 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
i Tutti i soggetti 25,00 50,00 
8 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
9 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
10 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
11 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
12 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
13 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
14 Tutti i soggetti 25,00 50,00 
15 Tutti i soggetti 25,00 50,00 


Incidenza dei costi residuali di 


no, Modalità di Séstlone sui ricavi Durata delle scorte (in giorni) 
distribuzione 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 3,78 200,00 
2 Tutti i soggetti 3,58 320,00 
3 Tutti i soggetti 4,27 200,00 
4 Tutti i soggetti 3,38 320,00 
5 Tutti i soggetti 3,42 320,00 
6 Tutti i soggetti 2,93 320,00 
7 Tutti i soggetti 4,39 320,00 
8 Tutti i soggetti 3,89 390,00 
9 Tutti i soggetti 3,55 320,00 
10 Tutti i soggetti 3,96 320,00 
11 Tutti i soggetti 4,47 200,00 
12 Tutti i soggetti 3,62 320,00 
13 Tutti i soggetti 4,65 200,00 
14 Tutti i soggetti 4,52 320,00 
15 Tutti i soggetti 3,82 390,00 
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SUB ALLEGATO 19.H - COEFFICIENTI DELLE FUNZIONI DI RICAVO 


CLUSTER |CLUSTER|CLUSTER|CLUSTER|CLUSTER|CLUSTER|CLUSTER| CLUSTER 
VARIABILE al 2 3 4 5 6 i 8 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di 
amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi + 
Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni 


- Ù _ 2 P 2 È A 3 s 3 ),99 
diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi 09200 
corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone) + 
Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + 
Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 
Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro 
dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci pet 1,0454 1,0308 - - - - - - 
l'attività di amministratore (società di persone) 
CVPROD - 1,0255 - - - - - - 
CVPROD elevato a 0,95 2,1704 - - - = Di s 2,2489 


Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale e familiari 
diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in partecipazione 
(percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro 
prestato diviso 100) escluso il primo socio® 


27.959,5887 | 26.450,7364 - - - & 5 & 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale e familiari 
diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in partecipazione 
(percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro - - - - - -|33.593,7577 - 
prestato diviso 100) escluso il primo socio©), differenziale relativo alla 
territorialità del livello delle retribuzioni 


Valore beni strumentali mobili quota fino a 1.090.000 euro elevato a 0,80, 
differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in 

dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età 
"Oltre 9 anni" 


2 -1,6764 a - 2 : È = 


Valore beni strumentali mobili quota fino a 124.000 euro elevato a 0,90), 
differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in 03750 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età n 


"Oltre 9 anni" 


— 933 — 
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CLUSTER|CLUSTER|CLUSTER |CLUSTER|CLUSTER|CLUSTER|CLUSTER| CLUSTER 
VARIABILE sl 2 E) 4 5 6 d 8 


Valore beni strumentali mobili elevato a 0,80, differenziale relativo ai Beni 


strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di - - - - = 2 = - 
locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 


Valore beni strumentali mobili elevato a 0,9%, differenziale relativo ai Beni 
strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di - - - - - - - -0,3493 
locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di 
amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi + 
Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 1,3610 1,2139 - - - - - - 
finanziaria e di noleggio + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, 
spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 


COSTI TOTALI elevato a 0,9 - - - = è n Ri si 
COSTI TOTALI elevato a 0,95 - - - - - 2,3046 ùi 2 


COSTI TOTALI elevato a 0,97 - - - - 1,7165 - - - 


COSTI TOTALI elevato a 0,98 - - 1,4010 - - - - - 


COSTI TOTALI elevato a 0,99 - - - 1,2384 - - 1,1930 - 


COSTI INTERMEDI elevato a 0,95 - - - È s - 5 = 
COSTI INTERMEDI elevato a 0,97 - - - & SS È = - 
VBS elevato a 0,50 


VBS elevato a 0,80) x z = È È È R 3 


VBS quota fino a 1.090.000 euro elevato a 0,80 - 3,1259 - - - = = - 


VBS quota fino a 625.000 euro elevato a 0,80 - - - - z % x a 


VBS elevato a 0,9© si 2. Pi - Pi pi s 0,4347 


VBS quota fino a 124.000 euro elevato a 0,90 - - - - - - 1,7325 - 


VBS quota fino a 204.000 euro elevato a 0,90 - - - 3 2. i = 3 


VBS quota fino a 300.000 euro elevato a 0,90) - - 1,1000 - - - - - 


VBS quota fino a 730.000 euro elevato a 0,90 - - - - 2 = È - 


VBS quota fino a 640.0000) 0,1067 - - - Ci 2 Pi & 
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CLUSTER | CLUSTER | CLUSTER | CLUSTER | CLUSTER | CLUSTER | CLUSTER 
VARIABILE 9 10 11 12 13 14 15 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore 
(società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi + Costo per beni mobili acquisiti 
in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Spese per lavoro 
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività - - - - - - - 
dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di 
persone) + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + 
Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 


Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti 
l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore 1,1128 1,0403 - - - - - 
(società di persone) 


CVPROD - - = = - n 3, 


CVPROD elevato a 0,95 - - x x "i = A 


Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale e familiari diversi 
(percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in partecipazione (percentuale di 
lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il 
primo socio!) 


26.601,3852| 29.162,1974 - 27.530,6013 - - 


Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale e familiari diversi 
(percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in partecipazione (percentuale di 
lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il 
primo socio), differenziale relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


- -| 41.455,0169 - - - - 


Valore beni strumentali mobili quota fino a 1.090.000 euro elevato a 0,80, differenziale 
relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di - - - - - - - 
locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 


Valore beni strumentali mobili quota fino a 124.000 euro elevato a 0,90), differenziale 
relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di - - - - - - - 
locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 


Valore beni strumentali mobili elevato a 0,8%, differenziale relativo ai Beni strumentali ad 
esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria -1,1967 - - - - - - 
distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 


Valore beni strumentali mobili elevato a 0,90, differenziale relativo ai Beni strumentali ad 
esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria - - - - - - - 
distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 
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CLUSTER | CLUSTER | CLUSTER | CLUSTER | CLUSTER | CLUSTER | CLUSTER 
VARIABILE 9 10 11 12 13 14 15 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore 
(società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi + Costo per beni mobili acquisiti 
in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Abbonamenti a - - - - - - - 
riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed 
articoli promozionali 


COSTI TOTALI elevato a 0,9 = - = & è 4,4985 S 


COSTI TOTALI elevato a 0,95 - - 2,5530 - 2,2653 - - 


COSTI TOTALI elevato a 0,97 DÌ 2 - - = = = 


COSTI TOTALI elevato a 0,98 Di = - 1,4592 = A 1,4082 
COSTI TOTALI elevato a 0,99 - - si - P. # È 
COSTI INTERMEDI elevato a 0,95 - 2,1569 - - - & = 
COSTI INTERMEDI elevato a 0,97 1,6014 - - - - # = 
72,0633 - - 4 E) 
VBS elevato a 0,8© 3,1637 G = z è = x: 


VBS elevato a 0,50) 3 


VBS quota fino a 1.090.000 euro elevato a 0,80 - - - n - È 3 


VBS quota fino a 625.000 euro elevato a 0,80 - - - - 1,7577 - - 


VBS elevato a 0,90 - S - - i = 3 


VBS quota fino a 124.000 euro elevato a 0,90 - - Ò + pi z 2. 


VBS quota fino a 204.000 euro elevato a 0,90 0,8703 E + È z 2. 


VBS quota fino a 300.000 euro elevato a 0,90 - - Ò - - H 2. 


VBS quota fino a 730.000 euro elevato a 0,90 - - - - - - 0,3226 


VBS quota fino a 640.000°) - - 2 - È z è 


Dove: 
CVPROD = valore massimo tra (Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi) e 0; 


COSTI INTERMEDI = CVPROD + Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi + Costo per beni mobili acquisiti in 


dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali; 


COSTI TOTALI = COSTI INTERMEDI + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di 


persone); 


Valore beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali — Valore dei beni strumentali relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. 
‘VBS = valore massimo tra Valore beni strumentali mobili e 1000; 


Il differenziale territoriale riferito ad una variabile della funzione di ricavo è calcolato moltiplicando la variabile stessa per il valore dell'indicatore relativo alla territorialità utilizzata. 
L’indicatore assume valori non negativi e non superiori all'unità. 


(*) La variabile viene rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d'imposta diviso 12. Inoltre l'esclusione del primo socio è a capienza del totale dei soci. 


- Variabili contabili espresse in curo. 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


ALLEGATO 20 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE WD18U 


FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN 
CERAMICA E TERRACOTTA 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L’evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un'attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore WD18U, evoluzione dello 
studio VD18U. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore WD18U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 
2007: 


«23.31.00 — Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti; 
» 23.32.00 — Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta; 


» 23.41.00 — Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali. 


L'evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello VD18U 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 2.515. 


Nella prima fase di analisi 335 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un’incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche pet 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 215 
posizioni. I motivi di scarto sono stati: 


«quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 


+ quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 
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«quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 

+ quadro F (elementi contabili) non compilato; 

+ comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 

+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione c/o lavorazione e commercializzazione (quadro 
O); 

«errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C); 

* errata compilazione delle percentuali relative ai materiali lavorati (quadro D); 

+ errata compilazione delle percentuali relative all’attività di produzione e/o lavorazione (quadro D); 


«errata compilazione delle percentuali relative ai prodotti ottenuti c/o lavorati (quadro D); 


+ errata compilazione delle percentuali relative ai materiali di produzione utilizzati (quadro Z); 


» incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scatti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 1.965. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


»  un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


«+ un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della C/uster Analysis, applicata ai risultati dell’Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppate le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


L’utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
l'aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di e/ustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 20.A. 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appattenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 
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DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, pet ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 
anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 
» » 
ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 


* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessP; 


è Durata delle scorte‘; 


*. Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavî. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 20.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica‘ anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. Inoltre 
sono state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stebwise”?. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell’impresa. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 

6 Vedi “Analisi della Normalità Economica”. Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l'indicatore “Incidenza dei costi residuali di 
gestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 

7 Il metodo ségpwise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione lackward inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo s/gpm/se, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 
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Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici 
legate al luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già 
rilevate con la Cluster Analysis. 


A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dello studio della ‘’Territorialità del livello delle retribuzioni definita su 
dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 2011” che differenzia il territorio nazionale sulla base dei 
livelli retributivi per settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo il livello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile 
standardizzata che varia da zeto a uno ed è stata analizzata la sua interazione con la variabile ‘Collaboratori 
dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 
100), Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato 
diviso 100) escluso il primo socio”. 


Nel Sub Allegato 20.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


8 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«e Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 20.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei?. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!0. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!!. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 20.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


ANALISI DELLA COERENZA 


L'analisi della coerenza permette di valutare l'impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili e/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l'efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


° Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo sfgbise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
!0 La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w;= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
!! La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


3 —Maxfwy,w3,...v,]} 


Prob; = 
x MAT Ia] 


k=1 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 


— 942 —É 
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Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 

è Durata delle scorte; 

* Valore aggiunto lordo per addetto!5; 

» Incidenza del Margine sui ricavi"; 

«Margine per addetto non dipendente!5; 

» Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”; 


» Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 20.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche!8 
differenziate per gruppo omogeneo; per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per 
addetto non dipendente” anche sulla base della “territorialità generale”! a livello comunale; per l'indicatore 
“Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”20, I valori 
delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente 
plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori ‘Valore 
aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area 
territoriale di appartenenza; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della 
presenza/assenza del personale dipendente. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 20.D. 
I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 20.E. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Durata delle scorte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Inoltre se il valore dell’indicatore si posiziona al di 
sopra dell’estremo superiore di detto intervallo, la situazione di coerenza si verifica qualora le Rimanenze finali 
sui ricavi?! risultino calcolabili e non maggiori a 0,12. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?? o 
indeterminato? il soggetto viene definito coerente. 


1? L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

13 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti 
il valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc. 

14 L’indicatore misura l’incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

15 L’indicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell’impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

16 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l'utilizzo di beni strumentali all’attività dell’impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

!7 L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

18 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate pet 
valori crescenti dell'indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

19 ] criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 

20 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 
2! I ricavi fanno riferimento ai “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)”. 


22 Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pari a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

23 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 


= — 
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Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l'indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


“e 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti” se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l'indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo” se il valore 
dell'indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non 
dipendente” tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse 
aree territoriali. 
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ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L'analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 


Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 
*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili? 


* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi; 


«è Durata delle scorte; 


». Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 20.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valori delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 20.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 20.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro”?28, 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 1,1423). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


24 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

25 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

26 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

27 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 


28 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria?”28, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 0,4020). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l'utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale? viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pati 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali39, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica3!. 
INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità”32, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 


29 L’indicatore “Durata delle scorte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l’indicatore non è calcolabile; 
e Ilrapporto tra le Rimanenze finali e i “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)” 
risulta superiore a 0,12 oppure non calcolabile oppure indeterminato; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 
30 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali + Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


31 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tta il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

3° Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 
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determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (c/uster), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 


Tabella 1- Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 
da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,0602 
2 1,0781 
3 1,0483 
4 1,0774 
5 1,1020 
6 1,1258 
7 1,1174 
8 1,0382 
9 1,0516 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 
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ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo puntuale di cluster” come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, per 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%33. 


Il limite inferiore di tale intervallo di confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??34, 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
A 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogenco, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


Al ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’ Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


Nell’Allegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 20.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 


33 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 


estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell’effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - 0)%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l'intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 

34 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


P-392*s \x cx 
dove: 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 


attraverso la seguente formula: 


opportunamente pesate per controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità; 
® Sè la radice quadrata del Mean Square Error (RMSE); 
e xèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 
e 3,92 è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di S#derf che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ” e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell’Allegato 24. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 20.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 
- modalità organizzativa; 

- tipologia di prodotti; 

- specializzazione di fase. 


La modalità organizzativa ha individuato le imprese che operano prevalentemente in conto terzi (cluster 8 e 9) 
dalle rimanenti che operano soprattutto in conto proprio. 


Per quanto concerne la tipologia di prodotti, sono stati isolati i soggetti che realizzano principalmente articoli 
ornamentali/artistici e/o di uso domestico (cluster 1, 2, 4, 5 e 7), laterizi (cluster 3) ce semilavorati (cluster 6). 


La specializzazione di fase ha consentito di distinguere le imprese che eseguono decorazione a terzo fuoco 
(cluster 2) e taglio e smussatura (cluster 9). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l’indicazione di valori 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - IMPRESE CHE PRODUCONO ARTICOLI ORNAMENTALI E ARTISTICI E DI USO DOMESTICO 
SMALTATI E DECORATI A MANO 


NUMEROSITÀ: 194 


Il cluster è costituito principalmente da ditte individuali (51% dei casi) ed, in misura minore, da società di persone 
(31%) e di capitali (18%). Si tratta di imprese che occupano 3 addetti, di cui 2 dipendenti. 


Le superfici utilizzate per l’esercizio dell’attività sono pari a 275 mq di produzione e/o lavorazione, 115 mq di 
magazzino, 41 mq di esposizione e/o vendita e 21 mq di uffici. 


Le imprese del cluster operano soprattutto in conto proprio (82% dei ricavi). 
I materiali di produzione utilizzati sono costituiti in prevalenza da argilla, biscotto e smalti. 


Il ciclo produttivo prevede in particolare le fasi di: modellazione a mano, essiccazione, prima cottura, smaltatura, 
decorazione a mano e seconda cottura. 


La produzione riguarda per lo più le bicotture (83% dei ricavi), utilizzate principalmente per realizzare articoli 
ornamentali ed artistici (34% dei ricavi) e di uso domestico (19%), piastrelle (74% dei ricavi nel 17% dei casi) e 
piastrelle artistiche (37% nel 19%). 


Tra i beni strumentali si rilevano 2 torni (45% dei casi) e 1-2 forni. 


La clientela è rappresentata soprattutto da privati (32% dei ricavi), commercianti al dettaglio (28%) e all'ingrosso 
(52% dei ricavi nel 28% dei casi). L'area di mercato arriva fino a livello internazionale; nel 34% dei casi, l’expott 
costituisce il 25% dei ricavi. 


Le imprese del cluster hanno sede principalmente in Campania (21% dei casi, 17% in provincia di Salerno), 
Veneto (12%; 11% in provincia di Vicenza), Sicilia (12%), Emilia-Romagna (11%) e Toscana (11%). 
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CLUSTER 2 - IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA REALIZZAZIONE DI ARTICOLI IN CERAMICA A TERZO 
FUOCO 


NUMEROSITÀ: 228 


Il cluster è costituito da ditte individuali (44% dei casi), società di persone (28%) e società di capitali (28%). Si 
tratta di imprese in cui operano 5 addetti, di cui 4 dipendenti. 


I locali destinati alla produzione e/o lavorazione sono pati a 565 mq. Si rilevano inoltre 301 mq di magazzino, 73 
mq di esposizione c/o vendita e 51 mq di uffici. 


Le imprese del cluster operano quasi esclusivamente in conto proprio (87% dei ricavi). 

Il ciclo produttivo, nel quale vengono utilizzati prevalentemente argilla, biscotto e smalti, include le seguenti fasi: 
produzione impasto, modellazione con stampi e presse, modellazione con forme di gesso, modellazione a mano, 
essiccazione, prima cottura, smaltatura, decorazione a mano, decorazione con decalcomanie, decorazione con 
serigrafie, seconda cottura e terzo fuoco. 


La produzione riguarda in particolare maioliche (57% dei ricavi nel 43% dei casi), terraglie (65% nel 34%) e 
terrecotte (44% nel 45%). I prodotti finiti sono soprattutto articoli ornamentali ed artistici (36% dei ricavi), 
articoli di uso domestico (22%) e vasellame (18% dei ricavi nel 48% dei casi). Nel 27% dei casi, il 57% dei ricavi 
deriva da lavorazioni/decorazioni personalizzate. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 2 agitatori/miscelatori (40% dei casi), 1 tornio, 2 presse (34%), 2 forni e 1-2 
cabine di verniciatura (43%). 


La clientela è rappresentata principalmente da: privati (26% dei ricavi), commercianti al dettaglio (26%) e 
all’ingrosso (42% dei ricavi nel 45% dei casi). L’area di mercato arriva fino a livello internazionale; nel 40% dei 
casi, l'export costituisce il 35% dei ricavi. 


Le imprese del cluster hanno sede in particolare in Sicilia (16% dei casi), Veneto (14%) e Campania (12%). 
CLUSTER 3 - IMPRESE CHE PRODUCONO LATERIZI 
NUMEROSITÀ: 174 


Le imprese del cluster sono prevalentemente società di capitali (61% dei casi) e, in misura minore, ditte 
individuali (23%) e società di persone (16%). La struttura occupazionale è costituita da 10 addetti, di cui 9 
dipendenti, tra i quali si registra la presenza di 2 impiegati e 6 operai generici. 


Le superfici utilizzate per l'esercizio dell’attività ammontano a 5.539 mq di produzione e/o lavorazione e 109 mq 
di uffici. Sono inoltre presenti superfici destinate a magazzino pari a 486 mq di locali e 10.154 mq di spazi 
all’aperto. 


Le imprese del cluster operano per lo più in conto proprio (84% dei ricavi). 


Il materiale di produzione principale è l’argilla. Il processo produttivo comprende le seguenti fasi: produzione 
impasto, modellazione con stampi e presse, modellazione per estrusione, essiccazione e prima cottura. 


La produzione riguarda laterizi (72% dei ricavi) e cotto rustico (79% dei ricavi nel 28% dei casi), che vengono 
impiegati per produrre quasi esclusivamente prodotti per edilizia (96% dei ricavi), in particolare mattoni e blocchi 
e laterizi per pavimentazioni. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 1 impianto di stoccaggio (32% dei casi), 2 impianti di dosaggio (37%), 1 
impastatrice/degassatrice, 1 estrusore (49%), 7 trafile (34%), 1 laminatoio, 1 essiccatoio, 1 forno e 1 impianto di 
confezionamento (40%). 


La clientela è rappresentata principalmente da commercianti all’ingrosso (32% dei ricavi) ed al dettaglio (36% dei 
ricavi nel 25% dei casi) e imprese edili (30%); l’area di mercato è nazionale. 
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CLUSTER 4 - IMPRESE CHE PRODUCONO PREVALENTEMENTE MAIOLICHE SMALTATE E DECORATE A 
MANO 


NUMEROSITÀ: 334 


Le imprese del cluster sono soprattutto ditte individuali (70% dei casi) e società di persone (23%). Si tratta di 
imprese che occupano 2 addetti; solo nel 34% dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 


L’attività viene svolta su 143 mq di produzione e/o lavorazione, 73 mq di magazzino e 51 mq di esposizione e/o 
vendita. 


Le imprese del cluster operano quasi esclusivamente in conto proprio (90% dei ricavi). 
Nella produzione vengono utilizzati soprattutto argilla, biscotto e smalti. 


Il ciclo produttivo è articolato per lo più nelle fasi di: modellazione a mano, prima cottura, smaltatura, 
decorazione a mano e seconda cottura. 

La produzione riguarda in modo prevalente le maioliche (77% dei ricavi), utilizzate in particolare per la 
fabbricazione di articoli ornamentali ed artistici (49% dei ricavi), articoli di uso domestico (21%) e vasellame 
(9%). Nel 26% dei casi, il 57% dei ricavi deriva da lavorazioni/decorazioni personalizzate. 


Tra i beni strumentali sono compresi 1 tornio, 2 forni e 1 cabina di verniciatura (42% dei casi). 


La clientela è rappresentata principalmente da privati (46% dei ricavi) e commercianti al dettaglio (29%). L’area di 
mercato arriva fino a livello internazionale, con presenza di export nel 31% dei casi (29% dei ricavi). 


Il 24% delle imprese del cluster è localizzato in Umbria (23% nella provincia di Perugia), il 24% in Sicilia ed il 
13% in Toscana. 


CLUSTER 5 - IMPRESE CHE REALIZZANO PREVALENTEMENTE ARTICOLI IN PORCELLANA DECORATI A 
MANO 


NUMEROSITÀ: 150 


I soggetti del cluster sono ditte individuali (59% dei casi), società di persone (27%) e società di capitali (14%). Si 
tratta di imprese che occupano 3 addetti; solo nel 42% dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 


L'attività viene svolta su 149 mq di produzione e/o lavorazione, 99 mq di magazzino, 19 mq di esposizione e/o 
vendita e 14 mq di uffici. 


Le imprese del cluster operano principalmente in conto proprio (79% dei ricavi). 
I materiali di produzione utilizzati sono soprattutto semilavorati, argilla e caolino. 


Le fasi principali della produzione sono: modellazione con forme di gesso, modellazione a mano, prima cottura, 
smaltatura, decorazione a mano, seconda cottura e, talvolta, terzo fuoco. 


I prodotti ottenuti sono quasi esclusivamente in porcellana e porcellana pregiata (86% dei ricavi) e riguardano in 
particolare articoli ornamentali ed artistici (28% dei ricavi), oggettistica (44% dei ricavi nel 45% dei casi) e 
statuette (43% nel 27%). Nel 23% dei casi, il 64% dei ricavi deriva da lavorazioni/decorazioni personalizzate. 


La dotazione di beni strumentali delle imprese del cluster è limitata essenzialmente a 1 forno. 


La clientela è rappresentata principalmente da privati (64% dei ricavi nel 45% dei casi), commercianti al dettaglio 
(57% nel 49%) e all'ingrosso (55% nel 32%). L’area di mercato arriva fino a livello internazionale; nel 29% dei 
casi, l’export costituisce il 40% dei ricavi. 


Le imprese del cluster hanno sede soprattutto in Veneto (19% dei casi; 16% in provincia di Vicenza), Campania 
(19%; 13% in provincia di Napoli), Lombardia (15%) e Toscana (13%). 


CLUSTER 6 - IMPRESE CHE PRODUCONO SEMILAVORATI 
NUMEROSITÀ: 123 


Le imprese del cluster sono per lo più ditte individuali (58% dei casi) e società di persone (31%) e occupano 2 
addetti. 


L'attività viene svolta su 234 mq di produzione e/o lavorazione e 101 mq di magazzino. 


Le imprese del cluster operano sia in conto proprio (52% dei ricavi) sia in conto terzi (46%). 


— 951 — 
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I materiali di produzione principali sono argilla ed impasto pronto per la trasformazione. All’interno del processo 
produttivo, le fasi prevalenti sono: modellazione con stampi e presse, modellazione con forme di gesso, 
modellazione a mano, essiccazione e prima cottura. 


I materiali ottenuti sono soprattutto terrecotte (50% dei ricavi) e terraglie (75% dei ricavi nel 30% dei casi), 
utilizzate per lo più per la produzione di semilavorati, in particolare articoli di uso domestico (34% dei ricavi), 
articoli ornamentali ed artistici (29%) e vasellame (14%). 


Tra i beni strumentali si rilevano: 1 agitatore/miscelatore (31% dei casi), 2 impastatrici/degassatrici (46%), 1 
tornio, 2 presse (46%), 1 essiccatoio (35%) e 1 forno. 


La clientela è rappresentata prevalentemente da altre imprese di produzione (52% dei ricavi) ed, in misura 
minore, da privati (52% dei ricavi nel 24% dei casi) e commercianti all’ingrosso (49% nel 24%); l’area di mercato 
si estende dall’ambito provinciale a quello nazionale. 


Il 25% delle imprese del cluster è localizzato in Umbria (in provincia di Perugia), il 24% in Veneto (20% in 
provincia di Vicenza), il 13% in Toscana, il 13% in Sicilia e 11% in Campania. 


CLUSTER 7 - IMPRESE CHE REALIZZANO PREVALENTEMENTE ARTICOLI IN TERRACOTTA 
NUMEROSITÀ: 566 


Il cluster è costituito per la maggior parte da ditte individuali (69% dei casi) e società di persone (20%) che 
occupano 2 addetti; solo nel 33% dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 


Le superfici utilizzate per l’esercizio dell’attività ammontano a 376 mq di produzione e/o lavorazione, 95 mq di 
magazzino e 36 mq di locali destinati ad esposizione e/o vendita. 


Le imprese del cluster operano quasi esclusivamente in conto proprio (85% dei ricavi). 


Nel ciclo produttivo vengono utilizzati in particolare argilla e biscotto. Il processo produttivo comprende le 
seguenti fasi: produzione impasto, modellazione con forme di gesso, modellazione a mano, essiccazione, prima 
cottura, smaltatura, decorazione a mano e seconda cottura. 


I prodotti ottenuti sono prevalentemente in terracotta (70% dei ricavi). La produzione riguarda in particolare 
articoli ornamentali ed artistici (40% dei ricavi), articoli di uso domestico (41% dei ricavi nel 37% dei casì) e 
vasellame (34% nel 41%). 


Tra i beni strumentali si rilevano 1-2 impastatrici/degassatrici (30% dei casi), 2 torni (45%) c 1 forno. 


La clientela è rappresentata da privati (38% dei ricavi), commercianti al dettaglio (47% dei ricavi nel 47% dei casi) 
e all’ingrosso (46% nel 25%); l’area di mercato è nazionale. 


Il 21% delle imprese del cluster è localizzato in Sicilia, il 16% in Toscana e il 14% in Campania. 


CLUSTER 8 - IMPRESE CHE PRODUCONO PREVALENTEMENTE IN CONTO TERZI ARTICOLI 
ORNAMENTALI ED ARTISTICI E DI USO DOMESTICO 


NUMEROSITÀ: 118 


Le imprese del cluster sono ditte individuali (63% dei casi), società di persone (20%) e di capitali (17%) che 
occupano 5 addetti, di cui 3 dipendenti. 


L'attività viene svolta su 428 mq di produzione c/o lavorazione, 127 mq di magazzino, 40 mq di uffici e 75 mq di 
esposizione c/o vendita (46% dei casi). 


Le imprese del cluster operano prevalentemente in conto terzi (63% dei ricavi), ma anche in conto proprio 
(34%). 


I materiali di produzione utilizzati maggiormente sono argilla, biscotto e smalti. 


Le fasi principali del ciclo produttivo sono: modellazione con forme di gesso, modellazione a mano, essiccazione, 
prima cottura, smaltatura, decorazione a mano, seconda cottura e, più raramente, terzo fuoco. 


Gli impasti utilizzati sono vari: maioliche (70% dei ricavi nel 45% dei casi), terraglie (68% nel 29%), terrecotte 
(52% nel 35%) e bicotture (71% nel 23%). I prodotti realizzati sono soprattutto articoli ornamentali ed artistici 
(36% dei ricavi), articoli di uso domestico (39% dei ricavi nel 39% dei casi) e vasellame (25% nel 37%). Nel 24% 
dei casi, il 61% dei ricavi deriva da lavorazioni/decorazioni personalizzate. 
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Tra i beni strumentali si rilevano: 2 agitatori/miscelatori (32% dei casi), 2 torni (44%), 3 presse (31%), 2 forni e 1 
cabina di verniciatura. 


La clientela è rappresentata prevalentemente da: altre imprese di produzione (62% dei ricavi nel 41% dei casi), 
commercianti al dettaglio (37% nel 50%) ed all'ingrosso (44% nel 36%) e privati (40% nel 41%). L'area di 
mercato si estende dall’ambito provinciale a quello internazionale; nel 31% dei casi, l’export costituisce il 29% dei 
ricavi. 


Le imprese del cluster sono localizzate soprattutto in Emilia-Romagna (20% dei casi), Toscana (16%) e Veneto 
(15%). 


CLUSTER 9 - IMPRESE TERZISTE SPECIALIZZATE NEL TAGLIO E NELLA SMUSSATURA DELLE PIASTRELLE 
NUMEROSITÀ: 78 


Le imprese del cluster sono prevalentemente società di capitali (78% dei casi) e di persone (12%). La struttura 
occupazionale è costituita da 15 addetti, di cui 13 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 2 impiegati, 5 
Operai generici e 9 operai specializzati (42% dei casi). 


Le superfici utilizzate per l’esercizio dell’attività sono pari a 1.839 mq di produzione e/o lavorazione e 124 mq di 
uffici. Le superfici destinate a magazzino sono costituite da 353 mq di locali e 1.169 mq di spazi all’aperto. 


Le imprese del cluster operano prevalentemente in conto terzi (83% dei ricavi), ottenendo il 35% dei ricavi dal 
committente principale. 


Il ciclo produttivo, che utilizza essenzialmente piastrelle non decorate ed altri semilavorati, è costituito 
essenzialmente dalla fase di taglio e smussatura. 


La produzione riguarda per lo più piastrelle (79% dei ricavi), soprattutto in grès (73% dei ricavi). 


Tra i beni strumentali si rilevano: 2 essiccatoi (32% dei casi), 2 impianti di confezionamento (36%) e 3 macchine 
o impianti per il taglio delle piastrelle. 
La clientela è rappresentata prevalentemente da altre imprese di produzione (76% dei ricavi); l’area di mercato è 


nazionale. 


Le imprese del cluster risultano concentrate quasi esclusivamente in Emilia-Romagna (90% dei casi), soprattutto 
in provincia di Modena (62%) e Reggio Emilia (26%). 
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SUB ALLEGATO 20.B - PESI DELLE FUNZIONI DISCRIMINANTI 


VARIABILE CLUSTER1 CLUSTER2 CLUSTER3 CLUSTER 4 CLUSTER 5 
Intercetta -20,63648311 -11,95265590 -37,14372506 -10,59303931 -33,80488442 
Materiali lavorati - Materie prime: Caolino 0,00030911 0,00898848 -0,00068895 -0,00155011 0,37514913 
Materiali lavorati - Semilavorati: Piastrelle non decorate 0,03163177 0,02722586 0,03199211 0,03091754 0,01799809 
Attività di produzione e/o lavorazione: Terrecotte 0,04660771 0,03767404 0,01010633 0,03802504 0,05338243 


Attività di produzione e/o lavorazione: Maioliche (faenze) 0,06826696 0,05296069 0,02316126 0,16275028 0,06086364 
Attività di produzione e/o lavorazione: Bicotture 0,39503964 0,05117838 0,01039182 0,06984355 
Attività di produzione e/o lavorazione 0,02567594 0,02166436 0,41772758 0,02056534 0,02380462 
Attività di produzione e/o lavorazione: 0,06867073 0,05727052 0,04826468 0,04278085 0,04204340 
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Piastrelle 0,06650897 0,03765561 0,04753691 0,04771462 
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Articoli di uso domestico - prodotti semilavorati 0,04580912 0,02150809 0,01761679 0,03081578 0,08987443 


Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vasellame - prodotti semilavorati 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Produzione impasto - Svolta 
internamente: conto proprio 


0,05620109 


0,47581888 


0,02090519 


1,46310451 


-0,00120525 


2,78073708 


0,03182350 


0,18260068 


0,06305008 


0,26188346 


Fasi della produzione e/o lavorazione: Modellazione realizzata a mano - Svolta 


0,69450779 1,09690519 1,36485341 0,27111978 -0,31774673 

internamente: conto proprio 

‘as la /o lavorazi : Prima -S a A : & ce 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Prima cottura - Svolta internamente: ARIA pe 455140007 datoitaoi 1, 88945000 
conto terzi 

‘as la /o lavorazi : Smaltatura - Svolta internamente: 
ua produzione e/o lavorazione: Smaltatura - Svolta internamente: conto azioni a Iso iididnsase peroni sesto 
l della produzione e/o lavorazione: Smaltatura - Svolta internamente: conto -1,67678390 -0,89841276 1,57426154 -0,50372884 ssarte 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Decorazione con serigrafie - Svolta Fissa 390906300 ER assai oaortiSRa 
internamente: conto proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Decorazione realizzata a mano - Svolta 456606083 s onsradtà 3 ossssane 432094683 546317987 
internamente: conto proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Decorazione realizzata a mano - Svolta 147703239 19266416 i ensatis 035915596 i 15418621 
internamente: conto terzi 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Decorazione con decalcomanie - Svolta (ns sasa 140008181 perse 2,hr795356 
internamente: conto proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Seconda cottura - Svolta internamente: TETRA 0,59156952 «638166851 127216782 104507 
conto proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Seconda cottura - Svolta internamente: o susa 0020 140700846 021575819 _0,39603547 


conto terzi 
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VARIABILE CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4 CLUSTER 5 

Se n lavorazione: Teglib ci smussaturi Svolte -1,93708785 0,24037810 017149638 1,58231676 1,69799767 
Mao nee e/o lavorazione: Terzo fuoco - Svolta internamente: prese 3 agnada _036123556 “ocdsr2886 REA 
Beni strumentali: Macchine o impianti per il taglio delle piastrelle -0,07167034 020400637 -0,25860206 -0,02467007 -0,09791678 
Prodotti per l'edilizia 0,04781234 0,04673223 0,42990390 0,05196358 0,04270946 
Prodotti omamentali (semilavorati) 0,0393105 003343076 0,01397194 0,02390620 0,07012969 
Porcellane e porcellane pregiate 0,0815398 0,0522024 0,02544376 0,05741536 0,66240745 

VARIABILE CLUSTER 6 CLUSTER 7 CLUSTER 8 CLUSTER 9 

Intercetta -46,52656441 -6,35227537 -67,47628420 -48,87530100 
Materiali lavorati - Materie prime: Caolino 0,01252754 -0,00765804 0,03055033 0,01972318 
Materiali lavorati - Semilavorati: Piastrelle non decorate 0,0277851 0,03097632 0,00471738 022623642 
Attività di produzione e/o lavorazione: Terrecotte 0,07480895 0,09610004 0,06024397 0,07246182 
Attività di produzione e/o lavorazione: Maioliche (faenze) 0,07675545 0,03171706 0,07964325 007805549 
Attività di produzione e/o lavorazione: Bicotture 0,09212799 0,04242306 0,09219938 0,08040173 
Attività di produzione e/o lavorazione: Later 0,0186022 0,01754582 0,03635268 007326955 
Attività di produzione e/o lavorazione: Gres 0,06201072 0,05203374 -0,01495081 0,52807283 
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Piastrelle 0,03750844 0,03476925 0,02448525 0,24196162 
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Articoli di uso domestico - prodotti semilavorati 1,02538525 0,00992643 0,03638373 0,04242241 
Prodotti ottenuti e/o lavorati: Vasellame - prodotti semilavorati 1,18313145 0,00859859 0,05769247 0,06951995 
a produzione e/o lavorazione: Produzione impasto - Svolta internamente: conto 34095928 4 7ARTIOsS TEO 0,8034765? 
i e Modellazione realizzata a mano - Svolta dm 06 1 AATTASTO 089129539 0;68461995 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Prima cottura - Svolta internamente: conto terzi 7,04769527 3,50109677 20,33566241 2,03045532 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Smaltatura - Svolta internamente: conto proprio 1,78678434 1,49043521 4,24126307 ‘66659 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Smaltatura - Svolta internamente: conto ti -1,69188995 -0,14392525 31,92459918 1,47235096 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Decorazione con serigrafie - Svolta internamente: 230079 NAGAI psi presa 


conto proprio 
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VARIABILE CLUSTER 6 CLUSTER7 CLUSTER 8 CLUSTER9 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Decorazione realizzata a mano - Svolta internamente: 1,85207989 4,32868689 4,03653802 1,56883589 
conto proprio 
Fasi della produzione c/o lavorazione: Decorazione realizzata a mano - Svolta internamente: 131261769 198389855 1530973926 DE 
conto terzi 
Fasi della produzione c/o lavorazione: Decorazione con decalcomanie - Svolta 0,0859002 1,58346084 214621763 
internamente: conto proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Seconda cottura - Svolta internamente: conto 433854229 .0,06267922 .0,18246732 0,6314406 
proprio 
Fasi della produzione e/o lavorazione: Seconda cottura - Svolta internamente: conto terzi 2,00924770 1,15174122 74,40173966 -1,13267135 
si della produzione e/o lavorazione: Taglio e smussatura - Svolta internamente: conto 108337775 113256021 0,04202829 2025232538 

2 

Fasi della produzione c/o lavorazione: Terzo fuoco - Svolta internamente: conto proprio 0,31942945 -0,56902248 -0,11288371 -0,68190977 
Beni strumentali: Macchine o impianti per il taglio delle piastrelle 0,17875820 0,0612477 0,62320753 4,2445260 
Prodotti per l'edilizia 0,03540990 0,03906162 0,05544612 0,06765630 
Prodotti ornamentali (semilavorati) 0,80757074 0,00867688 0,02527833 0,01652498 
Porcellane e porcellane pregiate 0,09956169 0,04602408 0,04811058 0,06778981 
Dove: 


Prodotti per l'edilizia = Percentuale sui ricavi dei Prodotti per l'edilizia: Tavelle e tavelloni + Mattoni e blocchi per murature portanti + Mattoni e blocchi per tamponamenti e divisori + Laterizi per 
pavimentazioni + Mattoni ja a vista + Tegole e coppi + Altri prodotti per l'edilizia; 


Prodotti ornamentali (semilavorati) = Percentuale sui ricavi dei Prodotti per usi domestici/ ornamentali: Articoli ornamentali ed artistici (prodotti semilavorati) + Statuette (prodotti semilavorati) + 
Oggettistica (bomboniere, articoli promozionali, ecc.) (prodotti semilavorati); 


Porcellane e porcellane pregiate = Percentuale sui ricavi della Tipologia di materiali ottenuti (tipi di impasto): Porcellane + Porcellane pregiate (Capodimonte, Bone China, ecc.) 
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SUB ALLEGATO 20.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 
applicazione dello studio di settore: 


«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro 35); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto 
*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria35); 


+» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati?0); 


* Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 
generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


» Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto) /(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


«+ Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000) / (Numero Addetti non Dipendenti??); 
«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lotdo) / (Valore dei beni 


strumentali mobili85); 


35 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
36 In fase di applicazione dell’indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


37 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 


Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 

Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il mumero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 

Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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«+ Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti*8). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti); 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR‘ - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 


38 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in pattecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
39 Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
40 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
4! Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)3? + Spese pet acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci pet l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


» Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 


=. 0950 — È 
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SUB ALLEGATO 20.D - DISTRIBUZIONI VENTILICHE INDICATORI DI COERENZA 


Cluster 1 - Imprese che producono articoli ornamentali e artistici e di uso domestico smaltati e decorati a mano 


Indicatore Mocallo di sl 2 3 4 5 6 in) 8 G) 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 
distribuzione 
Dassi delle detti ig soggetti 000) 0,00| 18,17) 6103| 8040| 91,56| 121,13] 201,57) 25092| 330,95| 41990| 523,34| 597,43| 763,38] 914,93| 999,71|1.481,61| 2.617,57] 6.055,61 


giorni) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 0,18 0,25 0,35 0,48 0,53 0,60 0,69 0,77 0,84 1,01 1,12 1,46 1,79 1,96 2,44 3,07 4,42 6,25 7,99 


aggiunto lordo 


6 Modalità di 
Indicatore Ro È 1 2 3 4 5 6 Ti 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Gr erritoriale 
Margine per addetto i 0,93) 2,73) 5,10] 5,63) 7,83) 932) 10,17] 11,66| 12,42) 13,66) 1463) 15,87) 16,39) 17,28) 1914) 22,39] 25,77) 28,83) 38,68 
non dipendente (in i 
migliaia di curo) CPPS esige 
© ) Sepe teeriorale 2,27) 370) 6,76) 840) 10,24) 12,07) 13,28) 13,98) 1675) 18,93) 22,28] 2447 29,88| 32,69) 38,34) 4570) 70,07] 210,03 
Valore aggiunto lordo Gruppo territoriale | 2,09! sal 6,67] 749) 932| 11,66| 1242| 1501) 1604) 16311 1704) 1859) 2046| 2148) 2333| 2865) 3114! 3819) 5307 
per addetto (in migliaia |” 
di curo) E rub bo ten 
) Ceppo cntorale 3,02 5,10 7,29] 10,24) 12,30) 13,37) 16,46) 17,28| 18,79)  2233| 2421] 25,89] 27,59) 28,26] 30,36] 3207) 35,99] 4317) 53,64 
n Modalità di 
Indicatore È i Ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
pini va 24,02| 31,30) 34,27) 37,94| 3944] 4406) 45,25) 50,39] 52,63) 5490] 5598) 61,02) 64,69) 66,45) 68,32| 70,07) 72,801 80,20] 84,00 
Incidenza del Margine | dipendenti 
sui ricavi e 
Imprese con 22749] 479) 636) 8,87) 1237] 1462) 15,06) 16,32) 18,60| 1915) 20,03) 21,90) 24,23| 25,58 29,80] 33,96) 34,53) 42,03 
dipendenti 
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Cluster 2 - Imprese specializzate nella realizzazione di articoli in ceramica a terzo fuoco 


Indicatore Modalita di sl 2 3 4 5 6 7 8 Di 10 11 12 13 14 15 16 alri 18 19 
distribuzione 
Durata delle scorte (in Tutti i soggetti 0,00] 19,88| 50,37] 105,84| 143,21| 172,19] 23431 331,67| 417,58] 505,16| 641,91] 734,87| 851,88 |1.002,92|1.278,87|1.809,63 | 4.494,16 


giorni) 


Resa del capitale 


rispetto al valore Tutti i soggetti o10| ozif 029) 036] 044 0,67) 075) 0,79) 087) 095) 1038) 112) 1,34) 1,54] 182) 216) 318] 464 
aggiunto lordo 
Indicatore Na di Il 2: 3 4 5 6 ni 8 Di 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19) 
distribuzione 
Gruppo territoriale | 41l 362) 5,57) 690) 7,850 8800 10,13) 1166) 1309] 1412) 1521 19,28] 24,54] 28,76| 31,58) 45,58) 86,08] 206,36 


Margine per addetto |> 5 
non dipendente (in 

migliaia di euro) Gruppo territoriale 
1,3,4 


-2,49 2,80 7,12 STI 10,97 12,90 17,24 18,31 19,75 20,73 23,62 27,32 31,33 34,50 40,83 51,07 86,49| 159,06| 323,14 


Gruppo territoriale 


Valore aggiunto lordo |> 5 271] 500) 627) 835) 943] 1120) 1297] 13,74] 1490) 16,48) 1888] 2177| 2493) 2621] 2857] 2991) 3311] 4049] 4876 
per addetto (in migliaia | °° 
di curo) Sbboa 
E 204] 7,08] 8,15) 10,38] 15,23) 16,69) 19,02| 20,47] 21,68] 23,06| 25,37) 26,79) 2821) 29,58) 33,12) 35,04) 4003| 50,16| 58,10 
Indicatore NEREO cli 1 2 3 4 5 6 Ti 8 9 10 11 12 ib) 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


di -5,20 19,45 29,55 33,34 34,79 38,50 39,51 42,15 44,68 45,76 48,31 53,65 58,31 61,14 64,19 67, 
ipendenti 


81|] 73,50] 77,52) 8783 
Incidenza del Margine 


sul dear Imprese con 


-5,44| 6,04] 8,781 9,34) 10,49) 11,20) 12,36] 14,20) 14,98| 16,12) 17,04) 18,20) 20,60 
dipendenti 


25,32] 28,61| 32,55) 45,18| 52,09 
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Cluster 3 - Imprese che producono laterizi 


Indicatore Modalità di di 2 3 4 5 6 o 8 Sì 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Durata delle scorte (in Tutti i soggetti 0,00) 32,98| 76,79] 120,03] 148,20| 168,57] 200,65] 232,22| 263,67] 313,00| 384,70 774,00 | 841,65 |1.174,51|1.917,23 | 3.163,61 


giorni) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti -0,03 0,02 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,14 0,17 0,24 0,29 0,36 0,46 0,58 0,68 0,83 1,18 1,87 3,87 


aggiunto lordo 


Indicatore Dica ci 1 2 3 4 È; 6 7 8 O, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Gruppo territoriale 
Margine per addetto |> 5 

non dipendente (in 

migliaia di euro) Gruppo territoriale 
1,3,4 


-409,62 | -187,23| -70,66 9,73 2,18 6,96 8,95 10,15 13,42 17,44 20,57 26,15 29,30 36,11 48,59 59,22 91,30| 143,62| 215,21 


-816,15| -176,73| -130,18| -65,25| -36,58| 2,22) 11,85 20,00] 23,69] 26,62) 29,18| 53,62) 59,65| 82,95| 156,95| 18941| 383,01| 856,34 


Gruppo territoriale 
Valore aggiunto lordo |2,5 


per addetto (in migliaia 


-26,36] -0,07| 6,28] 901) 1170) 1500] 1912) 21,09) 2286] 26,04) 28,59| 30,71) 34981 37851 4243) 49061 51,20] 5537| 66,88 


di curo) CS rubbo tai 
e 5,77) 2,22) 13,69] 18,71) 21,24] 23,68] 24,62) 26,62| 2935) 3515) 40,69) 4408] 4706] 51,40) 54,88] 5953| 6299) 7938| 89,28 
Indicatore NEREO cli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i) 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


d -7,36 -2,73 8,44 11,74 26,35 34,95 36,61 38,63 39,74 46,10 50,87 51,88 63,15 81,69 90,55 93,60| 100,00| 100,00| 100,00 
ipendenti 


Incidenza del Margine 


sul dear Imprese con 


dipendenti 


-78,82| -29,77| -17,42| -14,52] -5,02|  -i10f 1,32) 3,60] 6,34] 8,33) 10,10) 12,76] 1474| 16,15) 19,35) 22,12) 27,72) 3382 
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Cluster 4 - Imprese che producono prevalentemente maioliche smaltate e decorate a mano 


Modalità di 


Indicatore RATA Pr 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Durata delle scorte (in Tutti i soggetti 11,79] 34,48) 62,35| 101,59] 153,60| 196,51| 248,61| 293,93| 421,69] 585,03] 704,75) 850,29| 947,27 |1.056,88|1.310,52 | 1.661,66 | 2.308,96 |4.643,90 | 10.829,75 


giorni) 


Resa del capitale 


rispetto al valore Tutti i soggetti -0,04] 0,20) 0,27) 034| 041) 052) 060) 0, 0,82] 097) 107) 1,18) 136) 152) 179] 205) 252 333 4,38 
aggiunto lordo 
n Modalità di 
Indicatore È E n sl 2 3 4 5 6 ni 8 0) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Margine per addetto Squepo feestorle 2192) -0,47| 3,52) 467) 540) 661) 7,83) 9,17] 949] 12,56] 1307) 1466) 15,83] 17,13] 1860| 1981] 22,43) 3121) 3442 
non dipendente (in DS 
migliaia di curo, sa doldle 
si ) SEPRISSBECRO 23,29) 0,82] 3,44] 5,50) 7,36] 8,89) 10,13] 11,55] 11,93) 14,24) 15,33] 16,40) 18,30] 1972) 2177] 2390] 25,68) 29,99] 47,46 


Gruppo territoriale 
Valore aggiunto lordo |2,5 


per addetto (in migliaia 


-0,53] 3,52) 478) 5,66) 6,12) 7,93] 9,22) 983] 12,65) 1307| 1466) 15,74) 16,83| 17,62) 1933| 20,83] 23,07| 28,84| 33,68 


di curo) Ribbon 
TERRORE 20,56) 3,13] 5,42) 7,32) 877) 1019) 1170) 13,10) 14,63) 1640) 1748] 18,42| 20,59) 21,85] 23,28] 2495) 27,30) 29,99] 3591 
Indicatore NERA dii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


x -21,75)  20,87| 30,53) 36,49] 4306| 47,28] 5010| 5265] 5384| 5504) 56,46) 5837| 60,64) 6273| 6481| 66210 70,58) 7378) 7915 
ipendenti 


Incidenza del Margine 


sul dear Imprese con 


-31,42| -3,46| 0,37) 7,29) 10,34] 12,67] 15,74] 18,72) 20,63] 23,77) 25,18) 27,20] 31,11| 3581| 38,69] 40,591 44,82) 4815) 5442 
dipendenti 
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Cluster 5 - Imprese che realizzano prevalentemente articoli in porcellana decorati a mano 


Indicatore Modalità di il 2 3 4 5 6 7; 8 Sì 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Durata delle scorte (in Tutti i soggetti 0,00) 3,42) 2331| 50,18] 81,83] 117,28) 137,60| 173,71| 187,36] 232,42| 291,28 418,51| 574,54| 682,72] 776,37 |1.008,29 | 1.291,54 | 2.042,77 


giorni) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti -0,14] 0,09) 0,23] 0,32f 0,46] 0,54] 0,701 0,79 0,84] 0,98] 1,06] 1,19] 1,49] 1,66) 1,99) 2,48) 3,03) 3,57 6,48 
aggiunto lordo 


Modalità di 


Indicatore ae 5 1 2 3 4 5 6 Ù 8 O, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Margine per addetto SEPE 24300] -9,00) -1,96 108) 2,06) 305| 6,33] 816) 8,93] 12,70) 13,38] 14,59] 1644) 1875) 19,58] 22,50) 24,34| 2931] 40,09 
non dipendente (in 
migliaia di curo, sa dioldle 
si ) SIEPRISSBECAS 403) -1,00 1,32) 5,09) 6,21 9,77) 12,82) 1402) 15,17) 1827) 1947) 21,80] 2424] 26,88) 28,58] 32,52) 37,23] 4734] 63,55 


Gruppo territoriale 


Valore aggiunto lordo |> 5 2900] -1,96] 108] 305) 461) 7,28) 818| 11,87] 12,85) 1374| 1526] 16,64| 1880) 2256] 2313) 27,90) 3524| 4352) 5563 
per addetto (in migliaia | °° 
di curo) Sbbo i 
TERRORE 21,99) -0,95| 2,90] 5,75] 940] 11,59) 1344| 15,48] 1819) 1997) 21,80] 23,66] 2463|] 2548) 2641| 2942| 3204) 38,08) 4540 
Indicatore NERA cli 1 2 3 4 5 6 Ti 8 9 10 11 12 ib) 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 
dipendenti 


-113,48| -31,23] -843| 24,99] 28,561 32,53) 34,66| 36,79) 37,62| 4261) 44,56) 46,51| 49,56 59,95] 61,09) 67,66] 73,50] 7483 


Incidenza del Margine 


suli jean Imprese con 


-32,59] 6,50] 7,51) 11,66) 12,72) 13,75] 1438] 1681| 17,80| 1982) 20,65) 23,03| 24,23) 2842| 30,95| 32,93| 36,57) 4199/4810 
dipendenti 
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Cluster 6 - Imprese che producono semilavorati 


Indicatore Modalità di 1 2 3 4 5 6 Ti 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Durata delle scorte it ‘rutti soggetti 000) 0,00] 4,16| 10,74) 23,22) 39,53] 60,59} 81,49] 108,78] 129,29) 163,34| 231,26| 283,03| 370,46| 44341| 546,25] 638,38| 852,56 |1.924,80 


giorni) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 0,15 0,29 0,39 0,47 0,52 0,58 0,70 0,83 0,96 1,10 1,18 1,32 1,47 1,63 1,90 2,49 
aggiunto lordo 


6,00) 15,10 


Indicatore Na di di 2 3 4 5 6 7 8 O, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Gruppo territoriale 
Margine per addetto |> 5 

non dipendente (in 

migliaia di euro) Gruppo territoriale 
1,3,4 


2,50) 5,62) 7,48] 10,01] 10,75) 12,25) 12,59] 13,28] 13,87) 1477) 1824) 2117] 22,05) 26,15) 2913| 3196) 3408| 4280) 55,96 


4,28) 5,26) 5,92} 9,59] 10,94] 12,36] 1421| 15,43| 1647) 1690] 1866] 20,56| 23,16| 27,62) 33,04 7| 3847] A4741| 8312 


Gruppo territoriale 
Valore aggiunto lordo |2,5 


per addetto (in migliaia 


5,77] 901) 10,26) 10,66] 11,87] 12,47) 1271] 14,29) 15,74] 16,63) 18,24) 23,12) 25,11) 25,19| 2705) 27,86| 3435) 39,27) 4270 


di curo) Gabbo 
TERESA 4,39) 5,60) 9,64) 10,94] 12,15) 1431) 15,59) 16,68] 17,71) 1922) 20,22) 21,46) 2716) 2778) 30,18| 32,90) 34,77) 4100] 46,89 
Indicatore NERA cli dl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ib) 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


x 21,37] 30,66] 36,08) 39,07] 4342) 46,50] 4879] 51,66) 55,67| 57,90) 6035) 6401) 65,43| 66,761 67,80] 7224| 77,33] 7931| 89,65 
ipendenti 


Incidenza del Margine 


sul dear Imprese con 


dipendenti 


-3341| 6,23) 10,02) 12,68] 14,13] 14861 17,52) 19,44) 20,36 24,30) 25,39 25,61] 27,44| 30,15) 32,69| 3690) 3881 
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Cluster 7 - Imprese che realizzano prevalentemente articoli in terracotta 


Indicatore Modalita di si 2 3 4 5 6 TI 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Durata delle scorte (in Tutti i soggetti 000) 0,00) 16,39) 43,25) 90,02| 124,80| 160,17| 200,72| 259,77 425,34| 543,31| 684,66| 847,43 |1.010,04|1.208,90 | 1.662,74 | 2.828,87 | 6.302,92 


giorni) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 0,03 0,14 0,26 0,33 0,40 0,46 0,54 0,59 0,68 0,75 0,92 1,03 1,22 1,54 1,90 2,45 3,16 4,56 10,39 
aggiunto lordo 


Indicatore Dica ci 1 2 3 4 5 6 ni 8 O, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Gruppo territoriale 
Margine per addetto |> 5 

non dipendente (in 

migliaia di euro) Gruppo territoriale 
1,3,4 


-1,10 0,91 2,35 3,43 5,25 6,13 6,94 8,21 8,92 9,52 10,83 11,68 12,76 14,23 16,31 17,35 19,92 24,88 41,68 


-244| 1,50] 402) 5,56) 7,38] 8,79) 10,59] 11,99) 14,13) 15,350 16,60) 18,14] 20,67] 23,35| 26,20) 32,56) 37,39) 5349) 7801 


Gruppo territoriale 
Valore aggiunto lordo |2,5 


per addetto (in migliaia 


0,28) 2,07] 340| 4,64] 6,301 6,93] 821] 9,23) 10,21] 1186] 12,61] 13,36] 15,73) 16,67] 17,35] 20,04| 2400) 28,23) 38,50 


di euro) Sano 
; ui D tetritoriale -0,32 195) 504| 711 10,07] 11,81) 1429) 1601| 1731| 1917) 20,93) 22,25) 24,69) 2778) 3120) 3719] 43,49 
Indicatore NEGRI di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Imprese senza 1,20) 23,67) 31,77) 3678] 3951] 4426) 48,52) 50,70) 5345) 5608) 5805) 60,59) 6295) 65,32) 6818) 71,55] 75,84] 7906) 86,30 


Incidenza del Margine | dipendenti 


sul dear Imprese con 


5 -34,57] 2,04| 6,19) 8,60] 11,55] 13,35] 15,10] 19,57] 21,63] 23,64) 25,14) 26,62| 27,84) 31,51| 33,68| 36,87| 39,661 4514| 50,59 
dipendenti 
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Cluster 8 - Imprese che producono prevalentemente in conto terzi articoli ornamentali ed artistici e di uso domestico 


Indicatore Modalità di il 2 3 4 5 6 Ti 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Durata delle scorte it ‘rutti soggetti 0,00) 0,00 3,43] 12,86) 30,61) 40,62) 5857| 67,80) 85,42| 123,38| 14815 326,55) 425,00| 640,99| 846,65| 927,07 |1.498,18 


giorni) 


Resa del capitale 
rispetto al valore Tutti i soggetti 0,01 0,21 0,29 0,47 0,50 0,55 0,60 0,66 0,72 0,95 1,10 1,17 1,31 1,36 1,66 1,87 2,42 2,92 7,06 


aggiunto lordo 


Indicatore Dica ci 1 2 3 4 Sì 6 7 8 %) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Gruppo territoriale 


Margine per addetto 25 -2545|  -2,00|  -0,26 0,57 1,02 3,29 4,98 5,61 821 8,92] 11,97] 15,21) 16,61] 19,29| 21,04) 21,28) 22,92) 2490 65,10 
non dipendente (in 
migliaia di euro) Gruppo territoriale 


13,4 -0,82 3,12 8,11 11,43 12,72 15,24 16,92 17,68 20,38 22,57 24,82 26,62 28,92 32,03 39,86 43,23 63,26 96,26| 145,59 


Gruppo territoriale 
Valore aggiunto lordo |2,5 


per addetto (in migliaia 


-1,98 0,57 1,02 1,32 3,29 5,76 Ta 7,76 8,92 11,97 13,92 17,76 18,60 18,93 22,26 22,92 24,90 28,36 37,02 


di curo) Gn ea 
SESSO 193) 6,35) 943) 11,62) 1391) 16,68) 17,46] 20,38] 2216| 23,66) 2594| 27,15| 27,85] 30,50] 34,57) 3948) 45,58) 5198 
Indicatore NERA cli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ib) 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


dipendenti -51,28 9,17 33,08 40,41 43,33 45,51 48,29 49,91 51,65 53,11 55,22 


58,55] 62,93] 66,22] 70,14| 71,86| 75,15) 8144 
Incidenza del Margine 


sul dear Imprese con 


5 -15,86] -290| 627) 7,85) 901] 9,88] 12,12) 14,55) 1916| 2244 23,46) 25,36] 26,00 
dipendenti 


32,12] 3631| 37,20) 4683] 49,29 
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Cluster 9 - Imprese terziste specializzate nel taglio e nella smussatura delle piastrelle 


Indicatore Modalita ei 1 2 3 4 5 6 Ti 8 D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
co dellescoze fi lcugi soggetti 0,00) 0,00) 641} 13,54| 23,60) 25,47] 3448| 37,60) 67,05) 7951| 8874) 9925) 126,57| 140,24) 170,38| 221,29] 246,19| 411,22| 698,17 


Resa del capitale 


rispetto al valore Tutti i soggetti oo1) 008) 047) 030) 039] 041) 0,55) 070) 074) 086) 099) 147] 125) 140) 156) 1 318] 387) 631 
aggiunto lordo 
Indicatore Die di Il 2 3 4 5 6 ni 8 Di 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 
Margine per addetto sii -214,87 | -214,87| -214,87| -214,87| -214,87| -214,87| -214,87| -214,87| -214,87| -234| -2,34| -234| -234| -2,34| -234| -2,34) 11599] 115,99] 11599 
non dipendente (in 
migliaia di euro) sn siiosale 
E ) Gelepa tenicae 241,09 11,70] 31,55] 38,46] 43,13] 5410| 69,56] 7917) 99,24| 110,46] 125,75) 163,16] 200,41| 261,63| 356,66] 439,36| 686,67 
Gruppo territoriale ; A È ta a DIRO i 3 È £ dn 50, 
Valore aggiunto lordo [55 -214,87 | -214,87| -214,87| -214,87| -214,87| -214,87| -214,87| -234| 2,34) -2,34| -2,34| -234| 39,15) 3915| 3915) 3915) 39,15] 8776] 87,76 
per addetto (in migliaia 
di euro) Enpbo i 
TERESA 4,12) 6,51) 15,03) 20,08] 25,62] 30,16) 32,58] 3903] 4260| 4477) 45,93) 4777) 5242) 5601) 61,04) 67,67) 7001) 7406| 83,95 
Indicatore NERA cli 1 2 3 4 5 6 RI 8 dI 10 11 12 18) 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Imprese senza 


x -223,66| -223,66| -223,66|  -3,82| -3,82f 5,35] 5,35] 11,00) 11,00 1100| 20,60] 20,60] 30,56) 30,56] 37,05| 37,05] 3861) 38,61| 76,85 
ipendenti 


Incidenza del Margine 


sul dear Imprese con 


dipendenti 


-33,70| -2591|  -523) 456) 679)  806| 10,01) 1112) 1270) 1312) 1661 


18,26] 19,02) 22,09] 24,48| 29,89] 31,311 36,70 
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SUB ALLEGATO 20.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Cluster |Modalità di distribuzione e 
Soglia Soglia 
minima massima 
Imprese senza dipendenti 31,30 95,00 
. Imprese con dipendenti 6,36 65,00 
Imprese senza dipendenti 23,00 95,00 
o Imprese con dipendenti 6,04 65,00 
Imprese senza dipendenti 15,00 95,00 
: Imprese con dipendenti 3,60 65,00 
i Imprese senza dipendenti 25,00 95,00 
Imprese con dipendenti 6,00 65,00 
Imprese senza dipendenti 24,99 95,00 
i Imprese con dipendenti 6,50 65,00 
Imprese senza dipendenti 25,00 95,00 
i Imprese con dipendenti 6,23 65,00 
Imprese senza dipendenti 23,67 95,00 
i Imprese con dipendenti 6,19 65,00 
Imprese senza dipendenti 20,00 95,00 
Ù Imprese con dipendenti 5,00 65,00 
7 Imprese senza dipendenti 18,00 95,00 
è Imprese con dipendenti 4,56 65,00 
Durata delle scorte (in 
Cluster Mera di si 
distribuzione Soglia Soglia 
minima massima 
1 Tutti i soggetti 0,00 999,00 
2 Tutti i soggetti 0,00 1.002,00 
3 Tutti i soggetti 0,00 940,00 
+ Tutti i soggetti 0,00 1.200,00 
5 Tutti i soggetti 0,00 700,00 
6 Tutti i soggetti 0,00 390,00 
di Tutti i soggetti 0,00 1.010,00 
8 Tutti i soggetti 0,00 370,00 
9 Tutti i soggetti 0,00 221,00 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


Resa del capitale rispetto al 
Modalità di valore aggiunto lordo 
Cluster | 1. ._.1__.. 
distribuzione Soglia Soglia 

minima massima 

1 Tutti i soggetti 0,27 99.999,00 

2 Tutti i soggetti 0,27 99.999,00 

à Tutti i soggetti 0,04 99.999,00 

4 Tutti i soggetti 0,24 99.999,00 

5 Tutti i soggetti 0,19 99.999,00 

6 Tutti i soggetti 0,28 99.999,00 

7 Tutti i soggetti 0,26 99.999,00 

8 Tutti i soggetti 0,25 99.999,00 

9 Tutti i soggetti 0,17 99.999,00 

Valore aggiunto lordo per DIS ia acco ga 
addetto (ii migliaia di cura) || Perasnte Co siolala di 
Cluster |Modalità di distribuzione euro) 
Soglia Soglia Soglia Soglia 

minima massima minima massima 
Gruppo territoriale 2, 5 3,00 100,00 3,00 99.999,00 
î Gruppo territoriale 1, 3, 4 7,00 120,00 7,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 2,97 100,00 2,97 99.999,00 
3 Gruppo territoriale 1, 3, 4 7,00 120,00 7,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 9,12 100,00 9,12 99.999,00 
i Gruppo territoriale 1, 3, 4 24,62 120,00 24,62 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 3,07 100,00 3,07 99.999,00 
i Gruppo territoriale 1, 3, 4 6,40 120,00 6,40 99.999,00 
È Gruppo territoriale 2, 5 3,00 100,00 3,00 99.999,00 
° Gruppo territoriale 1, 3, 4 7,00 120,00 7,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 2,71 100,00 2,71 99.999,00 
i Gruppo territoriale 1, 3, 4 6,68 121,09 6,68 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 2,61 100,00 2,61 99.999,00 
? Gruppo territoriale 1, 3, 4 7,00 120,00 7,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 00 100,00 2,50 99.999,00 
ù Gruppo territoriale 1, 3, 4 6,68 120,00 6,68 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 22,00 100,00 22,00 99.999,00 
i Gruppo territoriale 1, 3, 4 25,62 20,00 25,62 99.999,00 
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SUB ALLEGATO 20.F - DISTRIBUZIONI VENTILICHE INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Cluster 1 - Imprese che producono articoli ornamentali e artistici e di uso domestico smaltati e decorati a mano 


Indicatore Model a cli 1/2 3 4 5 6 di 8 DI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali |Tuttii soggetti 0,00/0,00| 0,00| 0,00| 0,57] 1,07| 1,86] 2,61] 3,02) 3,66] 4,72 
mobili ammortizzabili 


71) 6,62) 7,23) 9,39| 1132) 1291| 14,64) 18,65 


Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto |Tutti i soggetti 0,00|0,00| 7,77| 8,10| 8,10|22,58| 22,79| 22,79| 23,12| 23,12) 26,61| 28,10 28,10| 32,79| 41,66| 41,66| 64,65| 100,00| 100,00 
al valore degli stessi 


Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi Tutti i soggetti 0,00/0,23| 0,41| 0,58] 0,68| 0,84] 0,98| 1,15] 1,31] 1,52) 1,62| 1,74) 2,19) 2,69| 3,29] 3,92) 489) 5,67) 8,54 


Durata delle scorte (in giorni) Tutti i soggetti 0,00 | 0,00 | 18,17 | 61,03 | 80,40 | 91,56 | 121,13 | 201,57 | 250,92 | 330,95 | 419,90 | 523,34 | 597,43 | 763,38 | 914,93 | 999,71 | 1.481,61 | 2.617,57 | 6.055,61 
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Cluster 2 - Imprese specializzate nella realizzazione di articoli in ceramica a terzo fuoco 


Indicatore Morale Si 1 2 3 4 5 6 vi 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Incidenza degli ammortamenti per beni 
strumentali mobili rispetto al valore degli stessi Tutti i soggetti 0,00] 0,00] 0,00] 0,00| 0,50] 1,10 
beni strumentali mobili ammortizzabili 


76| 3,32) 438) 556| 6,64) 720| 823) 964| 1173] 1412) 16,26 


Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria  |Tutti i soggetti 0,00| 0,78] 6,26] 7,61| 8,13] 13,53] 16,25) 18,59 18,63| 19,08| 19,801 20,86| 22,36| 24,09| 25,06| 25,17] 38,20| 39,58] 100,00 
rispetto al valore degli stessi 


Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi | Tutti i soggetti 0,00] 0,04| 0,19] 0,40] 0,61 0,70] 0,88 1,08 137 1,73 1,95] 2,14] 2,56| 2,76 3,32 3,85 4,29 6,04 9,04 


Durata delle scorte (in giorni) Tutti i soggetti 0,00 | 19,88 | 50,37 | 105,84 |143,21 | 172,19 | 234,31 | 247,29 | 295,57 [331,67 |417,58 | 505,16 |641,91 | 734,87 | 851,88 | 1.002,92 | 1.278,87 | 1.809,63 | 4.494,16 
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Cluster 3 - Imprese che producono laterizi 


Indicatore MOdalià di 1 2 e) 4 5) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi beni Tutti i soggetti 0,00] 0,00] 0,00] 0,00) 0,25) 0,88) 1,411 1,79] 2,30) 2,71) 3,08] 3,70) 412) 486| 5,61) 624 861| 10,06) 1470 
strumentali mobili ammortizzabili 


Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria Tutti i soggetti 0,00] 0,00| 8,14] 9,13| 12,66| 15,80| 17,08| 19,15) 19,56| 20,64| 22,71| 23,00| 25,43] 25,55| 26,68| 27,70 27,72] 31,35] 34,83 
rispetto al valore degli stessi 


D 
4 


Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi Tutti i soggetti 0,00] 0,00| 0,23] 0,43| 0,51 0,65] 0,73) 0,83 1,01 1,17 1,45 1,79] 2,03] 2,35| 2,56 4,09 6,81 9,56 


Durata delle scorte (in giorni) Tutti i soggetti 0,00 | 32,98 | 76,79 | 120,03 | 148,20 | 168,57 |200,65 |232,22 | 263,67 | 313,00 | 384,70 [473,82 | 585,05 | 657,12 | 774,00 | 841,65 | 1.174,51 [1.917,23 |3.163,61 
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Cluster 4 - Imprese che producono prevalentemente maioliche smaltate e decorate a mano 


Indicatore MOGAli Si 1 2 3 4 5 6 vi 8 d) 10 11 12 13 14 15 16 17) 18 19 
distribuzione 


Incidenza degli ammortamenti per beni 
strumentali mobili rispetto al valore degli Tutti i soggetti 0,00] 0,00| 0,00 0,00 0,31 0,82 1,98: 1,71 2,35 2,82 3,49 3,85 5,28 6,29 7,53 8,37 10,30 13,15 16,20 
stessi beni strumentali mobili ammortizzabili 


Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti 
in dipendenza di contratti di locazione Tutti i soggetti 0,00] 0,00] 006| 0,06| 0,99] 0,99) 7,69 7,69) 16,93| 20,00| 20,00) 20,60| 20,60] 22,84] 22,84) 23,79) 23,79) 29,18| 29,18 
finanziaria rispetto al valore degli stessi 


Incidenza dei costi residuali di gestione sui 


das Tutti i soggetti 0,00) 0,14| 0,33] 0,471 0,62] 0,79) 1,01) 1,26] 1,52) 179] 191) 2,13) 2,63) 3417] 3,50) 403] 459) 6,04 7,67 


Durata delle scorte (in giorni) Tutti i soggetti 11,79 | 34,48 | 62,35 | 101,59 | 153,60 | 196,51 | 248,61 | 293,93 | 421,69 | 585,03 | 704,75 | 850,29 | 947,27 | 1.056,88 | 1.310,52 | 1.661,66 | 2.308,96 | 4.643,90 | 10.829,75 
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Cluster 5 - Imprese che realizzano prevalentemente articoli in porcellana decorati a mano 


Indicatore Mpaalità Si 102 3 4 si 6 n 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali Tutti i soggetti 0,00|0,00| 0,00] 0,00| 0,00| 0,61 1,12 1,80] 2,36| 3,15] 3,97| 4,63) 6,09) 6, 


x 71] 7,84) 10,18) 12,32) 15,52) 18,12 
mobili ammortizzabili 


Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria Tutti i soggetti 0,00|0,00| 0,00) 0,00| 0,00| 11,78| 11,78] 11,78] 11,78 11,78| 16,73| 16,73| 16,73| 19,60| 19,60| 19,60) 19,60] 19,60| 25,03 
rispetto al valore degli stessi 


Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi Tutti i soggetti 0,00|0,06| 0,18 0,291 0,47] 0,601 0,72] 0,86] 1,08) 1,44| 1,67 1,97] 2,15) 2,49 2,93] 441) 534] 710| 1177 


Durata delle scorte (in giorni) Tutti i soggetti 0,00 | 3,42 | 23,31 | 50,18 | 81,83 | 117,28 [137,60 |173,71 | 187,36 | 232,42 | 291,28 | 377,11 | 418,51 | 574,54 | 682,72 | 776,37 | 1.008,29 | 1.291,54 | 2.042,77 
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Cluster 6 - Imprese che producono semilavorati 


Indicatore Modalità Ci 19225: 4 5 6 7 8 D) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili 
rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili Tutti i soggetti 0,00 (0,00 [0,00| 0,12| 1,28| 1,74| 1,87| 2,27] 2,77) 310| 3,66] 447| 496 
ammortizzabili 


7,04| 802| 907| 1112| 17,92 


Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di 


cai ; ana enza Ci l'Tutti i soggetti 0,00 (0,00 [0,00] 0,00] 0,00| 0,00] 0,00] 0,00| 0,00] 1,58] 1,58] 1,58| 18,14| 18,14| 18,14| 25,22] 25,22) 25,22] 27,16 
contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi ù 
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi Tutti i soggetti 0,00/0,14[0,32| 0,46| 0,63) 0,80] 0,88| 1,04| 1,24 147| 1,61) 1,74) 196] 2,18] 2,48| 2,99] 3,76] 501| 11,67 


Durata delle scorte (in giorni) Tutti i soggetti 0,00 | 0,00 [4,16 | 10,74 [23,22 | 39,53 | 60,59 |81,49 | 108,78 | 129,29 | 163,34 |231,26 | 283,03 | 370,46 | 443,41 | 546,25 | 638,38 |852,56 | 1.924,80 
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Cluster 7 - Imprese che realizzano prevalentemente articoli in terracotta 


Indicatore Modalità Gi 1/2 3; 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi beni Tutti i soggetti 0,00/0,00| 0,00 0,00| 0,00] 0,32| 0,88| 1,46] 2,00) 2,81) 3,34| 4,73] 5,66] 6,83) 813] 1041) 12,76] 1496 17,86 
strumentali mobili ammortizzabili 


Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria Tutti i soggetti 0,00|0,00| 0,00| 6,37| 6,66] 13,16| 17,12| 17,43] 17,93| 19,91| 22,77| 23,22] 23,45| 2547| 27,3 
rispetto al valore degli stessi 


0] 31,48| 31,51| 4380) 9874 


Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi | Tutti i soggetti 0,00|0,00| 0,05) 0,27| 0,49] 0,691 0,90] 1,04] 1,22) 1,60] 1,89 2,24) 2,53] 293] 3,53) 437) 5,33 


Durata delle scorte (in giorni) Tutti i soggetti 0,00 |0,00 | 16,39 | 43,25 [90,02 | 124,80 | 160,17 |200,72 | 259,77 | 357,84 | 425,34 [543,31 | 684,66 | 847,43 | 1.010,04 | 1.208,90 | 1.662,74 |2.828,87 | 6.302,92 
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Cluster 8 - Imprese che producono prevalentemente in conto terzi articoli ornamentali ed artistici e di uso domestico 


Indicatore Modalita Si 1278 4 5) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili 
rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili Tutti i soggetti 0,00|0,00|0,00| 0,66| 0,99] 1,90) 2,30| 2,66| 2,97] 3,30) 3,76] 4,27 
ammortizzabili 


5,81) 7,30] 8,86] 10,42| 12,54| 14,64 


Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di 


ae È Rana Saza Ci Tutti i soggetti 0,00|0,00|0,00| 0,00| 4,79| 4,79| 5,28] 5,28|11,17| 14,24| 14,24| 15,90| 15,90] 20,07| 20,07| 22,91| 22,91| 24,81| 2481 
contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi È 


Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi Tutti i soggetti 0,00|0,06|0,33| 0,45| 0,61| 0,75] 0,92] 1,00] 1,26] 1,68) 2,01| 2,38) 2,84| 3,32) 349) 462| 5,16) 721] 17,94 


Durata delle scorte (in giorni) Tutti i soggetti 0,00 |0,00 | 3,43 | 12,86 | 30,61 |40,62 |58,57 | 67,80 | 85,42 | 123,38 | 148,15 | 204,54 | 277,71 | 326,55 | 425,00 | 640,99 | 846,65 | 927,07 | 1.498,18 
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Cluster 9 - Imprese terziste specializzate nel taglio e nella smussatura delle piastrelle 


Indicatore Modalita si 10295: 4 Si 6 s 8 9 10|11)12 13 14 15 16 17 18 19 
distribuzione 


Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto 


È 0,00 | 0,00 | 1,23 6 til 3,79 
al valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili Tutzti sogecia 190 (000 123/261: ,06/ 379(-440/ 4,82 346 


6,45| 6,65] 7,49] 8,73) 9,74] 1041| 11,31| 12,81| 16,05 


Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di 


contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi Tutti i soggetti 0,00 |1,14|5,88| 9,64|15,27|16,21|18,31|19,50|19,88|21,41|22,43|24,44| 25,09| 27,44| 29,64| 35,17| 39,78) 48,01| 66,46 


Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi Tutti i soggetti 0,04|0,23|0,29| 0,37| 0,49| 0,57| 0,66| 0,96] 1,05| 1,29] 1,35| 1,63| 2,06] 2,83) 2,95] 3,21| 3,82) 448| 10,27 


Durata delle scorte (in giorni) Tutti i soggetti 0,00 |0,00 | 6,41 | 13,54 | 23,60 |25,47 | 34,48 |37,60 | 67,05 |79,51 | 88,74 | 99,25 | 126,57 | 140,24 | 170,38 | 221,29 |246,19 [411,22 | 698,17 
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SUB ALLEGATO 20.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Cluster 


Modalità di 
distribuzione 


Durata delle scorte (in 
giorni) 


Incidenza degli 
ammortamenti pet 
beni strumentali mobili 
rispetto al valore degli 
stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 


Soglia massima 


Soglia massima 


1 Tutti i soggetti 999,00 25,00 
2 Tutti i soggetti 1.002,00 25,00 
3 Tutti i soggetti 940,00 25,00 
4 Tutti i soggetti 1.200,00 25,00 
5 Tutti i soggetti 700,00 25,00 
6 Tutti i soggetti 390,00 25,00 
7 Tutti i soggetti 1.010,00 25,00 
8 Tutti i soggetti 370,00 25,00 
9 Tutti i soggetti 221,00 25,00 


Cluster 


Modalità di 
distribuzione 


Incidenza dei costi per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti 
di locazione finanziaria 


rispetto al valore degli 
stessi 


Soglia massima 


Incidenza dei costi 
residuali di gestione 
sui ricavi 


Soglia massima 


1 Tutti i soggetti 55,00 4,50 
2 Tutti i soggetti 55,00 5,10 
3 Tutti i soggetti 55,00 3,50 
4 Tutti i soggetti 55,00 5,40 
5 Tutti i soggetti 55,00 4,41 
6 Tutti i soggetti 55,00 4,50 
7 Tutti i soggetti 55,00 4,80 
8 Tutti i soggetti 55,00 5,16 
9 Tutti i soggetti 55,00 3,82 
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SUB ALLEGATO 20.H - COEFFICIENTI DELLE FUNZIONI DI RICAVO 


VARIABILE CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4 CLUSTER 5 
Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro 
dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci - - 1,1854 - - 


pet l'attività di amministratore (società di persone) 


COSTI TOTALI, quota fino a 30.000 euro - - sy È 2 


Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale e 
familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci 21.975,0653 29.765,0400 : 32.701,0138 a 
(percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, 
differenziale relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


Valore beni strumentali mobili elevato a 0,30, differenziale relativo ai 
beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di 


È -247,7 = a: e 
contratti di locazione non finanziaria distinti per classi d’età “Oltre 9 SERIO 
anni” 
Valore beni strumentali mobili elevato a 0,40, differenziale relativo ai 
beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione non finanziaria distinti per classi d’età “Oltre 9 È 5 È îi a 
anni” 
COSTI TOTALI 1,0602 1,0781 - 1,0774 1,1020 


CVPROD + Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci 
per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Abbonamenti a 
riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per 
omaggio a clienti ed articoli promozionali 


5 > 1,0014 S = 


VBS elevato a 0,30) 825,2406 763,4309 E 669,6173 5 


VBS elevato a 0,40 - - - = L 


VBS elevato a 0,50 - - - “i E 


VBS quota fino a 150.000 euro elevato a 0,50 - - = 5 94,3459 


VBS elevato a 0,60 - + = sa = 


— BI — 
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VARIABILE CLUSTER 6 CLUSTER 7 CLUSTER 8 CLUSTER9 


Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente 
afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di - - - - 
amministratore (società di persone) 


COSTI TOTALI, quota fino a 30.000 euro - 0,3186 - - 


Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale e familiari 
diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in partecipazione 
(percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato 29.336,0804 20.723,6831 25.394,4396 - 
diviso 100) escluso il primo socio), differenziale relativo alla territorialità del 
livello delle retribuzioni 


Valore beni strumentali mobili elevato a 0,30, differenziale relativo ai beni 
strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione - - - - 


non finanziaria distinti per classi d’età “Oltre 9 anni” 


Valore beni strumentali mobili elevato a 0,40, differenziale relativo ai beni 


strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione - -82,5288 - - 
non finanziaria distinti per classi d’età “Oltre 9 anni” 
COSTI TOTALI 1,1258 1,0786 1,0382 1,0516 


CVPROD + Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci pet 
l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per 
servizi + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione - - - = 
non finanziaria e di noleggio + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, 
spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 


VBS elevato a 0,30 


VBS elevato a 0,40) 244,2136 210,2495 È 3 


VBS elevato a 0,50 - - 107,9692 - 


VBS quota fino a 150.000 euro elevato a 0,50 - DI A = 
VBS elevato a 0, A - > 46,9882 


Dove: 
CVPROD = valore massimo tra (Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi) e 0; 


CVPROD + Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di 


Costi Totali 


contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società 


di persone) + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali; 
Valore beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali — Valore dei beni strumentali relativo a beni acquisisti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


VBS = valore massimo tra Valore beni strumentali mobili e 500. 


Il differenziale territoriale riferito ad una variabile della funzione di ricavo è calcolato moltiplicando la variabile stes 


a per il valore dell'indicatore relativo alla territorialità utilizzata. L’indicatore assume valori non negativi e non 
superiori all'unità. 


(9 La variabile viene rideterminata in base alla durata dell'attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. Inoltre l'esclusione del primo socio è a capienza del totale dei soci. 


- Variabili contabili espresse in euro. 
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ALLEGATO 21 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


STUDIO DI SETTORE WD34U 


FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI 
PROTESI DENTARIE 
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CRITERI PER L’ EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


L'applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato 
tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di 
un’impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio 
consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore 
economico di appartenenza. 


A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili 
strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati 
nell’espletamento dell’attività. 


L’evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei 
modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un’attività di analisi 
e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. 


Le fonti pubbliche sono rappresentate da elaborazioni di enti o società che svolgono ricerche di tipo economico- 
statistico (Istat, Banca d’Italia, Infocamere, ecc.) e che forniscono dati e informazioni sull'andamento economico 
dei mercati, sulla struttura e la dimensione dei principali settori economici. 


Oltre alle fonti di carattere pubblico, che forniscono informazioni più generali, vengono utilizzate fonti 
specifiche settoriali (riviste specializzate, partecipazione a seminari e convegni specialistici, pubblicazioni dei 
principali istituti di ricerca, indagini campionarie, ecc.); si tratta di fonti che illustrano: l'andamento della 
domanda, la struttura dell’offerta, sia in termini di tipologie di attività imprenditoriali presenti che di modelli 
organizzativi adottati dagli operatori, i canali distributivi utilizzati, il livello di avanzamento tecnologico presente 
nei processi produttivi, ecc.. 


Un supporto più diretto e operativo proviene da una rete di tecnici costituita da istituti universitari, centri di 
ricerca, docenti e ricercatori, che opera anche tramite l’utilizzo di panel di imprese. 


Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore WD34U, evoluzione dello 
studio VD34U. 


Le attività economiche oggetto dello studio di settore WD34U sono quelle relative al seguente codice ATECO 
2007: 


«32.50.20 - Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione). 


L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello VD34U 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, 
trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2012. 


I contribuenti interessati sono risultati pari a 13.296. 


Nella prima fase di analisi 390 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi 
dell’elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività, contribuenti forfetari, presenza di attività secondarie con un’incidenza sui ricavi complessivi 
superiore al 30%, ricavi dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore maggiori di 7.500.000 euro). 


Sui dati contenuti nei modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per 
rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 


Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 124 
posizioni. I motivi di scarto sono stati: 


» quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) non compilato; 
«quadro C (modalità di svolgimento dell'attività) non compilato; 


«quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato; 


+ quadro F (elementi contabili) non compilato; 


— 984 —É 
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+ comune del quadro B (unità locali destinate all’esercizio dell’attività) mancante o errato; 
» errata compilazione delle percentuali relative alla tipologia della clientela (quadro C); 
+ errata compilazione delle percentuali relative al tipo di prodotto (quadro D); 


+ errata compilazione delle percentuali relative alla produzione c/o lavorazione, servizi e commercializzazione 


(quadro Z); 
«+ errata compilazione delle percentuali relative ai materiali di produzione utilizzati (quadro Z); 


« incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili. 


A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 12.782. 


IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


Per suddividere le imprese in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di 
analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche di tipo multivariato: 


+ un’analisi fattoriale del tipo Analyse des données e nella fattispecie l’ Analisi in Componenti Principali; 


* un procedimento di Cluster Analysis. 


L’Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili 
originarie pur conservando gran parte dell’informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, 
dette componenti principali, tra loro ortogonali (linearmente indipendenti, incorrelate). 


Le variabili prese in esame nell’Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri del modello 
ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall’esigenza di caratterizzare i 
soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell’attività, ecc.; tale 
caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al metcato di 
riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una 
impresa. 


Nell’applicazione dell'Analisi in Componenti Principali è stata scelta la soluzione migliore in termini di 
significatività statistica ed economica. Pertanto, sono state scelte le componenti principali che riescono a spiegare 
la maggior parte della varianza iniziale e che consentono, sulla base del criterio dell’interpretabilità, di 
rappresentare i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto di studio. 


La tecnica statistica della C/uster Analysis, applicata ai risultati dell’Analisi in Componenti Principali, permette di 
identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con 
caratteristiche strutturali ed organizzative simili!. 


L'utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un’applicazione diretta della Cluster Analysis 
poiché, riducendo con l’Analisi in Componenti Principali il numero di variabili su cui effettuare il procedimento 
di classificazione, l’operazione di e/ustering risulta meno complessa e più precisa. 


I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica per verificarne 
l'aderenza alla concreta realtà imprenditoriale. 


Nel procedimento di e/ustering adottato, quindi, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in 
rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le 
variabili esaminate che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi. 


La descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 21.A. 


! Nella fase di Cluster Analysis, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appattenenti a ciascun gruppo, vengono classificate 
solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non 
vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili 
contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo 
strutturale molto dissimile rispetto all’insieme dei cluster individuati. 
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DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, pet ciascun gruppo omogeneo, la 
funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 
Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla. 


La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello 
statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili 
indipendenti. 


La stima della “funzione di ricavo” è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) 
e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). 


E opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisi sui dati delle 
fai 

imprese per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività e per scartare le imprese 

anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della “funzione di 

» » 

ricavo”. 


A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra le voci 
contabili esaminate, i seguenti indicatori di natura economico-contabile: 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili; 


* Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stess; 


è Durata delle scorte‘; 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavf.. 


Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 21.C. 


Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state escluse le imprese che non 
rispettavano le condizioni di normalità economica‘ anche per un solo indicatore di quelli sopra citati. Inoltre 
sono state escluse anche le imprese che presentavano la somma del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi negativa. 


Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della “funzione di ricavo” per ciascun 
gruppo omogeneo. 


Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono state utilizzate variabili contabili, variabili strutturali e 
variabili territoriali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo “stebwise”?. Una volta 
selezionate le variabili, la determinazione della “funzione di ricavo” è ottenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati generalizzati, che consente di controllare l’eventuale presenza di eteroschedasticità connessa alla 
variabilità legata ad aspetti dimensionali dell’impresa. 


? L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

3 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

4 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

5 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile 
componente residuale di costo. 

6 Vedi “Analisi della Normalità Economica”, Si fa presente che, ai soli fini indicati, per l'indicatore “Incidenza dei costi residuali di 
gestione sui ricavi” si fa riferimento ai ricavi dichiarati, nel denominatore della relativa formula. 

7 Il metodo s/pmise unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione forward (“in avanti”) e la 
regressione dackward (“indietro”). La regressione forward prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo 
la variabile più significativa, mentre la regressione lackmard inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo 
passo per passo quelle non significative. Con il metodo s/gpm/se, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi 
successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si 
riesamina l’insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminatne qualcuna non più significativa. Il processo continua 
fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all’insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere 
aggiunta oppure eliminata. 
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Nella definizione della “funzione di ricavo” si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici 
legate al luogo di svolgimento dell’attività, in modo da individuare ulteriori differenze territoriali oltre a quelle già 
rilevate con la Cluster Analysis. 


A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dei seguenti studi: 


» “Territorialità generale”; 


» ‘’Territorialità del livello delle retribuzioni definita su dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d’imposta 
20119, 


La territorialità generale differenzia il territorio nazionale sulla base delle caratteristiche dello sviluppo socio- 
economico del territorio, in rapporto al grado di benessere, al livello di qualificazione professionale ed alla 
struttura economica, per comune. 


La territorialità del livello delle retribuzioni differenzia il territorio nazionale sulla base dei livelli retributivi per 
settore, provincia e classe di abitanti del comune. 


Nella definizione della funzione di ricavo si è operato nel seguente modo: 


» le aree della territorialità generale sono state rappresentate con un insieme di variabili dummy!0 ed è stata 
analizzata la loro interazione con la variabile “Costi totali”; 


«+ illivello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile standardizzata che varia da zero a uno ed è 
stata analizzata la sua interazione con la variabile “Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda 
coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in partecipazione 
(percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo 
socio”. 


Nel Sub Allegato 21.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”. 


8 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale. 

9 I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale. 

10 Una variabile dummy è una variabile che può assumere valore 0 o 1. Ad esempio, la variabile dummy relativa alla prima area territoriale 
assume valore 1 quando il soggetto esercita la propria attività nella prima area territoriale, mentre assume valore 0 per tutte le altre aree 
territoriali. 
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APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE 


In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi: 
«e Analisi Discriminante; 

+ Analisi della Coerenza; 

+ Analisi della Normalità Economica; 


* Analisi della Congruità. 


ANALISI DISCRIMINANTE 


Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare una regola di classificazione in grado 
di definire l'appartenenza di ciascuna impresa ai gruppi omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis; la 
descrizione dei gruppi omogenei è riportata nel Sub Allegato 21.A. 


Al riguardo, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata 
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei!!. 


Nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo viene calcolata una funzione di classificazione come 
combinazione lineare delle variabili discriminanti!?. 


Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale funzione, viene determinata la probabilità di 
appartenenza ai gruppi omogenei!3. In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad uno o più gruppi 
omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. 


Nel Sub Allegato 21.B vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con i rispettivi pesi 
discriminanti individuati per ogni gruppo omogeneo. 


!! Le variabili discriminanti vengono selezionate con il metodo szgbise partendo da quelle utilizzate nell’Analisi in Componenti Principali. 
1° La funzione di classificazione è definita nel seguente modo: 


w= ao + anvardisi + apvardiso +... + dipbardisy 
dove: 
»; è il punteggio discriminante relativo al gruppo omogeneo é 
40 è l’intercetta; 
4; sono i pesi discriminanti scelti in modo da rendere massima la separazione tra i gruppi; 
vardis; è la j-esima variabile discriminante. 
13 La probabilità di appartenenza al gruppo omogeneo # è calcolata nel seguente modo: 


el —Max[w},w3,...v,]} 


Prob; 


dove 7 è il numero complessivo di gruppi omogenei. 
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ANALISI DELLA COERENZA 


L’analisi della coerenza permette di valutare l’impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, 
calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili c/o strutturali contenute nel modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori sono stati selezionati 
in base alla loro capacità di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività 
economica. 


Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, si valuta il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore 
rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili. 


Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono i seguenti: 

«e Durata delle scorte!; 

» Valore aggiunto lordo per addetto!5; 

* Incidenza del Margine sui ricavi!‘; 

» Margine per addetto non dipendente"; 

«Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti!'; 


«Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 21.C. 


Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, per ciascuno 
degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura 
del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, le relative distribuzioni ventiliche? 
differenziate per gruppo omogeneo; per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per 
addetto non dipendente” anche sulla base della “territorialità generale”?! a livello comunale; per l’indicatore 
“Incidenza del Margine sui ricavi” anche sulla base della “presenza/assenza del personale dipendente”, I valori 
delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati, ad eccezione dell’indicatore “Indice di copertura del costo 
per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente 
plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico. Per gli indicatori ‘Valore 
aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente” si è inoltre tenuto conto dell’area 
territoriale di appartenenza; per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” si è invece tenuto conto della 
presenza/assenza del personale dipendente. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di coerenza economica vengono riportate nel Sub Allegato 21.D. 
I valori soglia di coerenza ammissibili sono riportati nel Sub Allegato 21.E. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Durata delle scotte” se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno 
dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Inoltre se il valore dell’indicatore si posiziona al di 


14 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

15 L’indicatore misura la creazione del valore con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il valore aggiunto lordo rappresenta infatti 
il valore che un’azienda aggiunge, con l’impiego dei fattori produttivi, al valore dei beni e dei servizi che acquisisce: consumi di materie 
prime e merci (acquisti più variazioni di rimanenze) e prestazioni di servizi (energia, servizi di pulizia, ecc.). Misura, quindi, la capacità 
dell'impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore, ad esempio: il lavoro (sotto forma di salari, stipendi, 
contributi, indennità di fine rapporto), i finanziamenti di terzi (sotto forma di interessi), i finanziamenti di capitale di rischio (sotto forma 
di utili), ecc.. 

16 L’indicatore misura l’incidenza del margine sui ricavi, il quale calcola la marginalità conseguita prima della copertura dei costi per gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e per la gestione finanziaria e straordinaria. 

!7 L’indicatore misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del “margine”, ovvero rappresenta la capacità 
dell’impresa di remunerare, al lordo del costo per godimento di beni di terzi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dell’eventuale 
risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria, il lavoro non dipendente. 

18 L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l’utilizzo di beni strumentali all’attività dell'impresa mediante il Margine 
al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti. 

19 L’indicatore misura il contributo dei beni strumentali mobili alla creazione di valore. 

20 Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per 
valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% 
delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 

2! I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. 

22 La presenza/assenza di dipendenti viene valutata sulla base del totale giornate retribuite e del totale giornate di sospensione, cassa 
integrazione e istituti simili. 
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sopra dell’estremo superiore di detto intervallo, la situazione di coerenza si verifica qualora le Rimanenze finali 
sui ricavi?3 risultino calcolabili e non maggiori a 0,14. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile?* o 
indeterminato?5 il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l'indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Incidenza del Margine sui ricavi” se l’indicatore è calcolabile e se il 
suo valore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Margine per addetto non dipendente” se il valore dell’indicatore si 
posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di 
mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in 
cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il 
soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero 
il soggetto viene definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti”, se il valore dell’indicatore è maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene 
definito non coerente. 


Il soggetto risulta coerente per l’indicatore “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo”, se il valore 
dell’indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui 
il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito 
coerente. Nel caso in cui l'indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito non coerente. Nel caso in cui 
l'indicatore risulti non calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e 
non finanziaria, di noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio” maggiore di zero il soggetto è coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non 
calcolabile con il “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.) - di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di 
noleggio” uguale a zero il soggetto è non coerente. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di coerenza economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. Per gli indicatori “Valore aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non 
dipendente” tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse 
aree territoriali. 


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA 


L’analisi della normalità economica è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni 
singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che 
individuano le condizioni di normalità economica. 


Gli indicatori di normalità economica sono stati, pertanto, selezionati in base alla loro capacità di individuare 
anomalie nella relazione tra le voci contabili esaminate. 


Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti: 


23 I ricavi fanno riferimento ai “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)”. 

24 Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pati a zero e il 
numeratore è diverso da zero. 

25 Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono 
entrambi pari a zero. 
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+ Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili, 

» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi”; 


«e Durata delle scorte; 


». Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi’. 


Le formule degli indicatori utilizzati sono riportate nel Sub Allegato 21.C. 


Ai fini dell’individuazione dei valori di riferimento per gli indicatori di normalità economica sono state esaminate 
preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche differenziate per gruppo omogeneo. I valori delle soglie dei 
diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con 
riferimento alle pratiche osservabili nel settore e nel cluster specifico. 


Le distribuzioni ventiliche degli indicatori di normalità economica vengono riportate nel Sub Allegato 21.F. 
I valori soglia di normalità economica sono riportati nel Sub Allegato 21.G. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ciascun indicatore di normalità economica sono 
ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati 
per gruppo omogeneo. 


Ciascuno di questi indicatori, nell’ordine di seguito riportato, può determinare maggiori ricavi che si sommano al 
ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità successivamente descritta. 


INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE 
DEGLI STESSI BENI STRUMENTALI MOBILI AMMORTIZZABILI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro” moltiplicando la soglia 
massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà 
al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro”?50, 


Nel caso in cui il valore dichiarato degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero 
di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diverso da zero, la parte degli ammortamenti eccedente tale 
valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, 
calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 7,5048). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili in proprietà” e la variabile “Ammortamenti per beni 
mobili strumentali”. In particolare, il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi 
puntuali, calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile “Valore dei beni 
strumentali mobili in proprietà”, e la somma degli “Ammortamenti per beni mobili strumentali”. 


26 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili di proprietà ammortizzabili e il valore degli ammortamenti dei 
beni strumentali mobili. 

27 L’indicatore misura la plausibilità tra il valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (in 
leasing) e i canoni di leasing. 

28 L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. 

29 L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altte componenti negative costituiscano una 
plausibile componente residuale di costo. 

30 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
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INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il 
periodo di durata del contratto” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 
100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria??90, 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto” si posizioni al 
di sopra di detto valore massimo ammissibile, con “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” 
diverso da zero, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente (pari a 1,6743). 


Tale coefficiente è stato calcolato sulla base dei dati dichiarati dai soggetti che hanno contemporaneamente 
valorizzato la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria” e la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. In particolare, 
il coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tali 
soggetti le funzioni di ricavo con l’utilizzo della sola variabile ‘Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e la somma dei “Canoni per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di 
durata del contratto”. 


DURATA DELLE SCORTE 


In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle scorte” non normale?! viene applicata l’analisi di normalità 
economica nella gestione del magazzino. 


In tale caso, il “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è aumentato per un importo pati 
all'incremento non normale del magazzino, calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali 
ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali sia inferiore al valore normale di riferimento delle 
rimanenze finali32, come differenza tra le rimanenze finali e tale valore normale di riferimento. 


Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la 
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica33. 
INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 


Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” 
moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da 
normalità??34, 


31 L’indicatore “Durata delle scorte” risulta non normale quando vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 
e Ilvalore calcolato dell’indicatore è superiore alla soglia massima di normalità economica oppure l'indicatore non è calcolabile; 
e Ilrapporto tra le Rimanenze finali e i “Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)” 
risulta superiore a 0,14 oppure non calcolabile oppure indeterminato; 
e Ilvalore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali. 
32 Il valore normale di riferimento delle rimanenze finali è pari a: 


[2 x sogliamassima x ( Costodelvenduto+ Rimanenze finali + Costoperla produzioneliservizi) - ( Esistenzenizialix 365)] 


(2x sogliamassima +365) 


33 I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale, derivante dalla 
riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, e il ricavo puntuale di 
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

3 Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ticavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore 
massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la 
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il 
relativo coefficiente. 


Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (c/uster), come rapporto tra la somma 
dei ricavi puntuali, calcolati applicando a tutti i soggetti del cluster la specifica funzione di ricavo con l’utilizzo 
delle sole variabili contabili di costo, e la somma delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 1). 


Tabella 1- Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi 
da applicarsi ai costi residuali di gestione 


Cluster Coefficiente 
1 1,3413 
2 1,4470 
3 1,3298 
4 1,3005 
5 1,0800 
6 1,4191 
7 1,5069 
8 1,1015 
9 1,5356 
10 1,2175 


In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come 
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo 
omogeneo. 
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ANALISI DELLA CONGRUITÀ 


Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo puntuale di cluster” come 
somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo ed i relativi 
coefficienti. 


Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo contribuente viene calcolato, per 
ogni gruppo omogeneo, l’intervallo di confidenza al livello del 99,99%35. Il limite inferiore di tale intervallo di 
confidenza costituisce il “ricavo minimo di cluster??36, 


La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo puntuale” del contribuente. 


a media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il 
La media ponderat: le relati robabilità di rtenenza dei “ricavi minimi di cluster”, 
contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo minimo” del contribuente. 


AI ricavo puntuale e al ricavo minimo stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori 
ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica. 


Nell’ Allegato 22 vengono riportate le modalità di applicazione del correttivo relativo agli apprendisti. 


NellAllegato 23 vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa 
all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Nel Sub Allegato 21.H vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”. 


35 Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale } e delimitato da due 
estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell'effettivo ricavo del contribuente. 
Il livello di probabilità prefissato (o livello di fiducia) viene generalmente indicato con la notazione “(1 - 0)%”, dove a rappresenta la 
probabilità che l'intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore 
corrispondente di a è pari a 0,01%. 


36 Indicando con } il “ricavo puntuale di cluster” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo di cluster” è ottenuto 


P-392*s \xcx 
dove: 


e Cè la matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili indipendenti, 


attraverso la seguente formula: 


opportunamente pesate per controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità; 
® sè la radice quadrata del Mean Square Error (RMSE); 
e xèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 
e 3,92è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di Sderf che asintoticamente approssima una 
distribuzione normale standardizzata. 
I valori relativi alla matrice “ C ” e al valore del “RMSE”, di ciascun cluster, vengono riportati nell’Allegato 24. 
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SUB ALLEGATI 


SUB ALLEGATO 21.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 


I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 
- tipologia di prodotto/servizio; 

- tipologia di clientela; 

-  monocommittenza; 


- dimensioni della struttura. 
La tipologia di prodotto/servizio ha permesso di individuare le imprese specializzate nella realizzazione di protesi 
fisse (cluster 4 e 10), ortodontiche (cluster 3), scheletriche (cluster 8) e mobili (cluster 9). Inoltre si rileva la 


presenza di un cluster di imprese specializzato nella riparazione di protesi (cluster 1) e di un cluster che realizza 
vari tipi di protesi (cluster 6). 


La tipologia di clientela ha consentito di evidenziare un cluster di imprese che lavora per altri laboratori 
odontotecnici (cluster 7). 


La monocommittenza ha identificato il cluster 2. 
Il fattore dimensionale ha consentito di isolare le imprese di più grandi dimensioni (cluster 5). 


Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l’indicazione di valoti 
numerici riguarda valori medi. 


CLUSTER 1 - LABORATORI ODONTOTECNICI SPECIALIZZATI NELLA RIPARAZIONE DI PROTESI 
NUMEROSITÀ: 409 


Il cluster è costituito da ditte individuali (80% dei casi) e società di persone (18%), in cui opera quasi sempre solo 
il titolare. 


L’attività viene svolta su una superficie di 29 mq di locali, di cui 22 mq destinati a laboratorio, e riguarda 
prevalentemente la riparazione di protesi, da cui deriva il 62% dei ricavi. 


La clientela è rappresentata soprattutto da studi odontoiatrici (48% dei ricavi) ed altri soggetti (44%). 


I materiali di consumo utilizzati sono prevalentemente: resina polimero pet protesi fisse e mobili, ceramica, 
gesso, leghe preziose e vili e denti artificiali. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 pulitrice, 1 pressa idraulica, 1 polimerizzatore (46% dei casi), 1 
saldatore con cannello (37%), 1 squadra modelli con valore fino a 516 euro, 1 vibratore con valore fino a 516 
euro, 1 banco con valore fino a 1033 euro, 1 cappa con valore fino a 1033 euro (30%), 1 micromotore con valore 
fino a 1033 euro, 1 forno con valore fino a 1033 euro (40%), 1 miscelatore con valore fino a 1033 euro (30%) e 1 
vaporiera con valore fino a 1033 euro (35%). 


CLUSTER 2 - LABORATORI ODONTOTECNICI MONOCOMMITTENTI 
NUMEROSITÀ: 1.161 


Il cluster è costituito da ditte individuali (83% dei casi) e società di persone (16%), in cui opera quasi sempre solo 
il titolare. 


Le superfici destinate all’attività sono pari a 31 mq di locali, di cui 29 mq destinati a laboratorio. 
Le imprese del cluster realizzano in prevalenza protesi fisse (50% dei ricavi), mobili (21%) e provvisorie (10%). 


La clientela è composta quasi esclusivamente da studi odontoiatrici (95% dei ricavi), in un rapporto di 
monocommittenza. 
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I materiali di consumo più utilizzati sono: resina polimero per protesi fisse e mobili, ceramica, gesso, leghe 
preziose e vili e denti artificiali. 


La dotazione di beni strumentali include: 1 pulitrice, 1 pressa idraulica, 1 polimerizzatore, 1 saldatore con 
cannello, 1 squadra modelli con valore fino a 516 euro, 1 fotopolimerizzante con valore fino a 516 euro (40% dei 
casi), 1 vibratore con valore fino a 516 euro, 1 banco con valore fino a 1033 euro, 1 cappa con valore fino a 1033 
euro (43%), 2 micromotori con valore fino a 1033 curo, 1 forno con valore fino a 1033 euro, 1 forno con valore 
oltre 1033 euro (36%), 1 miscelatore con valore fino a 1033 euro, 1 vaporiera con valore fino a 1033 euro e 1 
fonditrice (non per titanio) con valore fino a 2582 euro (39%). 


CLUSTER 3 - LABORATORI ODONTOTECNICI CHE REALIZZANO PROTESI ORTODONTICHE 
NUMEROSITÀ: 486 


Il cluster è costituito prevalentemente da ditte individuali (77% dei casi) e società di persone (19%), con una 
struttura composta da 2 addetti. Solo nel 33% dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 


I locali destinati all’esercizio dell’attività sono pari a 41 mq, di cui 33 mq di laboratorio. 


Le imprese del cluster realizzano quasi esclusivamente protesi ortodontiche (91% dei ricavi), per una clientela 
rappresentata da studi odontoiatrici (91% dei ricavi). 


I materiali di consumo più utilizzati sono resina polimero per protesi mobili e gesso. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 1 pulitrice, 1 pressa idraulica (46% dei casi), 1 polimerizzatore (36%), 1 squadra 
modelli con valore fino a 516 euro, 1 vibratore con valore fino a 516 euro, 1-2 banchi con valore fino a 1033 
euro, 2 micromotori con valore fino a 1033 euro, 1 vaporiera con valore fino a 1033 euro, 1 stampante per 
termoplastica con valore fino a 1033 euro (45%), 1 polimerizzatore ortodontico con valore fino a 1033 euro, 1 
microsaldatrice con valore fino a 1033 euro (35%) e 1 elettropuntatrice con valore fino a 1033 euro. 


CLUSTER 4 - LABORATORI ODONTOTECNICI DI PIÙ PICCOLE DIMENSIONI CHE REALIZZANO 
PREVALENTEMENTE PROTESI FISSE 


NUMEROSITÀ: 4.073 


Il cluster è costituito da ditte individuali (75% dei casi) e società di persone (24%), in cui opera quasi sempre solo 
il titolare. 


L'attività viene svolta su una superficie di 30 mq di locali, tutti destinati a laboratorio. 


Le imprese del cluster producono prevalentemente protesi fisse (71% dei ricavi) ed, in misura minore, protesi 
mobili (10%), per una clientela rappresentata quasi sempre da studi odontoiatrici (92% dei ricavi). 


I materiali di consumo maggiormente utilizzati sono: resina polimero per protesi fisse e mobili, ceramica, gesso, 
leghe preziose e vili, denti artificiali, compositi da laboratorio ed attacchi. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 pulitrice, 1 pressa idraulica, 1 polimetizzatore, 1 saldatore con 
cannello, 1 squadra modelli con valore fino a 516 euro, 1 fotopolimerizzante con valore fino a 1033 euro (46% 
dei casi), 1 vibratore con valore fino a 516 euro, 2 banchi con valore fino a 1033 euro, 1 cappa con valore fino a 
1033 euro, 2 micromotori con valore fino a 1033 euro, 1 forno con valore fino a 1033 euro, 1 forno con valore 
oltre 1033 euro, 1 fresatore con valore fino a 1033 euro (30%), 1 ultrasuoni con valore fino a 1033 euro (37%), 1 
miscelatore con valore fino a 1033 euro, 1 vaporiera con valore fino a 1033 euro, 1 fonditrice (non per titanio) 
con valore fino a 2582 euro (45%) e 1 microscopio con valore fino a 2582 euro (36%). 


CLUSTER 5 - IMPRESE DI PIÙ GRANDI DIMENSIONI 
NUMEROSITÀ: 183 


Il cluster è formato prevalentemente da società di persone (62% dei casi) e società di capitali (28%). La struttura 
occupazionale è costituita da 8 addetti, di cui 6 dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 1 impiegato (42% dei 
casi), 2 operai generici e 4 operai specializzati (43%). 


Le superfici utilizzate per l’esercizio dell’attività sono pari a 203 mq, di cui 143 mq destinati a laboratorio. 


Le imprese del cluster realizzano per lo più protesi fisse (53% dei ricavi), mobili (15%), scheletriche (9%) e 
provvisorie (7%), per una clientela rappresentata in prevalenza da studi odontoiatrici (77% dei ricavi) e laboratori 
odontotecnici (11%). Nel 20% dei casi, il 32% dei ricavi deriva da contratti con strutture sanitarie pubbliche. 
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I principali materiali di consumo utilizzati sono: resina polimero per protesi fisse e mobili, ceramica, ceramica 
integrale, gesso, leghe preziose e vili, denti artificiali, compositi da laboratorio ed attacchi. 


La dotazione di beni strumentali include: 1 pulitrice, 1 pressa idraulica, 1-2 polimerizzatori, 1 saldatore con 
cannello, 1 squadra modelli con valore fino a 516 euro, 1 squadra modelli con valore oltre 516 euro (38% dei 
casi), 1 fotopolimerizzante con valore fino a 516 euro, 2 fotopolimerizzanti con valore oltre 516 euro (46%), 1 
vibratore con valore fino a 516 euro, 6 banchi con valore fino a 1033 euro, 8 banchi con valore oltre 1033 euro 
(49%), 1 cappa con valore fino a 1033 euro, 1 cappa con valore oltre 1033 euro (37%), 8 micromotori con valore 
fino a 1033 euro, 6 micromotori con valore oltre 1033 curo (33%), 1-2 forni con valore fino a 1033 euro, 2 forni 
con valore oltre 1033 euro, 1 fresatore con valore fino a 1033 euro (38%), 1 fresatore con valore oltre 1033 euro, 
1 ultrasuoni con valore fino a 1033 euro, 1 miscelatore con valore fino a 1033 euro, 1 vaporiera con valore fino a 
1033 euro, 1 vaporiera con valore oltre 1033 euro (44%), 1 sezionatore di monconi con valore fino a 1033 euro 
(40%), 1 stampante per termoplastica con valore fino a 1033 euro, 1 fonditrice (non per titanio) con valore fino a 
2582 euro (45%), 1 fonditrice (non per titanio) con valore oltre 2582 euro, 1 microscopio con valore fino a 2582 
curo, 1 saldatore a laser con valore oltre 10329 curo (33%), 1 scanner (42%) e 1 software gestionale CAD/CAM 
(32%). 


CLUSTER 6 - LABORATORI ODONTOTECNICI DESPECIALIZZATI 
NUMEROSITÀ: 3.095 


Il cluster è costituito da ditte individuali (70% dei casi) e società di persone (28%), in cui opera quasi sempre solo 
il titolare. 


Le superfici utilizzate sono pari a 31 mq di locali, tutti destinati a laboratorio. 


Le imprese del cluster producono in particolare protesi fisse (35% dei ricavi), mobili (27%), provvisorie (10%) e 
scheletriche (8%). Inoltre il 10% dei ricavi deriva da attività di riparazione di protesi. 


La clientela è rappresentata quasi esclusivamente da studi odontoiatrici (89% dei ricavi). 


I materiali di consumo più utilizzati sono: resina polimero per protesi fisse e mobili, ceramica, gesso, leghe 
preziose e vili, denti artificiali, compositi da laboratorio ed attacchi. 


La dotazione di beni strumentali comprende: 1 pulitrice, 1 pressa idraulica, 1 polimetizzatore, 1 saldatore con 
cannello, 1 squadra modelli con valore fino a 516 euro, 1 fotopolimerizzante con valore fino a 516 euro (45% dei 
casi), 1 vibratore con valore fino a 516 euro, 2 banchi con valore fino a 1033 euro, 1 cappa con valore fino a 
1033 euro, 2 micromotori con valore fino a 1033 euro, 1 forno con valore fino a 1033 euro, 1-2 forni con valore 
oltre 1033 euro (38%), 1 ultrasuoni con valore fino a 1033 euro (33%), 1 miscelatore con valore fino a 1033 euro, 
1 vaporiera con valore fino a 1033 euro e 1 fonditrice (non per titanio) con valore fino a 2582 euro (41%). 


CLUSTER 7 - IMPRESE CHE OPERANO PER ALTRI LABORATORI ODONTOTECNICI 
NUMEROSITÀ: 513 


Il cluster è costituito principalmente da ditte individuali (77% dei casi) e società di persone (19%), in cui opera 
quasi sempre solo il titolare. 


Le superfici utilizzate sono pari a 27 mq di locali, di cui 25 mq destinati a laboratorio. 


Le imprese del cluster producono soprattutto protesi fisse (49% dei ricavi), mobili (21%) e provvisorie (9%). 
Inoltre il 9% dei ricavi deriva da attività di riparazione di protesi. 


La clientela è rappresentata prevalentemente da altri laboratori odontotecnici (83% dei ricavi). Il 55% dei ricavi 
deriva dal committente principale. 


I principali materiali di consumo utilizzati sono: resina polimero per protesi fisse e mobili, ceramica, gesso, leghe 
preziose e vili e denti artificiali. 


La dotazione di beni strumentali include: 1 pulitrice, 1 pressa idraulica (49% dei casi), 1 polimerizzatore (43%), 1 
saldatore con cannello (42%), 1 squadra modelli con valore fino a 516 euro (49%), 1 vibratore con valore fino a 
516 euro (49%), 1 banco con valore fino a 1033 euro, 1 cappa con valore fino a 1033 euro (33%), 1 micromotore 
con valore fino a 1033 euro, 1 forno con valore fino a 1033 euro (45%), 1 miscelatore con valore fino a 1033 
euro (37%) e 1 vaporiera con valore fino a 1033 euro (41%). 
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CLUSTER 8 - LABORATORI ODONTOTECNICI CHE REALIZZANO PREVALENTEMENTE PROTESI 
SCHELETRICHE 


NUMEROSITÀ: 271 


Il cluster è costituito principalmente da ditte individuali (62% dei casi) e società di persone (34%), con una 
struttura composta da 2 addetti. Nel 35% dei casi si fa ricorso a personale dipendente. 


Le superfici utilizzate sono pari a 42 mq di locali, tutti destinati a laboratorio. 


Le imprese del cluster producono soprattutto protesi scheletriche (76% dei ricavi), per una clientela rappresentata 
da altri laboratori odontotecnici (49% dei ricavi) e studi odontoiatrici (44%). 


I materiali di consumo più utilizzati sono: resina polimero per protesi mobili, gesso, leghe preziose e vili ed 
attacchi. 


Tra i beni strumentali si rilevano: 1 pulitrice, 1 pressa idraulica (46% dei casi), 1 polimerizzatore (37%), 1 
saldatore con cannello, 1 squadra modelli con valore fino a 516 euro, 1 vibratore con valore fino a 516 euro, 2 
banchi con valore fino a 1033 euro, 1 cappa con valore fino a 1033 euro (48%), 2 micromotori con valore fino a 
1033 euro, 1 forno con valore fino a 1033 euro, 1-2 forni con valore oltre 1033 euro (34%), 2 rapide con valore 
fino a 1033 euro (31%), 1 ultrasuoni con valore fino a 1033 euro (33%), 1 miscelatore con valore fino a 1033 
euro (47%), 1 vaporiera con valore fino a 1033 euro, 1 macchina per duplicare con valore fino a 1033 euro 
(35%), 1 macchina per elettrolisi con valore fino a 1033 euro (35%) e 1 fonditrice (non per titanio) con valore 
fino a 2582 euro (48%). 


CLUSTER 9 - LABORATORI ODONTOTECNICI CHE REALIZZANO PREVALENTEMENTE PROTESI MOBILI 
NUMEROSITÀ: 724 


Il cluster è costituito da ditte individuali (83% dei casi) e società di persone (15%), in cui generalmente opera solo 
il titolare. 


L'attività viene svolta su una superficie di 32 mq di locali, di cui 29 mq destinati a laboratorio. 


Le imprese del cluster realizzano soprattutto protesi mobili (72% dei ricavi), per una clientela rappresentata per 
lo più da studi odontoiatrici (74% dei ricavi). 


I materiali di consumo maggiormente utilizzati sono: resina polimero per protesi mobili, gesso e denti artificiali. 


La dotazione di beni strumentali include: 1 pulitrice, 1 pressa idraulica, 1 polimerizzatore, 1 saldatore con 
cannello (39% dei casi), 1 squadra modelli con valore fino a 516 euro, 1 fotopolimerizzante con valore fino a 516 
euro (36%), 1 vibratore con valore fino a 516 euro, 1 banco con valore fino a 1033 euro, 1 cappa con valore fino 
a 1033 euro (35%), 2 micromotori con valore fino a 1033 euro, 1 forno con valore fino a 1033 euro (42%), 1 
miscelatore con valore fino a 1033 euro (37%) e 1 vaporiera con valore fino a 1033 euro (48%). 


CLUSTER 10 - LABORATORI ODONTOTECNICI CHE PRODUCONO PREVALENTEMENTE PROTESI FISSE 
NUMEROSITÀ: 1.855 


Il cluster è costituito principalmente da società di persone (55% dei casi) e ditte individuali (40%), con una 
struttura composta da 3 addetti, di cui 1 dipendente. 


Le superfici destinate all’attività sono pari a 80 mq di locali, di cui 68 mq destinati a laboratorio. 


Le imprese del cluster producono per la maggior parte protesi fisse (60% dei ricavi), mobili (13%) e provvisorie 
(10%), per una clientela composta da studi odontoiatrici (91% dei ricavi). 


I materiali di consumo più utilizzati sono: resina polimero per protesi fisse e mobili, ceramica, ceramica integrale, 
gesso, leghe preziose e vili, denti artificiali, compositi da laboratorio ed attacchi. 


Tra i beni strumentali si rileva la presenza di: 1 pulitrice, 1 pressa idraulica, 1 polimerizzatore, 1 saldatore con 
cannello, 1 squadra modelli con valore fino a 516 euro, 1 fotopolimerizzante con valore fino a 516 euro, 1 
fotopolimerizzante con valore oltre 516 euro (45% dei casi), 1 vibratore con valore fino a 516 euro, 3 banchi con 
valore fino a 1033 euro, 4 banchi con valore oltre 1033 euro (45%), 1 cappa con valore fino a 1033 euro, 4 
micromotori con valore fino a 1033 euro, 1 forno con valore fino a 1033 euro, 1 forno con valore oltre 1033 
euro, 1 fresatore con valore fino a 1033 euro (39%), 1 fresatore con valore oltre 1033 euro (42%), 1 ultrasuoni 
con valore fino a 1033 euro, 1 miscelatore con valore fino a 1033 euro, 1 vaporiera con valore fino a 1033 euro, 1 
vaporiera con valore oltre 1033 euro (33%), 1 sezionatore di monconi con valore fino a 1033 euro (31%), 1 


stampante per termoplastica con valore fino a 1033 euro (45%), 1 fonditrice (non per titanio) con valore fino a 
2582 euro e 1 microscopio con valore fino a 2582 euro. 
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SUB ALLEGATO 21.C - FORMULE DEGLI INDICATORI 


Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o 
applicazione dello studio di settore: 


«Durata delle scorte = {[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali) /2]*365} /(Costo del venduto + Costo per la 
produzione di servizi); 


*» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni 
strumentali mobili ammortizzabili = (Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di 
costo unitario non superiore a 516,46 curo *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei 
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro 37); 


» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore degli stessi = (Canoni pet beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del 
contratto*100)/(Valote dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria??); 


* Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi 
dichiarati?8); 
* Incidenza del Margine sui ricavi = (Margine*100)/(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di 


generi soggetti ad aggio o ricavo fisso); 


» Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine 
netto)/(Costo per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti); 


«Margine per addetto non dipendente = (Margine/1.000)/(Numero Addetti non Dipendenti); 


«+ Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo = (Valore aggiunto lotdo)/(Valore dei beni 


strumentali mobili??); 


37 La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 

38 In fase di applicazione dell'indicatore di normalità economica vengono utilizzati i: 

Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili 
ammortizzabili” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo 
all’indicatore “Durata delle scorte”. 


39 Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti non dipendenti: 


Numero addetti 


non dipendenti = Titolare + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi 


(ditte individuali) che prestano attività nell Impresa + numero associati in partecipazione 


Numero addetti 


. . îi sinsi Aicareì R nia ta adi P 3 s 
non dipendenti = Numero familiari diversi che prestano attività ne Impresa + numero associati in partecipazione + numero soci 


(società) amministratori + numero soci non amministratoti + numero amministratori non soci. 


Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero 
addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare — numero dipendenti). 


Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 

Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 

Il numero degli amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel 
corso del periodo d’imposta diviso 12. 


— 1001 
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* Valore aggiunto lordo per addetto = (Valore aggiunto lordo/1.000) /(Numero addetti‘). 
Dove: 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - (Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto 
di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti)!!; 


e Ammortamenti per beni mobili strumentali al netto dei beni di costo unitario non superiore a 
516,46 euro = Ammortamenti per beni mobili strumentali - Spese per l’acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,46 euro; 


* Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di 
libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti 
negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del TUIR? - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Esistenze iniziali = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Margine = Valore aggiunto lordo — (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di 
amministratore (società di persone); 


e Margine netto = Margine — [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non 
dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; 


e Ricavi dichiarati4 = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi 
fissi) + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, 
comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - 
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali 
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR); 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 


4° Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: 
Numero addetti = ‘Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività 
(ditte individuali) prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + 
numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione 
Numero addetti = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente 
(società) nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + 
numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. 
Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e 
simili del personale dipendente) diviso 312. 
Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività 
nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla 
relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. 
Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il 
titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta diviso 12. 
Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). 
4! Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. 
4 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
43 Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 
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ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


e Valore aggiunto lordo = (Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)! + Spese pet acquisti di servizi 
- Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporti di solo lavoro]; 


» Valore dei beni strumentali mobili = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; 


e Valore dei beni strumentali mobili in proprietà al netto dei beni di costo unitario non superiore 
a 516,46 euro = Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
finanziaria - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. 
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SUB ALLEGATO 21.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA 


Incidenza del Margine sui 
Cluster |Modalità di distribuzione sail 
Soglia Soglia 
minima massima 
Imprese senza dipendenti 50,00 98,38 
i Imprese con dipendenti 29,30 75,00 
Imprese senza dipendenti 46,22 98,00 
S Imprese con dipendenti 20,16 75,00 
Imprese senza dipendenti 50,00 98,00 
i Imprese con dipendenti 21,60 75,00 
Imprese senza dipendenti 44,00 98,00 
ù Imprese con dipendenti 25,53 75,00 
Imprese senza dipendenti 20,00 98,00 
i Imprese con dipendenti 6,00 75,00 
Imprese senza dipendenti 44,00 98,00 
i Imprese con dipendenti 25,00 75,00 
Imprese senza dipendenti 43,60 98,00 
: Imprese con dipendenti 20,00 75,00 
Imprese senza dipendenti 41,00 98,00 
. Imprese con dipendenti 20,00 75,00 
Imprese senza dipendenti 50,00 98,00 
i Imprese con dipendenti 25,00 75,00 
Imprese senza dipendenti 41,92 98,00 
Ù Imprese con dipendenti 21,00 75,00 
Durata delle scorte (in 
Cluster ora ci SSR 
distribuzione Soglia Soglia 
minima massima 

1 Tutti i soggetti 0,00 172,00 

2 Tutti i soggetti 0,00 239,00 

e. Tutti i soggetti 0,00 186,00 

4 Tutti i soggetti 0,00 209,00 

5 Tutti i soggetti 0,00 224,00 

6 Tutti i soggetti 0,00 213,00 

7 Tutti i soggetti 0,00 175,00 

8 Tutti i soggetti 0,00 208,00 

9 Tutti i soggetti 0,00 200,00 

10 Tutti i soggetti 0,00 227,00 


— 1014 


30-12-2013 


Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 304 


— 1015 


Valore aggiunto lordo per REED ho sorto eco) 
addetto (in migliaia di euro) dipendente (in nigliala di 
Cluster |Modalità di distribuzione euro) 
Soglia Soglia Soglia Soglia 

minima massima minima massima 

Gruppo territoriale 2, 5 3,71 100,00 3,71 99.999,00 

i Gruppo territoriale 1, 3, 4 6,25 120,00 6,25 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 3,04 100,00 3,04 99.999,00 

S Gruppo territoriale 1, 3, 4 6,59 120,00 6,59 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 4,25 100,00 4,25 99.999,00 

l Gruppo territoriale 1, 3, 4 9,25 120,00 9,25 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 5,00 100,00 5,00 99.999,00 

1 Gruppo territoriale 1, 3, 4 8,00 120,00 8,00 99.999,00 
È Gruppo territoriale 2, 5 21,00 100,00 21,00 99.999,00 
° Gruppo territoriale 1, 3, 4 25,57 120,00 25,57 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 5,00 100,00 5,00 99.999,00 

3 Gruppo territoriale 1, 3, 4 20,00 120,00 20,00 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 3,00 100,00 3,00 99.999,00 

È Gruppo territoriale 1, 3, 4 6,64 120,00 6,64 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 4,00 100,00 4,00 99.999,00 

$ Gruppo territoriale 1, 3, 4 8,50 120,00 8,50 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 3,50 100,00 3,50 99.999,00 

° Gruppo territoriale 1, 3, 4 6,62 120,00 6,62 99.999,00 
Gruppo territoriale 2, 5 8,50 100,00 8,50 99.999,00 

" Gruppo territoriale 1, 3, 4 22,50 120,00 22,50 99.999,00 
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SUB ALLEGATO 21.G - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA 


Incidenza degli 
ammortamenti per 
... ,. | Durata delle scorte (in beni strumentali mobili 
Cluster Modalità di giorni) rispetto al valore degli 
distribuzione stessi beni strumentali 
mobili ammortizzabili 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 172,00 25,00 
2 Tutti i soggetti 239,00 25,00 
3 Tutti i soggetti 186,00 25,00 
4 Tutti i soggetti 209,00 25,00 
5 Tutti i soggetti 224,00 25,00 
6 Tutti i soggetti 213,00 25,00 
Li Tutti i soggetti 175,00 25,00 
8 Tutti i soggetti 208,00 25,00 
9 Tutti i soggetti 200,00 25,00 
10 Tutti i soggetti 227,00 25,00 
Incidenza dei costi per 
ni mobili isiti in ? È G 
be MODI aequisiti IN | Incidenza dei costi 
... >. | dipendenza di contratti PEA 
Cluster | Modalità di | gi locazione finanziaria me ati 
distribuzione | rispetto al valore degli 
stessi 
Soglia massima Soglia massima 
1 Tutti i soggetti 55,00 3,20 
2 Tutti i soggetti 55,00 3,11 
3 Tutti i soggetti 55,00 4,80 
4 Tutti i soggetti 55,00 3,61 
5 Tutti i soggetti 55,00 4,74 
6 Tutti i soggetti 55,00 4,00 
7 Tutti i soggetti 55,00 3,00 
8 Tutti i soggetti 55,00 3,83 
9 Tutti i soggetti 55,00 3,39 
10 Tutti i soggetti 55,00 4,23 
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Nell’ambito dell’analisi della congruità trova applicazione un correttivo connesso all'eventuale presenza di 


apprendisti. 


Tale correttivo, che riduce l'importo delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti utilizzato nella stima dei 
ricavi, opera in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato, in modo da 
tener conto del progressivo aumento della qualificazione professionale. Pertanto, minore è il periodo di 
apprendistato svolto, maggiore sarà la percentuale di riduzione applicata. 


Il valore contabile delle spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti, adeguato a seguito dell’applicazione 
del correttivo, e' quello che viene considerato nel calcolo della variabile “Spese per lavoro dipendente e per altre 
prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell’impresa”, utilizzata nella determinazione dei ricavi 
al netto dei “Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)”!. 


Ai fini dell’applicazione del correttivo in questione: 


e le “Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti” devono essere non superiori alle “Spese per 
lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell’impresa”, al 
netto dei “Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)”; 


e l’“Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo” è determinato applicando alle 
“Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti” la formula di riduzione del peso degli apprendisti. 
L’“Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo” non può essere inferiore al 
70% delle “Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti”. 


! La variabile [“Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa” - 

“Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)”] viene utilizzata nella stima dei ricavi al netto della 
PI pi p P 

differenza tra le “Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti” e l’“Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del 

calcolo”. 


? La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente: 


% app = 30% x ((TriTot - Tril)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2 


dove: 
. % app è la percentuale di riduzione delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti; 
. TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato; 
. Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data di inizio del periodo d’imposta (Tril 
vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso del periodo d’imposta); 
. Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data di fine del periodo d’imposta (Tri12 


sarà pari a TriT'ot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso del periodo d’imposta). 
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Alcune delle variabili utilizzate nell’analisi della congruità presenti nei quadri del personale e degli elementi 
contabili, annotate nel modello in maniera indistinta, vengono neutralizzate per tener conto della componente 
relativa all’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


La neutralizzazione viene applicata alle seguenti variabili: 
® Personale addetto all’attività: 


- Percentuale di lavoro prestato da “Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda 


1. 


coniugale’; 


- Percentuale di lavoro prestato da “Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che 


"1 


prestano attività nell'impresa”'; 
- Percentuale di lavoro prestato da “Associati in partecipazione”; 
- Percentuale di lavoro prestato da “Soci amministratori””!; 
- Percentuale di lavoro prestato da “Soci non amministratori”. 
e Elementi contabili: 
- Spese per acquisti di servizi; 


- Spese per acquisti di servizi, di cui per compensi cortisposti ai soci pet l'attività di 
amministratore (società ed enti soggetti all’Ires); 


- Altri costi per servizi; 


- Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di 
noleggio, ecc.), di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non 
finanziaria e di noleggio; 


- Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti 
l'attività dell'impresa; 


- Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti 
l'attività dell'impresa, di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore 
(società di persone); 


- Oneri diversi di gestione, di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per 
cancelleria; 


- Oneri diversi di gestione, di cui per spese pet omaggio a clienti ed articoli promozionali; 
- Valore dei beni strumentali; 


- Valore dei beni strumentali, di cui “valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione non finanziaria”. 
a neutralizzazione viene effettuata in base i i calcolato come il minor valore tra 
L tralizzazi i ffettuata in base al coefficiente di scorporo, calcolati il minor valore tr; 


Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso 
Margine lordo complessivo aziendale calcolato 


e Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso 
Altri costi 


L’abbattimento viene effettuato sulle variabili utilizzate nell’analisi della congruità e non sulla singola variabile. 


A tale variabile, prima della neutralizzazione pet tener conto della componente relativa all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o 
ricavo fisso, viene applicato se presente il correttivo relativo agli apprendisti. 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


Se Altri costi è uguale a zero allora il rapporto: 


Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso 


Altri costi 
è posto pari ad 1. 
Dove: 


e  Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso = Ricavi derivanti dalla 
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - Costo del venduto relativo alla vendita di generi 
soggetti ad aggio o ricavo fisso; 


* Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso? = Esistenze 
iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti 
ad aggio o ricavo fisso + Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti 
ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti; 


e Margine lordo complessivo aziendale calcolato = Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad 
aggio o ricavo fisso + Margine lordo calcolato per attività diverse dalla vendita di generi soggetti ad aggio 
o ricavo fisso; 


e Margine lordo calcolato per attività diverse dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo 
fisso = (Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi) * Indice di margine medio; 


e Costo del venduto = |Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 
all'art. 93, comma 5, del 'TUIR* - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali; 


e Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 
93, comma 5, del TUIR; 


* Altri costi = Spese per acquisti di servizi - Spese per acquisti di servizi, di cui per compensi corrisposti ai 
soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi + Costo per 
il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.), di cui 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Spese per 
lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa - 


Se la variabile Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso è minore di zero, viene posta uguale a 
zero. 


4 Per singolo studio di settore l’Indice di margine medio è stato individuato sulla platea dei contribuenti coerenti, normali e con margine 
lordo positivo distintamente per gruppo omogeneo (cluster), come rapporto tra l'ammontare complessivo del Margine lordo 

dichiarato e l'ammontare complessivo del (Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi). Il Margine lordo dichiarato è pari a 
[Ricavi dichiarati - (Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)]. L’Indice di margine medio permette di calcolare il Margine 
lordo per attività diverse dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, sulla base del Costo del venduto e del Costo pet la 
produzione di servizi, indipendentemente dal livello dei Ricavi dichiarati; 

dove: 

Ricavi dichiarati = Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) + (Altri proventi considerati 
ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, 
forniture e servizi di durata ultrannuale - Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, 
comma 5, del TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, 
forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR). 

Nella fase di costruzione i Ricavi dichiarati includono l’Adeguamento da studi di settore. 

5 Il richiamo dell’art. 93, comma 5 del TUIR, è riferito al testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, 
comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006). 
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Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività 
dell’impresa, di cui per compensi corrisposti ai soci pet l’attività di amministratore (società di persone) + 
Oneri diversi di gestione, di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per 
cancelleria + Oneri diversi di gestione, di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali. 


In applicazione, per ogni singolo soggetto, il valore dell’Indice di margine medio, da utilizzare per il calcolo del 
coefficiente di scorporo, è ottenuto ponderando i valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo con le 
relative probabilità di appartenenza (vedi tabella 1). 


La neutralizzazione non viene effettuata nei seguenti casi: 
e (Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi) inferiore o uguale a zero; 


e Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso inferiori o uguali al Costo del 
venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. 


Tabella 1- Valori dell’Indice di margine medio 


Studio Studio Studio 

di Cluster | Valore di Cluster | Valore di Cluster | Valore 
Settore Settore Settore 
VD39U 1 0,8739 VD4AIU 10 12194 VD44U 6 1,0397 
VD39U 2 0,6858 VD4IU 11 12208 VD45U 1 1,1803 
VD39U 3 0,6862 VD4IU 12 2,2661 VD45U 2 1,0557 
VD40U 1 0,7606 VD4AIU 13 33669 VD45U 3 0,6111 
VD40U VD4IU 14 32270 VD45U 4 0,9821 
VD40U È 0,9379 VD4IU 15 ,1105 VD45U 5 0,7546 
VD40U 1,0461 VD4AIU 6 0,7592 VD46U 1 1,7563 
VD40U 0,9739 VD4AIU 7 ,5018 VD46U 2 1,5015 
VD40U 3,9472 VD4IU 18 16920 VD46U 3 0,5818 
VD40U 1,0701 VD4IU 19 ,1328 VD46U 4 0,8439 
VD40U 0,9820 VD4AIU 20 2,5815 VD46U 5 0,6590 
VD40U 1,5095 VD42U 1 3,5794 VD46U 6 0,9436 
VD40U 0,7995 VD42U 2 5030 VD46U 7 0,7805 
VD41U 1,2925 VD43U 1 33521 VD46U 8 1,1029 
VD4IU 1,3640 VD43U 2 39091 VD49U 1 0,6628 
VD41U È 1,4855 VD43U 3; 34726 VD49U 2 0,8026 
VD4IU 2,5255 VD43U 4 5994 VD49U 3 0,5555 
VD41U VD44U 1 12299 VD49U 4 0,8900 
VD41U VD44U 2 30570 WD0O1U 1 1,1425 
VD41U 0,9926 VD44U 3 32052 WD0O1U 2 1,3195 
VD41U 1,7049 VD44U 4 33114 WDO1U 3 1,0739 
VD4IU VD44U 5 ,0009 WDO1U 4 1,2238 
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Studio 
di Cluster | Valore 
Settore 
WD0O1U 5 1,1962 
WDO1U 
WD02U 
WD02U 1,4706 
WD02U 1,9549 
WD02U 1,7303 
WD02U 1,7126 
WD02U 
WDO6U 
WDO6U 3,4760 
WDO6U 2,9039 
WDO6U 1,3619 
WDO6U 3,0880 
WD07A 
WD07A 
WDO07A 1,5636 
WD07A 1,3754 
WD07B 
WD07B 
WD07B 
WD07B 
WD07B 5,3519 
WD07B 1,9273 
WD07B 1,9522 
WD07B 1,4034 
WD07B 0,4867 
WD07B 1,2762 
WD07B 
WD07B 
WD07B 0,6600 
WD07B 0,6183 
WD07B 15 2,8459 
WD07B 16 0,7613 


Studio 

di Cluster | Valore 
Settore 
WD07B 17 0,6826 
WD07B 18 0,8467 
WD07B 19 1,5566 
WD07B 20 0,9279 
WD07B 21 0,9109 
WD07B 22, 16994 
WD07B 23 0808 
WD07B 24 37821 
WD07B 25 0063 
WD07B 26 12358 
WD07B 27 0,8705 
WD07B 28 30951 
WD07B 29 0,9336 
WD07B 30 12164 
WD07B 31 0,9462 
WD07B SZ ,1273 
WD07B 553 0,9206 
WDO8U 1 0,5285 
WDO0O8U 2 1,1495 
WDO0O8U 3; 0,9516 
WDO08U 4 0,6112 
WDO8U b) 9,0479 
WDO8U 6 0,6312 
WDO08U 7 4,0463 
WDO08U 8 1,3181 
WDO8U 9 0,8195 
WDO8U 10 0,6187 
WDO08U 1 1,0067 
WD08U 2 1,7055 
WDO8U 13 1,2594 
WDO08U 4 1,0275 
WDO0O8U 5 0,5700 
WDO0O8U 6 2,6367 
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Studio 

di Cluster | Valore 
Settore 
WDO0O8U 17 1,7177 
WDO8U 18 0,6677 
WDO8U 19 11,5790 
WDO0O8U 20 0,7808 
WDO0O8U 21 11,3630 
WD10U 1 0,8771 
WD10U 2 2,3160 
WD10U 3 0,8579 
WD10U 4 1,2832 
WD10U 5 2,6297 
WD10U 6 0,7982 
WD12U 1 1,5665 
WD12U 2 1,6881 
WD12U 3 1,4724 
WD12U 4 0,6722 
WD12U 5 1,5909 
WD12U 6 1,5754 
WD13U 1 5,7382 
WD13U 2 12,8241 
WD13U 3 2,6681 
WD13U 4 2,2585 
WD13U 5 2,5595 
WD13U 6 2,1019 
WD14U 1 2,9733 
WD14U 2 1,8451 
WD14U 3 8,8868 
WD14U 4 0,4275 
WD14U 5 0,7788 
WD14U 6 2,0074 
WD14U 7 7,3189 
WD14U 8 0,8142 
WD14U 9 4,3320 
WD14U 10 3,9602 
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Studio 

di Cluster | Valore 
Settore 
WD14U 11 10,6553 


0,6621 


6,6272 


1,6019 


Studio 

di Cluster | Valore 
Settore 
WD34U 5 3,0108 
WD34U 6 3,1440 
WD34U 7 3,9542 
WD34U 8 3,8310 
WD34U 9 3,8861 
WD34U 10 2,9836 


1,6912 


1,7929 


2,4293 


Studio 

di Cluster | Valore 
Settore 
WD18U 5 2,1014 
WD18U 6 2,6777 
WD18U 7 2,0179 
WD18U 8 1,4915 
WD18U 9 2,1579 
WD34U 1 5,7729 
WD34U 2 4,4815 
WD34U 3 4,4978 
WD34U 4 2,9941 
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ALLEGATO 24 


NOTA TECNICA E METODOLOGICA 


ELEMENTI NECESSARI PER IL 
CALCOLO DEL “RICAVO MINIMO” 
CON I MINIMI QUADRATI 
GENERALIZZATI 


STUDI DI SETTORE 


DELLE MANIFATTURE 
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ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEL “RICAVO MINIMO DI CLUSTER” 


Nel presente allegato sono riportati gli elementi necessari per il calcolo del “ricavo minimo” con riferimento agli studi 
di settore, di seguito individuati, che applicano il metodo dei Minimi Quadrati Generalizzati (GLS). 


Nell’ambito degli studi di settore per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo puntuale del singolo 
contribuente viene calcolato l'intervallo di confidenza al livello del 99,99%. 


Il limite inferiore di tale intervallo di confidenza costituisce il “ricavo minimo”. Nella terminologia statistica, per 
“intervallo di confidenza” si intende un intervallo, centrato sul ricavo puntuale $ e delimitato da due estremi 
(uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell’effettivo ricavo 
del contribuente. 


Il livello di probabilità prefissato, o livello di fiducia, viene generalmente indicato con la notazione "(1 — a)%", 
dove @ rappresenta la probabilità che l’intervallo di confidenza non contenga l’effettivo ricavo del contribuente. 
Per un livello di fiducia pari al 99,99% il valore corrispondente di @ è pari a 0,01%. 


Indicando con %$ il “ricavo puntuale” del generico contribuente, il corrispondente “ricavo minimo” è ottenuto 
attraverso la seguente formula: 


D- 392*svx'Cx 
dove: 


e C èla matrice inversa della matrice data dalle somme dei quadrati e dei prodotti incrociati delle variabili 
indipendenti, opportunamente pesate per controllare l'eventuale presenza di eteroschedasticità; 


e sè la radice quadrata del Mean Square Error (RMSE); 
e xèilvettore delle variabili indipendenti osservate per il generico contribuente; 


e 3,92 è il valore di riferimento, al livello di probabilità prescelto, della distribuzione t di Studer? che 
asintoticamente approssima una distribuzione normale standardizzata. 


Di seguito sono riportati, per ciascun cluster, i valori relativi alla matrice “C? e al valore del “RMSE” con 
riferimento ai seguenti studi di settore: 


e VD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici; 

e VD40U - Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici; 
e VD4IU - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio; 
e VD42U- Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica; 

e VD43U- Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi; 

e VD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette; 
e VD45U - Lavorazione di tè, lavorazione e commercio all'ingrosso di caffè; 
e VD4G6U - Fabbricazione di prodotti chimici; 

e VD4IU - Fabbricazione di materassi; 

e WDOIU- Produzione dolciaria; 

e WDO2U- Produzione di paste alimentari; 

e WDO6U - Fabbricazione di ricami; 

e WDO7A- Fabbricazione di articoli di calzetteria; 

e WDO7B- Confezione ed accessori per abbigliamento; 


e WDOSU - Fabbricazione di calzature, parti e accessori; 
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e WDIOU- Confezione di biancheria; 

e WD12U- Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria; 
e WD13U- Nobilitazione dei tessili; 

e WDI4U- Produzione tessile; 

e WDISU - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta; 


e WD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie. 
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Studio di settore VD39U — Matrice per il calcolo dell’intervallo di confidenza 


Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi 
+ Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre 


REGI prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di 
persone) + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 
REG2 Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per 


l'attività di amministratore (società di persone) 


REG3 |CVPROD 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG4 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla Territorialità del livello delle retribuzioni 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi 
REG5 | + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto 
di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 


REG6 |COSTI INTERMEDI 


REG7 | VBS quota fino a 1.500.000 euro elevato a 0,4 


REG8 |VBS quota fino a 400.000 euro elevato a 0,4 


REG9 | VBS quota fino a 600.000 euro elevato a 0,6 
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Studio di settore VD40U — Matrice per il calcolo dell'intervallo di confidenza 


Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi 
+ Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre 
REG1 prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di 
persone) + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali, 
elevato a 0,99 

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per 
l'attività di amministratore (società di persone) 


REG3 | COSTI TOTALI, quota fino a 150.000 euro 
REG4 | COSTI INTERMEDI, quota fino a 800.000 euro 
REG5 |CVPROD 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG6 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


REG7 |COSTI TOTALI 

REG8 | COSTI TOTALI elevato a 0,97 

REG9 | COSTI TOTALI elevato a 0,98 

REG10 | COSTI INTERMEDI 

REG11 | COSTI INTERMEDI elevato a 0,98 

REG12 | VBS quota fino a 330.000 euro elevato a 0,3 
REG13 | VBS elevato a 0,4 

REG14 | VBS quota fino a 1.200.000 euro elevato a 0,4 
REG15 | VBS elevato a 0,5 

REG16 | VBS quota fino a 150.000 euro elevato a 0,6 
REG17 | VBS quota fino a 1.500.000 euro elevato a 0,6 
REG18 | VBS quota fino a 250.000 euro elevato a 0,6 
REG19 | VBS 


REG2 
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Studio di settore VD41U — Matrice per il calcolo dell'intervallo di confidenza 


Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi 
+ Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre 


REGI prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di 
persone) + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 
REG2 Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per 


l'attività di amministratore (società di persone) 
REG3 | COSTI TOTALI, quota fino a 100.000 euro 


REG4 |COSTI TOTALI, quota fino a 200.000 euro 
REG5 | COSTI INTERMEDI, quota fino a 350.000 euro 
REG6 | CVPROD, quota fino a 650.000 euro 

REG7 |CVPROD 


REG8 | CVPROD, differenziale relativo ai gruppi 2 e 5 della territorialità generale a livello comunale 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio 
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG10 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


REG9 


Valore beni strumentali mobili quota fino a 150.000 euro elevato a 0,5(*), differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti 


REGHI in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" e “Da 5 a 9 anni” 

Valore beni strumentali mobili elevato a 0,4, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
REG12 ; " RR AO ta no - 

locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" e “Da 5 a 9 anni 

Valore beni strumentali mobili elevato a 0,5, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
REG13 i i i oi ERI no sa 

locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" e “Da 5 a 9 anni 
REG14 Valore beni strumentali mobili elevato a 0,6, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di 


locazione non finanziaria distinti per classi di età “Oltre 9 anni” 

Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi 
REG15 | + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto 
di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 


REG16 | COSTI TOTALI 

REG17 | COSTI TOTALI elevato a 0,97 

REG18 | COSTI TOTALI elevato a 0,98 

REG19 | COSTI TOTALI elevato a 0,99 

REG20 | COSTI INTERMEDI 

REG21 | COSTI INTERMEDI elevato a 0,97 

REG22 | COSTI INTERMEDI elevato a 0,98 

REG23 | COSTI INTERMEDI elevato a 0,99 

REG24 | VBS elevato a 0,2 

REG25 | VBS elevato a 0,4 

REG26 | VBS elevato a 0,5 

REG27 | VBS, quota fino a 150.000 euro elevato a 0,5 
REG28 | VBS, quota fino a 500.000 euro elevato a 0,5 
REG29 | VBS elevato a 0,6 

REG30 | VBS, quota fino a 200.000 euro elevato a 0,6 
REG31 | VBS, quota fino a 400.000 euro elevato a 0,6 
REG32 | VBS, quota fino a 300.000 euro elevato a 0,7 
REG33 | VBS, quota fino a 350.000 euro elevato a 0,7 
REG34 | VBS, quota fino a 400.000 euro elevato a 0,7 
REG35 | VBS, quota fino a 500.000 euro elevato a 0,7 
REG36 | VBS, quota fino a 600.000 euro 
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Studio di settore VD42U — Matrice per il calcolo dell’intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG1 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


REG2 | COSTI TOTALI elevato a 0,93 
REG3 | COSTI TOTALI elevato a 0,95 
REG4 | VBS quota fino a 987.000 euro elevato a 0,4 
REGS | VBS quota fino a 120.000 euro elevato a 0,5 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


0000ZZ70£8EP9£98'79 00SOLS9V68L8OZIE'L- | 00000017S8£79871'50081- COELI 
00S0LG9NE8L80Z9E'L- 09L0LE2#89Z9L900'0 000SZLL7PEOLPOSL'6%- COIN 
0000001#S8£7987#'5008L- | 0007221 YPEOLYOSL'6%- | 000000000. 0PESZZ'L8507SE7 193 
CEL COIN 193Y OIQRUPA 
c8L99810'L 
ASNY 
L 19]}SNI9 


EZUSPpIJUOI IP OjjEAJg}UI||BP 0[O9JE9 |I Yad SOLEIN — NZYCA 210P9S IP CIPNIS 


(c.°) 
S 
o 
—i 


Serie generale - n. 304 


Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


-12-2013 


30. 


000006971 ZLS6885'00/# | 000188£6998£961647- vOIN 
0001 88£6998£96P6'7- OLLOPyESt7TELZ0040 (49EL=| 
vOIN (Q9E-| OIQRUPA 
967909L0'1 
ASNY 
PARIS) Sia] 0] 


EZUApiyUoo IP O||jeAs9}UI||Bp 0[O9]Ee9 JI Hd SOLI — NZyAA spes Ip cIpnis 


Di 
as 
o 
— 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


Studio di settore VD43U — Matrice per il calcolo dell’intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 


Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci 
per l'attività di amministratore (società di persone) 


REG2 |CVPROD 
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 


REG3 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla Territorialità del livello delle retribuzioni 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi 
REG4 | + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto 
di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 


REGS | VBS quota fino a 1.712.000 euro elevato a 0,4 
REG6 | VBS quota fino a 265.000 euro elevato a 0,4 
REG7 | VBS quota fino a 678.000 euro elevato a 0,5 
REG8 | VBS quota fino a 75.000 euro elevato a 0,5 


REGI 


— 1080 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


000000%7#82L0SL6'0ZZ9L 


00ZLEEEO8TzeEteL'l- 


00p9EyzLS6Ep1LSZ9'L- 


0088650SS88229ES‘7- 


ENER! 


007LEEEO8PL6EPEL'L- 


0L9958927067S700'0 


08SL0££908986000'0- 


0999LSSLZ0LLZ000'0 


USER 


00P9EPZLS6EPLSZ9'L- 


085L0££4P089860000- 


0960757018S2+100'0 


06009788 17Z58000'0- 


COIN 


008865055882 29ES'7- 


0999LSSLZ0L LZ000'0 


06009788L#Z58000'0- 


09L80€PZSL98£700'0 


193 


CDERI 


vOIN 


(49E-| 


193 


SIQRLEA 


9€887270'1 


ASNY 


L 19]}SNI9 


EZUSPpIJUOI IP Oj[EAJ9ZUI||BP 0[09JE9 |I Yad SOLEIN — NEYOA 210PSS IP CIPNIS 


ei 
(°°) 
o 
ni 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


0000L08801Z2180S'‘70% | 00L9SEE00ZLS7889'0- | 0LZEZSS66YY7L66Z0'0- | 006ZZ0OLy9LELO0ZL'0- 89IÙ 
00L9SEE00Z2S#884'0- 076ZSLZLS6Z12800'0 | 06L79LS606ZSZ000'0- | 0P£EOSE LZSSL67700'0- YOIÙ 
0LTEZSS66HY L66Z0'0- 06L79LS606ZS2000'0- | 06E66ZZELZBEZ000'0 | 0EL6E8£9Z6170000'0 TOY 
006ZZ0Ly9LEL00ZL'0- 07E0SELZSSL67Z00'0- | 0ELEESEIZEL70000'0 | 0999LZ78yEE66Z00'40 LOI 
899Ù VOIY TOIY LOIY AIQRUEA 
920070L0"L 
ASNY 
2 19)8NIO 


EZUSpIJUOI IP Oj[EAJS}UI||BP 0[O9JE9 |I Yad SOLEIN — NEYOA 210P8S IP CIPNIS 


(i 
0 
o 
= 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


00000SSEZEYEOSL9'90ZL 00021 LZy99188070'L- 0000000S£9L99S0£'E784SL- 007860F6£6F665Z9'0- | 009L/ZS09£6PL#62'0- 1938 
00021 LZy99188070'L- 007r0921#ZE890L0'0 000£/89886/8£07S'9L- OtpEZyS99979LL00'0- | 0ZPZSYOYZS09£L00'0- vOIY 
0000000S£9/99S0£'£784SL- | 000LL89886/8£0ZS'91- | 0000000000Z49208'L95Z0L781 | 00££207/86690L68'Z- | 000086102/627t86'ZpL {X9Et=] 
00Z86076£6766579'0- OppEzyS999Z9L LO0'0- | 00SEL07/86690L68'7- 0OSOZIZIELSL7L00"0 | OLBPELGE7SL95000'0- TOIÙ 
009LLS09£64L+62'0- 0ZvZSYOYZS09E LO0'0- 000086L0LL6L7Y86'ZpL 0L8PEL6E#SL9S000'0- | OL9SLZ9GLLSYELOO'0 LO3Y 
199% vOIY COIY TOIÙ LOIY AIQRUEA 
EIEZLIZO'L 
AISNY 
£ 19)SNIO 


EZUSPIJUOI IP Oj[EAJSZUI||BP 0[O9JE9 |I Yad SOLEIN — NEYOA 210P8S IP CIPNIS 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


00000£E9SLSZSSOGZZ6L | 00PEZSL9LOS#SY786'|- | OOEILOBLELLZZEZ'0- | 00S9ZL9ILyO9S8LLZL'0- 99IÙ 
007£ZSL9L0S#S786'L- 08ZL9S2LE6£89970'0 | 00Z8ZS7LS85S0S00'0- | 0968ZL70ELLZ0S00'0- YOIÙ 
00E9LO8LELL ZZEZ4'0- 00787SpLS85S0S00'0- | 097EPyLEE6S6SZO0"0 | 0ZLZ7LE9SLLLL000'0- TOY 
00S9ZLILYO9S8LLL'0- 0968ZL70EZL70S00'0- | OZLZ7LE9SLLLL000'0- | 0ZBEESZL8SB£6S00*0 LOI 
99IY VOIY TOIY LOIY AIQRUEA 
O9ZEEILO'L 
ASNY 
1 101SNIO 


EZUSPIJUOI IP Oj[EAJSIUI||BP 0[O9JE9 |I Yad SOLEIN — NEYOA 210P8S IP CIPNIS 


<f 
0 
(©, 
ee 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


Studio di settore VD44U — Matrice per il calcolo dell’intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi 
+ Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre 

REG1 poro È ECOMTATRELto Fabio leggio + Spese per la\ lip. ia 

prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di 

persone) + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci 

per l'attività di amministratore (società di persone) 


REG3 |CVPROD 


REG2 


Valore beni strumentali mobili quota fino a 1.000.000 euro elevato a 0,5, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni 


REGS acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età “Oltre 9 anni” 


Valore beni strumentali mobili quota fino a 2.100.000 euro elevato a 0,7, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni 


REGS acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età “Oltre 9 anni” 


REG6 | COSTI TOTALI 

REG7 | COSTI TOTALI elevato a 0,98 

REG8 | COSTI INTERMEDI 

REG9 | VBS quota fino a 1.000.000 euro elevato a 0,4 
REG10 | VBS quota fino a 700.000 euro elevato a 0,4 
REG11 | VBS quota fino a 1.000.000 euro elevato a 0,5 
REG12 | VBS quota fino a 2.200.000 euro elevato a 0,6 
REG13 | VBS quota fino a 1.500.000 euro elevato a 0,7 
REG14 | VBS quota fino a 2.100.000 euro elevato a 0,7 
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Studio di settore VD45U — Matrice per il calcolo dell'intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 
REG1 | COSTI TOTALI quota fino a 190.000 euro 
REG2 | COSTI TOTALI quota fino a 300.000 euro 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG3 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


Valore beni strumentali mobili quota fino a 600.000 euro elevato a 0,6, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti 


REG4 in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età “Oltre 9 anni” 


Valore beni strumentali mobili quota fino a 850.000 euro elevato a 0,8, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti 


REGS in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età “Oltre 9 anni” 


REG6 | COSTI TOTALI 

REG7 | VBS quota fino a 229.000 euro elevato a 0,6 
REG8 | VBS quota fino a 3.800.000 euro elevato a 0,6 
REG9 | VBS quota fino a 600.000 euro elevato a 0,6 
REG10 | VBS quota fino a 600.000 euro elevato a 0,7 
REG11 | VBS quota fino a 850.000 euro elevato a 0,8 
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Studio di settore VD46U — Matrice per il calcolo dell'intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 
REGI Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci 
per l'attività di amministratore (società di persone) 
Valore beni strumentali mobili quota fino a 1.100.000 euro elevato a 0,5 - differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni 
REG2 TE È da . a o di 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni 
REG3 Valore beni strumentali mobili quota fino a 450.000 euro elevato a 0,8 - differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti 


in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età “Oltre 9 anni” 
REG4 | COSTI TOTALI 


REG5 |COSTI INTERMEDI 
REG6 |COSTI INTERMEDI elevato a 0,9 


REG7 | VBS quota fino a 150.000 euro elevato a 0,3 


REG8 | VBS quota fino a 1.100.000 euro elevato a 0,5 


REG9 | VBS quota fino a 500.000 euro elevato a 0,7 


REG10 | VBS quota fino a 800.000 euro elevato a 0,7 


REG11 | VBS quota fino a 1.500.000 euro elevato a 0,8 


REG12 | VBS quota fino a 450.000 euro elevato a 0,8 
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Studio di settore VD49U — Matrice per il calcolo dell'intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Variabile | Descrizione Variabile 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG1 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla Territorialità del livello delle retribuzioni 


REG2 | COSTI TOTALI 

REG3 |VBSelevato a 0,2 
REG4 |VBS elevato a 0,3 
REG5 |VBSelevato a 0,4 
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Studio di settore WD01U — Matrice per il calcolo dell’intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 


REGIA Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci 
per l'attività di amministratore (società di persone) 


REG2 | COSTI TOTALI, quota fino a 50.000 euro 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG3 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


REG4 | COSTI TOTALI 

REGS | COSTI TOTALI elevato a 0,99 

REG6 |COSTI INTERMEDI 

REG7 |VBSelevato a 0,2 

REG8 |VBS elevato a 0,4 

REG9 |VBS elevato a 0,5 

REG10 | VBS elevato a 0,7 

REG11 | VBS, quota fino a 500.000 euro elevato a 0,8 
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Studio di settore WD02U — Matrice per il calcolo dell’intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi 
+ Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre 


REGI prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di 
persone) + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 
REG2 Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci 


per l'attività di amministratore (società di persone) 


REG3 |CVPROD, differenziale relativo alla territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali 
REG4 |CVPROD 


REG5 |CVPROD, differenziale relativo ai gruppi 1 e 4 della territorialità del commercio a livello comunale 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG6 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


REG7 | COSTI TOTALI 
REG8 | COSTI INTERMEDI 
REG9 |VBS elevato a 0,4 


REG10 | VBS quota fino a 1.000.000 euro elevato a 0,4 


REG11 | VBS quota fino a 300.000 euro elevato a 0,4 


REG12 | VBS quota fino a 700.000 euro elevato a 0,4 
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Studio di settore WDO6U — Matrice per il calcolo dell’intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG1 partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


Valore beni strumentali mobili elevato a 0,3, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti 


REG2Z di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 


Valore beni strumentali mobili elevato a 0,8, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti 


RESS di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 


REG4 | COSTI TOTALI 

REG5 | COSTI TOTALI elevato a 0,96 

REG6 | COSTI TOTALI elevato a 0,97 

REG7 |VBSelevato a 0,3 

REG8 | VBS quota fino a 290.000 euro elevato a 0,5 
REG9 | VBS quota fino a 213.000 euro elevato a 0,6 
REG10 | VBS elevato a 0,8 

REG11 | VBS quota fino a 360.000 euro elevato a 0,8 
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Studio di settore WDO7A — Matrice per il calcolo dell'intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG1 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


REG2 | COSTI TOTALI 
REG3 | COSTI TOTALI elevato a 0,99 
REG4 | VBS, quota fino a 309.000 euro elevato a 0,3 


REGS | VBS, quota fino a 230.000 euro elevato a 0,7 


REG6 | VBS, quota fino a 390.000 euro elevato a 0,7 
REG7 |VBS 
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Studio di settore WD07B — Matrice per il calcolo dell'intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 


(Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per 
servizi + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per 
REG1 |altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore 
(società di persone) + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali), elevato a 0,9 

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci 
per l'attività di amministratore (società di persone) 


REG3 |CVPROD 


REG2 


REG4 | Costo sostenuto per la produzione e/o lavorazione affidata a terzi “Italia”, "U.E." ed "Extra U.E." 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio 
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG6 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 

Valore beni strumentali mobili quota fino a 300.000 euro elevato a 0,7, differenziale relativo ai beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti 
REG7 |. H foga A Fo so rio PRA * 
in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi d'età “Da 5 a 9 anni 

Valore beni strumentali mobili elevato a 0,5, differenziale relativo ai beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
REG8 È CRA PATZESTE pei ha 
locazione non finanziaria distinti per classi d’età “Da 5 a 9 anni” e “Oltre 9 anni 


REG5 


Valore beni strumentali mobili elevato a 0,5, differenziali relativi ai beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di 


RESA locazione non finanziaria distinti per classi d’età “Da 5 a 9 anni” e “Oltre 9 anni” e alla territorialità del livello del reddito 

Valore beni strumentali mobili quota fino a 300.000 euro elevato a 0,7, differenziale relativo ai beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti 
REG10 |. i Fe 4 ESSA: PRESI Ra 

in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi d’età “Oltre 9 anni 
REG11 Valore beni strumentali mobili quota fino a 918.000 euro elevato a 0,7, differenziale relativo ai beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti 


in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi d'età “Oltre 9 anni” 

Valore beni strumentali mobili elevato a 0,3, differenziali relativi ai beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
REG12 o FRAZIER E i iaia d Ri 
locazione non finanziaria distinti per classi d’età “Oltre 9 anni” e alla territorialità del livello del reddito 
Valore beni strumentali mobili elevato a 0,4, differenziali relativi ai beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione non finanziaria distinti per classi d’età “Oltre 9 anni” e alla territorialità del livello del reddito 


REG14 | COSTI TOTALI, differenziale relativo ai gruppi 2 e 5 della territorialità generale a livello provinciale 


(Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per 
REG15 | servizi + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali), elevato a 0,99 


REG16 | COSTI TOTALI 

REG17 | COSTI TOTALI, elevato a 0,95 

REG18 | COSTI TOTALI, elevato a 0,98 

REG19 | COSTI TOTALI, elevato a 0,99 

REG20 | Quadrato dei COSTI TOTALI/1.000.000 


REG13 


REG21 |VBS elevato a 0,3, differenziale relativo alla territorialità del livello del reddito 


REG22 | VBS elevato a 0,4, differenziale relativo alla territorialità del livello del reddito 


REG23 | VBS quota fino a 80.000 euro elevato a 0,4, differenziale relativo alla territorialità del livello del reddito 


REG24 |VBS elevato a 0,5 


REG25 | VBS elevato a 0,5, differenziale relativo alla territorialità del livello del reddito 


REG26 |VBS quota fino a 228.000 euro elevato a 0,5, differenziale relativo alla territorialità del livello del reddito 


REG27 | VBS quota fino a 370.000 euro elevato a 0,5, differenziale relativo alla territorialità del livello del reddito 


REG28 | VBS quota fino a 413.000 euro elevato a 0,5, differenziale relativo alla territorialità del livello del reddito 


REG29 | VBS quota fino a 460.000 euro elevato a 0,5, differenziale relativo alla territorialità del livello del reddito 


REG30 |VBS quota fino a 226.000 euro elevato a 0,6, differenziale relativo alla territorialità del livello del reddito 


REG31 |VBS quota fino a 248.000 euro elevato a 0,6, differenziale relativo alla territorialità del livello del reddito 
REG32 |VBS quota fino a 300.000 euro elevato a 0,7 
REG33 |VBS quota fino a 918.000 euro elevato a 0,7 


REG34 | VBS elevato a 0,7, differenziale relativo alla territorialità del livello del reddito 


REG35 | VBS quota fino a 513.000 euro elevato a 0,7, differenziale relativo alla territorialità del livello del reddito 


REG36 |VBS quota fino a 970.000 euro elevato a 0,7, differenziale relativo alla territorialità del livello del reddito 
REG37 |VBS 

REG38 |VBS quota fino a 320.000 euro 

REG39 |VBS quota fino a 75.000 euro 


— 1137 


Serie generale - n. 304 


Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


-12-2013 


30. 


000669L9E/6£S786"1 | 0£Z6zz0079078710'0- SEDI 
0EZ6ZZ00P90787L0'0- | 08L6E99L969£0000'0 CISENI 
SEDINY EISERI OIQRUPA 
6L7L#%00'1 
ASNY 
L 19]}SNI9 


EZUAPIJUOO IP O][EAIS}UI,]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLI — ELOCIM 2I0P8S Ip cIPnIs 


0 
Mm 
ten] 
n 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


0000F77616P96564'897 0007#09069798190‘0- | 0000000L98ELELE8'EZS0£- L093Y 
0007709069798 190'0- Op97OBIEZLYE0000'0 | 00685L4L6£908P8£'7 CIRDERI 
0000000L98£261£8'6ZS0£- | 00685L726£908F8£'7 | 0000000008 LZ9YSZ'LL76229L 9938 
10934 9L9IY CDERI OIQRUPA 
6LSSIPOO'L 
ASNY 
7 49)SNJO 


EZUAPIJUOO IP O][EAIS}UI]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0PSS IP CIPNIS 


(CN 
mn 
— 
n 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


OLLOLLS69S86PZ00'0 | OZLELIZEGIELLO00'0- | 0L8LYELEOLOOLLO0'0- SLOIU 
OZLELIZEGIELLO00'0- | OPOZEPPZEGOE0000'0 | 08£599L098/50000'0- COIN 
OL8L#PELEOZOOL LO0'0- | OBEGIILOMLSO000'0- | 07281 LZZLLYZELO0'0 (49E=| 
SLOIY LOIY (Q9E-| OIQRUPA 
PELIESLO"L 
ASNY 
£ 49]SNJO 


EZUAPIJUOO IP O][EAISIUI]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0PSS Ip cIPnIS 


(=) 
<tr 
= 
si 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


00000L0SES88696£ 4971 | 00L7EY709L069098L'0- | OL8ZOYOL LZ6Z+L90'0- 80934 
0027E409L069098L'0- 080972//S2650000'0 | 098958 L0L£8Z0000'0- 9LDIY 
OL8ZOyOLLZ6zyL90'0- 098958 L0LE8Z0000'0- | 0ZLZ68ZLE8+91000'0 VIOIY 
8C9IÙ EMPSERI VDIÙ AIQRUEA 
888879001 
ASNY 
1 10)SNIO 


EZUAPIJUOO IP O|[EAIS}UI,]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0P8S Ip cIPnIs 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


0067905785£07677'0 OSEISLB6SLSLS700'0- | 007L/9660£6£1SLZ'0- | 000080£6£7798£79'689- EEDIY 
OSEISL8ESLSLS700'0- 0L8LE8/79L£65000'0 | 08L8£077S6ZE£000'0 000F2LL9826 LEEIEL'S PASELSI 
0072/9660£6£1LS1z'0- 08L8£0ZYS6ZEE000'40 | 00789LLLZ8Zh1 L6E'0 000801/822S207£6'Z%- LLOIY 
000080£6£ZZ98£79'689- | 000PLL98L61EE9E2'G | 00090LL8L25207£6‘Z2- | 0000000008£07EL9'60£##Z£L 993% 
EEDIY L193IU LLOIY 99IY AIQRUEA 
PELLL900"L 
ASNY 
G 19)SNIO 


EZUAPIJUOO IP O|[EAIS}UI,||{BP 0|O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0PSS Ip cIPNIS 


N 
Sf 
i 
ni 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


00000061270£98L#'0L7LZ | 00760P6yL9LE8Z98'0- (X49ENS] 
0076076PL9LE8798'0- 00££81£961£60000'0 EISENI 
{X49E?=| ESE OIQRUPA 
60€pLLOO'L 
ASNY 
9 49]SNJO 


EZUAPIJUOO IP O][EAISIUI,]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ALOCIM SIOPSS IP CIPNIS 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


000090S0L887S602'LE7 0097SLy8ZE0SLESO'0- | 000000£7990SL656'60L0L- 0L208SSSL07/E9£0°0 TOIY 
009#SL#8ZE09L£50'0- OLO8S6#7ZSOL#0000'(0 | 00£€#85LL7L609977'0 0£65SZ68 L00S0000'0- OLDIY 
000000£7990SL656'60L0L- | 00£7851LZL6095Z7'0 | 0000000002S91SZ8'9LE717E | 00766£8LE84850Z4'0 SOIY 
OLLOBSSSLOPLE9L0'0 0£65SZ68L0050000'0- | 00766£8LE84850Z4'0 00888 L09Z960L000'0 YOIÙ 
9T9IY ESE?! SOIY POIY AIQRUEA 
LEEZ6O00"L 
ASNY 
2 191809 


EZUApiJUOO IP O|[EAIS}UI]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0PSS Ip cIPnIS 


<d 
<tr 
i 
si 


Serie generale - n. 304 


Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


-12-2013 


30. 


000028ZL70€L4Z18'£6% | 00L9L8976978S777'0- 0EDIY 
00L9L8PZ6978577%'0- | 07771 8019781£000'0 CISENI 
0EDIY EISERI OIQRUPA 
98SL6200'1 
ASNY 
8 49]SNJd 


EZUAPIJUOO IP O][EAIS}UI,]|{BP 0[O9]E9 I 48d SOLIEIN — ALOCIM 2IOPSS Ip CIPNIS 


n 
<tr 
i 
si 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


OSZL9PS8EPE6ZE000"0 | 08ZSE0LLZ88L0000'0 | 0LZ007Z819#20000'0- ISSErS] 
08ZSE0zLZ88L0000'0 | 0089£98L6SZL0000'0 | 080Z0P£SLO8Z0000'0- 079IY 
0L7007Z8L9720000'0- | 080Z07ESLO8Z0000'0- | 00ES67ESL0EL0000'0 CHSETI 
LE93Y 079IY CISERI OIQRUPA 
TSLL<400'1 
ASNY 
6 49]SNJO 


EZUAPIJUOO IP O][EAIS}UI]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIRIN — ELOCIM 2I0P8S IP CIPNIS 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


0000000L6E8L0LES'LL2Z97 | 00007E8#LELt#S6L'L- | 000000072681 LE8Z'0€9LZ%- ICOIN 
00007E872£E LpyS6L'L- Ory8LLZ0L#Sy0000'0 | 00£8LE8S9Y8ZE8LL'0 EIDERI 
000000072681 LE8Z'0£4#2Z%- | 00E8LE8S9Y8ZESZI'O | 0000000280619780'G871S£ CLOU 
IZOIY 9L9IU t419Et=| OIQRUPA 
Sporzsoo'L 
ASNY 
OL 49]SNI9 


EZUAPIJUOO IP O|[EAIS}UI]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0P8S IP CIPNIS 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


0000009#7#7769100'£6ZSL 0026F8810780£278'L- | 00000008SEL80661'588£8- ICOIN 
0026178810780£278'L- 0788417797880000'0 | 000L98P£68LE8SE9ZI EISERI 
0000000/SE280664'1588£8- | 000L98YEE8LESSEI*ZL | 000000000£SZ0LZ8'87790L0£ CDERI 
ITA9Ei=| 9L9IY EDERI OIQRUPA 
E6Z667L0'L 
ASNY 
LL A9ISNIO 


EZUAPIJUOO IP O][EAIS}UI]|{BP 0|O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ALOCIM 2I0P8S Ip cIPnIs 


(0.0) 
<t 
mi 
si 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


0000012L018yS008'9878 0008L09896£859Z5'0- | 00000Z9LZL67LS2S'98Z2- | 00000001 208Z80L0'E6£14Z- EI49ENI 
0008L09896£85975'0- 0E06668L8£67L000'0 | 0078966219799E27'0 0008901S27#281SEL 9LOIU 
00000Z9LZL6yLSLS'987L- 00P89I6GLLAPIPEZZ'O | 000000LZSE#PSESP6'LEZ8 | 0000009£79£69650'17£EL 6938 
00000001 L08Z80L0'E6EL#%- | 000890LSLZ#Z8LSE'ZL | 000000SEZIEGIESO'LYEEZ | 000000000.LOSTE8Z'0ESEL8Y6 CDERI 
SCOIY AL 9IY 6934 9938 OIQRUPA 
OL99SZzO"L 
ASNY 
CL 49]SNIO 


EZUAPIJUOO IP O][EAIS}UI]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLI — ELOCIM 2I0PSS IP CIPNIS 


(CN 
Su 
i 
si 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


000000£L#P6EZ0£0L'Z56SP | 0096SL969£L9S8F0'L- | 000000009TEZZEST'OLIPLE- ICOIN 
009651969£ L9S840'L- OLy8ZSELZ7yS0000'0 | 0O8BELLZEZZISLIL'0- EIRSERI 
0000000097 677657'0L97LE- | 0088ELZZEZZIGLIE*0- | 0000000002 280619'£ LSES8%7 CDERI 
ICO3Y 9L93Y EDERI OIQRUPA 
SE6L8800'1 
ASNY 
EL 49]SNIO 


EZUAPIJUOO IP O|[EAIS}UI,]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0P8S IP cIPnIS 


(») 
n 
n 
- 


Serie generale - n. 304 


. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


0 n 


nar 


straordi, 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


00£6SE7081SE8£09°7 0060628592785700'0- | 00PZSZSL998#1000'0- | 008LES6EEPZS8£06"1- | 00ESOLLE9YyS8LE6'L- 000007£61999|16Sp'GE£ |- (49E\=| 
0060628592785700'0- 080SLELZSZ0L0000'0 | 0LS80£1260900000'0- | 0ZLZSL7LLLL80L00"0 | 027750F852818000'0 00£%7S1LZ8897761°0 CISENI 
007ZSZ5199871000'0- 0LS80E1L60900000'0- | 09LEWPZLSEZE0000'0 | 0670718L0ELE7000'0 | 0S6959996061E100'0- 008Sp962LLypS88£'1 LASELSI 
008L6S6EEPZS8£06'L- OZLZSIPLIZIBOLOO'0 | 06POZL8LOELEFO0O'0 | 00P0£0EZ68E9P690*E | 008L87ZPEL79L06860 0007#8859659/9178"19 OLDIU 
007S0LLE97#S8LE6'1- 0LZ7S078S28L8000'0 | 0GG9G9I996061£L00'0- | 008L8ZZPELY9L068'0 | 0018E898602LEE£%'4 0000FE#2708L066£'1SL- 1938 
000007E6P999L6SHP'GEEL- | O0EZ7SLLZ889ZZ61"0 | 008SP9GLLLYPS88E'L | 000778859569/9#8'L9 | 0000PE7L#708LOGGE*LSZ- | 000000000E66LZ0L'ELLZYOEZ CERI 
TEOIY LOI vLOIY OL9IU USEL| EDEN! OIQRUPA 
PEYSOPOO'L 
ASNY 
pI 49)SNIO 


EZUAPIJUOO IP O|[EAIS}UI,]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0PSS Ip cIPnIS 


n 
n 
— 
—_ 


Serie generale - n. 304 


Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


-12-2013 


30. 


09P96££980714000'0 | 0F8S6SE0PS9£E000"0- | 18£D3N 
0P8SESEOPSBEC000'0- | OLOBESLIB9SZ9000"0 |  ZLDAN 
USSENI 21938 AIQRLEA 
P9STYE001 

ISNY 
SI J9]SNI9 


EZUAPIJUOO IP O|[EAIS}UI,]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ALOCIM 2I0PSS IP cIPNIS 


(i 
n 
ni 
ei 


Serie generale - n. 304 


Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


-12-2013 


30. 


0000000192 LZSZ4'SS829L | 0084LL8SESO0ELZL'T- ICOIN 
00871 L8SE800£LZ1'7- 00707291 227700000 CHSETI 
TAR] 9L93Y OIQRUPA 
OSZOISLO'L 
ASNY 
9L 49]SNIO 


EZUAPIJUOO IP O][EAIS}UI,]|{BP 0[O9]E9 |I 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0P8S Ip CIPNIS 


mn 
n 
SI 
—_ 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


0000SZ6ESSZIOGEH'ZEZ 0790P7E6859££870'0- | 00009LZ6281ZLZZ6'E0%- | 00000000PZ60£S6S'LLSE1- UA9EN| 
0790PZ£6859££870'0- 0PL6Z560SZZL0000'0 | OS67LLL6EZESYYO0'0 007641 E6%79288P2'0- 8LO3U 
000091Z628171726'£0%- OSGHILLLGEZESTYOO'0 | 00009ZG0LEELLESH' 957 000007SZ216522Ep'809- 8938 
00000000PZ60£S6S‘ZLSEL- | 00PSPLE6Zr72881£'0- | 00000YSZZ 16522447809 | 000000000£ LL072S'17628L% 993 
49? | gL93Y 8938 CDERI OIQRUPA 
cele Lyoo'L 
ASNY 
ZL 49SNIO 


EZUAPIJUOO IP O][EAIS}UI,]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0P8S Ip cIPnIs 


su 
n 
i 
si 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


000000SLL090ESLZ'6L672 00.7 LE6PL9LZ9Z84'7- | 0000000689#ZSEZL'LLLLS- ICOIN 
0027 167292797847 0L8£Z818S02SL000'0 | 0007L9709LE9S#Z#'0L EIRSENI 
0000000689#2SEZL'LLZtLS- | 000ZL9709LE9SFZH'OL | 0000000007SLE818'L6200P97 CRE! 
LCDAY 9L9IY CDERI OIQRUPA 
LEOOLLLO'L 
ASNY 
81 49]SNIO 


EZUAPIJUOO IP O|[EAIS}UI,]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0PSS IP cIPnIs 


n 
n 
SI 
n 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


00000LSL6ZL9BEEL'TZSZ OOELIPELYPLSPOLH'0- | 0000OSZOOSTLZS60'1Sp9- 0000000S77682078'L07£7%- (449E\<| 
O0EZ9PELtwLSp9L#'0- 0L0856S2865LL000'0 | 00697L66£1L09F80'0 OOEEEOSLELL9EEL8'4 9LOIY 
00000Sz00S#71 7560" 159 00697266£1L09780'0 | 00000080991 1SZS8'90507 0000000ZL9S9ELE9"LZ9LLL- CLONI 
0000000S7768L078'L07£7%- | COEEEOSLELLOEEL8' | 0000000LLISIELE9'LZ9LLL- | 0000000000ZOS#Z0'6SL6L66P1 CRERI 
(449Et=| 9L93Y ELOIY 993 OIQRUPA 
09S60200'1 
ASNY 
6L 19]SNIO 


EZUAPIJUOO IP O|[EAIS}UI,]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0PSS Ip cIPnIs 


\D 
n 
n 
- 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


0000697909912228"£L ] 09P9960897#80910'0- 1 9ED3Y 
0SP9SGOBSZ7809L0"0- | 0ZGL9E9Z852E000000 | 91D3Y 
CESENI CISENI AIQRLEA 
791889001 

ISNY 
0% J9]SNI9 


EZUAPIJUOO IP O|[EAIS}UI]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0P8S IP CIPNIS 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


000000826722 18S0'8019£ ] 0099697971 68S1ELZ- | zzo3s 
00S96STIPLESSYEL'7- OLLL9P6L8E2910000 | 91938 
ICRENI CISENI AIQRLEA 
LESZIEoL 

ASNY 

L2 49]SNI9 


EZUAPIJUOO IP O][EAI9}UI]|{BP 0[O9]E9 JI 48d SOLIEIN — ALOCIM 2I0P8S Ip cIPnIs 


0 
n 
— 
n 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


0000zSOPs8L9zero Opp | O0OZEOGZOPPRLISOL'O- | GLSLESILELLBO7LO'0 | 000000P98GLISLOG'E LOZI- 62930 
S 00z£06ZOP#8LLSOL'0- 069ELSZ#8LOL0000"0 | OBISLZSZLILYO000 0 | 00O6EP8SOLIZZIFPZ0 9LDIU 
fù 
S 06LSLOSLELL80PLO'0 OB9SLZSZL9L70000'0- | OPIPZLZBESSELO00"0 | 00E899SESEVLISLE"S TISEN] 
S 000000P98SLISLOG'ELOTH= | OBEPBSOLIZZIFPZ'O | 00EB99SESEPZISZE'S | 000000000SPSBEBI0ILEEECE | 9DAU 
SI 62938 CISEN TIGER 9938 AIQEUEA 
3 
DS 
n 621811001 
ASNY 
c< 49SNIO 
EZUSPIJUOO IP O||EAIS]UI]jOP 0|OOJEO | 18d SONJEIN — ELOCIM 210P8S IP CIPNIS 
(sa) 
i 
(© 
Dì 
(| 
eni 


30. 


(CN 
n 
- 
- 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


0000000#918E6P02'2SEEì OOLOLOSZELBFLLEZ'0- | 0000000ESLOEL#1t'E0986£- t449E\<| 
OOLOLOSZEL8tI L6z'0- 0860£ESS#L001000'0 | 0097Z0L7069619#'L AL93Y 
0000000£SLOEZ#7L9'£0986£- | 00L#ZY0LFO696P9H"L | 0000000000L67Z62'L 27680771 CDERI 
(449Et=| ESE? 993 OIQRUPA 
61122800'1 
ASNY 
€7 49]SNIO 


EZUAPIJUOO IP O|[EAI9}UI,]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ALOCIM 2IOPSS IP CIPNIS 


(») 
\O 
— 
n 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


0000001 E8ZSL6629'P8076 00LE4LLZ9LZ60SEh'7- | 00000000£S6YEZLS'L9SZOS- ICOIN 
00LEpL 791 760SEp7- 06068825L£671000'0 | 000ZZZPE£6775007'8 AL93Y 
00000000ES6PEZLS'L9SZ0S- | 000ZZZPEE6ZZ5007'8 | 000000000/290SSL'8L02599L CRE! 
ITA9ERS] 9L93Y 9938 OIQRUPA 
88671800'1 
ASNY 
72 49SNIO 


EZUAPIJUOO IP O|[EAIS}UI]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0P8S Ip cIPnIs 


tei 
\O 
- 
- 


Serie generale - n. 304 


Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


-12-2013 


30. 


00LLLI8LELEP9P00"0 | 062£E29617E22000"0- [162938 
06ZEEZI6LZELZO00"0- | COLOEELLPEEP0000"00 | 6LOIN 
CSSENÌ CISENI AIQRLEA 
18LE0900"1 

ISNY 

97 J9]SNIO 


EZUAPIJUOO IP O][EAIS}UI,]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0PSS IP cIPNIS 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


O00OLOLESLOS7090'Sp9 00985L668PZ#SZZL'0- | 00000087 LE08 LE8£'6872S- STOIY 
00985L6681Z#SZz1'0- OLO6PPLSESLLLO00'0 | 00PSEZ6LL9SE8ESO"8 CIRSERI 
00000087 LE08LE8E'68Z25- | 00PSETELLISELESO'8 | 0000000009LS02#S'7 1675897 CRE! 
STOIY 9L9IY 9938 OIQRUPA 
cerzseLo'L 
ASNY 
97 49]SNIO 


EZUAPIJUOO IP O][EAIS}UI,]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0P8S Ip cIPNIS 


Mm 
\O 
= 
n 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


00218997£19Z7106"8 | 095£8£6217066610‘0- [1 PEDAN 
09SE8E6LLZ0GG6LO'0- | 0Z660Z91 1092000040 | 9LD3Y 
[GSENI CISENI AIQRLEA 
191822101 

ISNY 

10 19]SNIO 


EZUAPIJUOO IP O][EAIS}UI]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0PSS IP CIPNIS 


uu 
No) 
i 
i 


Serie generale - n. 304 


Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


-12-2013 


30. 


0016£8879681 L000'0 | 0LE6206928972000°0- [EDI 
0L£6Z069SL89ZZ000'0- | 0GZEE L9SPS9ZGS00"0 LO3Y 
LDIÙ LO3Y AIQRLEA 
Lz0sgE00'1 

ISNY 
8% J9]SNI 


EZUAPIJUOO IP O][EAIS}UI]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0P8S IP cIPnIS 


n 
\O 
— 
n 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


0000000SZSSZOLIETIGLLL 006SFOL89ZS8962£'L- | 00000000E886STIG'9IZZLZI- ICOIN 
0065701 89758962£"L- 0SL8L82809L70000'0 | 00Z6ZE0L8EZZL078'0- CIRSERI 
00000000€886579S'9977L71- | 00£6ZE0L8£ZZ2078'0- | 00000000076S#277'7886£099 CDERI 
I249E}=] 9L9IY CDERI OIQRUPA 
97218L0'L 
ASNY 
62 19]SNIO 


EZUAPIJUOO IP O|[EAIS}UI||{BP 0|O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0PSS IP cIPNIS 


No) 
\O 
— 
n 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


0000000091 697076'8P£79 | 00LZSL7LZ8882S62'7- | 00LOTSESL+y90LEEZ'L ICOIN 
00LTSLZ1Z888L9627- OLp#%ySZ8707000"0 | 0591069261 25€000'0- CIDENI 
OOLOZSESLW9OLEEL'L 0591 069L6125E000'0- | 0L9ESL9T7966£000'0 LAZ9ELSI 
IT49Ei=] 9L93Y vLIDIY OIQRUPA 
80SSg6L0'L 
ASNY 
0€ 19]SNI9 


EZUAPIJUOO IP O][EAIS}UI]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIRIN — ALOCIM 2I0P8S Ip cIPnIS 


u_ 
\o 
n 
i 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


0000007P658L0£90'0rtry9 00#PSLOLLOLOEOZ9E'Z- | 0000000r7V9LY9L7'0r#859- ICOIN 
0OPSLOLLOL9EOL9Ed- 0L276£S197061000'0 | 00LL69901Z98#81£'8 EIRSERI 
00000007#79L79Lp'077859- | 00LLE990LZ98#8LE'8 | 0000000000£#EL8%'L5616828 CRE! 
IZOIY 9L9IY 9938 OIQRUPA 
897zsoz0'L 
ASNY 
LE J91SNIO 


EZUAPIJUOO IP O|[EAIS}UI]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ELOCIM 2I0P8S Ip cIPnIs 


00 
\O 
— 
n 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Supplemento 


-12-2013 


30. 


00000000£2888980'226801 | 00L9LZ8588907E88"7- ICOIY 
00L9LZ8588907£88'7- OLEPZZBELI LELOO0'0 CHOSEN! 
IiA9ERS| ESE OIQRUPA 
S0861600'1 
ASNY 
ce 49]SNIO 


EZUAPIJUOO IP O][EAIS}UI,]|{BP 0[O9]E9 JI 18d SOLIEIN — ALOCIM 2I0PSS IP CIPNIS 


(CN 
\O 
— 
n 


Serie generale - n. 304 


straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE 


0000F0£1 LSL699Z2'777 009707920LZ698£L'0- | 000000£#YSLSS718'£89tt- LEDIY 
S 0097079201Z698£L'0- OLLSS99L#LO7L000'0 | OOLELtTYS07888ZZ9'L- EISERI 
S 000000£7yS15S7178'E89b- | 0OLELYYS0Y8887Z9'L- | 000000000SZ6£0L9'PZrEtyLL 9DIY 
DI LEDIN ILDIY 9D9IY AlIQEUEA 
_ 
S 
S OOLESSLO'L 
05) 
AISNY 
££ J9ISNIO 
EZUSPIJUOD IP OIEAISJUI,]|OP 0|09]29 |I 18d SIUNEIN — ELOCIM 910NOS IP 0IPNIS 
n 
Leni 
©») 
iù 
N 
Leni 


30. 


i 
(a 
— 
= 


30-12-2013 Supplemento straordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 


Studio di settore WD08U — Matrice per il calcolo dell’intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Pag. 1 
Variabile Descrizione Variabile 
Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi 
+ Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre 
REG1 pr Sano È SSSRESE n R 5 ua f FIREGIOLZIN pata RIAADA 
prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di 
persone) + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 
REG2 Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci 


per l'attività di amministratore (società di persone) 


REG3 |CVPROD 


REG4 |CVPROD elevato a 0,98 


REG5 | CVPROD, differenziale relativo alla percentuale delle quantità prodotte e/o lavorate per il committente principale 


REG6 |CVPROD, differenziale relativo alla percentuale sulle paia vendute della fascia di prezzo delle calzature finite franco fabbrica: fino a 25 euro 


REG7 |CVPROD, differenziale relativo alla percentuale sulle paia vendute della fascia di prezzo delle calzature finite franco fabbrica: oltre 100 euro 


REG8 CVPROD, differenziale relativo alla percentuale sulle paia vendute della fascia di prezzo delle calzature finite franco fabbrica: da 50 a 100 euro 


REG9 | Totale Mq dei Locali destinati alla produzione e/o lavorazione 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 


REG10 partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG11 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


Valore beni strumentali mobili quota fino a 293.000 euro elevato a 0,4(*), differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni 


REGIS acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 

REG13 Valore beni strumentali mobili quota fino a 727.000 euro elevato a 0,4(*), differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 

REG14 Valore beni strumentali mobili quota fino a 104.000 euro elevato a 0,5(*), differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 
Valore beni strumentali mobili quota fino a 242.000 euro elevato a 0,5(*), differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni 

REG15 ice 4 darà ; RECON LIS PASSISI fa 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni’ 

REG16 Valore beni strumentali mobili quota fino a 140.000 euro elevato a 0,6(*), differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni 
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 

REG17 Valore beni strumentali mobili quota fino a 170.000 euro elevato a 0,6(*), differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni 


acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 


REG18 | COSTI TOTALI elevati a 0,95 


REG19 | COSTI INTERMEDI elevati a 0,95 


REG20 | COSTI INTERMEDI elevati a 0,98 


(Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per 
REG21 | servizi + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali) elevati a 0,95 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi 
REG22 |+ Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto 
di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 


REG23 | COSTI TOTALI 


REG24 | COSTI INTERMEDI 


REG25 | VBS quota fino a 1.200.000 euro elevato a 0,3 


REG26 |VBS quota fino a 200.000 euro elevato a 0,3 


REG27 | VBS quota fino a 137.000 euro elevato a 0,4, differenziale relativo ai gruppi 2 e 5 della territorialità generale a livello provinciale 


REG28 | VBS quota fino a 137.000 euro elevato a 0,4 


REG29 | VBS quota fino a 200.000 euro elevato a 0,4 


REG30 |VBS quota fino a 293.000 euro elevato a 0,4 


REG31 |VBS quota fino a 364.000 euro elevato a 0,4 


REG32 |VBS quota fino a 372.000 euro elevato a 0,4 


REG33 |VBS quota fino a 727.000 euro elevato a 0,4 


REG34 |VBS quota fino a 104.000 euro elevato a 0,5, differenziale relativo ai gruppi 2 e 5 della territorialità generale a livello provinciale 
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Variabile 


Descrizione Variabile 


REG35 


VBS quota fino a 242.000 euro elevato a 0,5, differenziale relativo ai gruppi 2 e 5 della territorialità generale a livello provinciale 


REG36 


VBS quota fino a 104.000 euro elevato a 0,5 


REG37 


VBS quota fino a 107.000 euro elevato a 0,5 


REG38 


VBS quota fino a 1.364.000 euro elevato a 0,5 


REG39 


VBS quota fino a 242.000 euro elevato a 0,5 


REG40 


VBS quota fino a 247.000 euro elevato a 0,5 


REG41 


VBS quota fino a 800.000 euro elevato a 0,5 


REG42 


VBS quota fino a 140.000 euro elevato a 0,6, differenziale relativo ai gruppi 2 e 5 della territorialità generale a livello provinciale 


REG43 


VBS quota fino a 1.246.000 euro elevato a 0,6 


REG44 


VBS quota fino a 140.000 euro elevato a 0,6 


REG45 


VBS quota fino a 1.400.000 euro elevato a 0,6 


REG46 


VBS quota fino a 170.000 euro elevato a 0,6 


REG47 


VBS quota fino a 394.000 euro elevato a 0,6 


REG48 


VBS quota fino a 399.000 euro elevato a 0,6 


REG49 


VBS quota fino a 604.000 euro elevato a 0,7 
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Studio di settore WD10U — Matrice per il calcolo dell’intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi 

+ Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre 
REG1 MPETO h LEONTANioHio Ange leggio + Spese per la\ "Ip. aa 
prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di 
persone) + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 
Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci 
per l'attività di amministratore (società di persone) 


REG3 |CVPROD 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG4 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


REGS5 | COSTI TOTALI elevato a 0,98 

REG6 | COSTI TOTALI elevato a 0,99 

REG7 | COSTI INTERMEDI 

REG8 | COSTI INTERMEDI elevato a 0,99 

REG9 |VBSelevato a 0,4 

REG10 | VBS elevato a 0,5 

REG11 | VBS, quota fino a 105000 euro elevato a 0,5 


REG2 
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Studio di settore WD12U — Matrice per il calcolo dell’intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 


Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci 
per l'attività di amministratore (società di persone) 


REGI 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), differenziale 


REG2 relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


REG3 | Totale dei Punti cassa utilizzati per la vendita al dettaglio 


REG4 | Totale metri quadrati dei Locali destinati alla vendita al dettaglio e all'esposizione interna della merce 


REG5 | CVPROD, differenziale relativo alla territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali 


REG6 |CVPROD 


REG7 | CVPROD, differenziale relativo al gruppo 2 della territorialità generale a livello comunale 


REG8 | CVPROD, differenziale relativo ai gruppi 2 e 5 della territorialità generale a livello comunale 


REG9 | CVPROD, differenziale relativo al gruppo 3 della territorialità generale a livello comunale 


REG10 | CVPROD, differenziale relativo al gruppo 5 della territorialità generale a livello comunale 


CVPROD, differenziale relativo ai prodotti commercializzati di produzione di terzi "Pane e prodotti da forno", "Pasticceria e dolciumi", "Pasta 
fresca" e "Prodotti alimentari freschi diversi da quelli indicati nei righi da D14 a D17" 

CVPROD, differenziale relativo ai prodotti commercializzati di produzione di terzi "Bevande", "Altri prodotti alimentari" e "Prodotti non 
alimentari" 


REG11 


REG12 


REG13 | CVPROD, differenziale relativo ai prodotti commercializzati di produzione di terzi 


REG14 | Impastatrici 


REG15 | Linee automatiche di produzione 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG16 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, 
differenziale relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi 
REG18 | + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto 
di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali, elevato a 0,95 

Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi 
REG19 | + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto 
di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 


REG20 | VBS, quota fino a 450.000 euro elevato a 0,4 
REG21 | VBS, quota fino a 120.000 euro elevato a 0,5 
REG22 | VBS, quota fino a 340.000 euro elevato a 0,5 
REG23 | VBS, quota fino a 380.000 euro elevato a 0,5 
REG24 | VBS, quota fino a 520.000 euro elevato a 0,5 
REG25 | VBS, quota fino a 900.000 euro elevato a 0,8 


REG17 
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Studio di settore WD13U — Matrice per il calcolo dell’intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio 

Valore beni strumentali mobili elevato a 0,5, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 


REG3 | COSTI TOTALI 

REG4 | COSTI TOTALI elevato a 0,90 
REG5 | COSTI TOTALI elevato a 0,95 
REG6 | COSTI TOTALI elevato a 0,99 
REG7 |VBSelevato a 0,4 

REG8 |VBS elevato a 0,5 


REGI 


REG2 
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Studio di settore WD14U — Matrice per il calcolo dell’intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi 

+ Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Spese per lavoro dipendente e per altre 
REG1 MPETO h LEONTANioHio ANo.e leggio + Spese per la\ "Ip. aa 
prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di 
persone) + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 
Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci 
per l'attività di amministratore (società di persone) 


REG3 |CVPROD 


REG4 |CVPROD elevato a 0,95 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio 
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG6 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


REG2 


REG5 


Valore beni strumentali mobili quota fino a 1.090.000 euro elevato a 0,8, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni 


REG? acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 
Valore beni strumentali mobili quota fino a 124.000 euro elevato a 0,9, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti 
REG8 | 20 7 TOS ) n PARISI do 
in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni’ 
REG9 Valore beni strumentali mobili elevato a 0,8, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 
REG10 Valore beni strumentali mobili elevato a 0,9, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti 


di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 


Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi 
REG11 |+ Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto 
di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 


REG12 | COSTI TOTALI elevato a 0,9 

REG13 | COSTI TOTALI elevato a 0,95 

REG14 | COSTI TOTALI elevato a 0,97 

REG15 | COSTI TOTALI elevato a 0,98 

REG16 | COSTI TOTALI elevato a 0,99 

REG17 | COSTI INTERMEDI elevato a 0,95 

REG18 | COSTI INTERMEDI elevato a 0,97 

REG19 | VBS elevato a 0,5 

REG20 | VBS elevato a 0,8 

REG21 | VBS quota fino a 1.090.000 euro elevato a 0,8 
REG22 | VBS quota fino a 625.000 euro elevato a 0,8 
REG23 | VBS elevato a 0,9 

REG24 | VBS quota fino a 124.000 euro elevato a 0,9 
REG25 | VBS quota fino a 204.000 euro elevato a 0,9 
REG26 | VBS quota fino a 300.000 euro elevato a 0,9 
REG27 | VBS quota fino a 730.000 euro elevato a 0,9 
REG28 | VBS quota fino a 640.000 
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Studio di settore WD18U — Matrice per il calcolo dell’intervallo di confidenza 
Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci 
per l'attività di amministratore (società di persone) 

REG2 |COSTI TOTALI, quota fino a 30.000 euro 

Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG3 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 

Valore beni strumentali mobili elevato a 0,3, differenziale relativo ai beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione non finanziaria distinti per classi d’età “Oltre 9 anni” 

Valore beni strumentali mobili elevato a 0,4, differenziale relativo ai beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione non finanziaria distinti per classi d'età “Oltre 9 anni” 

REG6 |COSTI TOTALI 


CVPROD + Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri 
REG7 | costi per servizi + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio + Abbonamenti a riviste e 
giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 


REG8 |VBS elevato a 0,3 
REG9 |VBS elevato a 0,4 
REG10 | VBS elevato a 0,5 
REG11 | VBS quota fino a 150.000 euro elevato a 0,5 
REG12 | VBS elevato a 0,6 


REGI 


REG4 


REG5 
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Variabili di regressione 


Variabile Descrizione Variabile 


REGI COSTI TOTALI, quota fino a 20.000 euro 


REG2 | COSTI TOTALI, quota fino a 25.000 euro 


REG3 |COSTI TOTALI, quota fino a 27.000 euro 


REG4 | COSTI TOTALI, quota fino a 36.000 euro 
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio 


Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in 
REG6 | partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio, differenziale 
relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni 


Valore beni strumentali mobili quota fino a 62.000 euro elevato a 0,3, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in 


REG5 


REGE dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 

REG8 Valore beni strumentali mobili elevato a 0,3, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 

REG9 Valore beni strumentali mobili elevato a 0,4, differenziale relativo ai Beni strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti 


di locazione non finanziaria distinti per classi di età "Oltre 9 anni" 
REG10 | COSTI TOTALI, differenziale relativo ai gruppi 2 e 5 della territorialità generale a livello comunale 


REG11 | COSTI TOTALI 

REG12 | COSTI TOTALI elevato a 0,99 

REG13 | VBS elevato a 0,3 

REG14 | VBS quota fino a 127.000 euro elevato a 0,3 


REG15 | VBS quota fino a 25.000 euro elevato a 0,3 


REG16 | VBS quota fino a 34.000 euro elevato a 0,3 


REG17 | VBS quota fino a 62.000 euro elevato a 0,3 


REG18 | VBS quota fino a 63.000 euro elevato a 0,3 


REG19 | VBS quota fino a 92.000 euro elevato a 0,3 
REG20 | VBS elevato a 0,4 
REG21 |VBS elevato a 0,5 
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MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico: 


— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, 
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ® 06-85082147 


— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suisiti www.ipzs.it 
e www.gazzettaufficiale.it. 


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 


corrispondenza potranno essere inviate a: 


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

Direzione Marketing e Vendite 

Via Salaria, 1027 

00138 Roma 

fax: 06-8508-3466 

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it 
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione edi 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione. 


GAZZETTA && UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) 
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) 
CANONE DI ABBONAMENTO 


Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: 
(di cui spese di spedizione € 257,04)* - annuale 438,00 
(di cui spese di spedizione € 128,52)* - semes 239,00 


Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 
(di cui spese di spedizione € 19,29)" - annual 68,00 
(di cui spese di spedizione € 9,64)* - semes 43,00 


Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: 
(di cui spese di spedizione € 41,27)* - annual 168,00 
(di cui spese di spedizione € 20,63)* - semes 91,00 


Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 
(di cui spese di spedizione € 15,31)* - annual 65,00 
(di cui spese di spedizione € 7,65)* - semes 40,00 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: 
(di cui spese di spedizione € 50,02)* - annual 16700 
(di cui spese di spedizione € 25,01)* - semes 90,00 
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: 
(di cui spese di spedizione € 383,93)" - annual 819,00 
(di cui spese di spedizione € 191,46)* - semes 431,00 


N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili 


CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) 


PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre le spese di spedizione) 
Prezzi di vendita: serie generale 
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico 
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico 


I.V.A. 4% a carico dell'Editore 


PARTE | - 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI 
(di cui spese di spedizione € 129,11) - annuale 302,47 
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale 166,36 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II 
(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale 86,72 
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale 55,46 


Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 (€0,83+ IVA) 


Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte Il viene imposta I.V.A. al 22%. 


RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 


Abbonamento annuo 190,00 
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% 180,50 
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00 
..V.A. 4% a carico dell'Editore 


Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. 
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. 
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi 
potranno essere forniti soltanto a pagamento. 


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. 


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI Al SOLI COSTI DI ABBONAMENTO 


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. 


*545-410403131230* 


